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L'HÉRÉDITÉ DU STATHOUDÉRAT. 


MARIAGE DE GUILLAUME JIL 


1. Pendant que l'Europe suivait avec anxiété les di- 
vertes phases de cette guerre, que Louis XIV souterait 
srecun rarebanheur seul contre tous, il s'était passé, dans 
4 République, nn de ces événements qui modifient pro- 
fndément le principe des institutions gouvernementales 
dun peuple, une de ces révolutions latentes d’abord, 
mai qui portent dans leur sein des fraits bons où mau- 
tais que le temps et l'expérience seuls doivent faire mûrir 
dns un avenir éloigné. On veut parler ici de l'hérédité 
des charges politiques et militaires dont Guillaume III 
ait revêtu. 

Voici ce qui donna lieu à cette contre-partie de l'Edit 
Sapétuet, car c'est principalement saus ce point de vue 
qu'il faut considérer la question. L'Édit perpétuel avait 
dé une mesure impolitique, parce qu'elle était souverai- 
ment impopulaire ; l’autre avait l'avantage d'être po- 
Foire; elle n'avait contre elle que .cette petite fraction 


Google 


—\— 
oligarchique, toujours inconsolable d'avoir vu évanouir 
ses espérances, et ne révant, malgré ses échecs multi- 
pliés, que le retour de l’âge d’or de Jean de Witt. C'était 
pour prévenir le relour de cet âge de fer pour les six au- 
tres provinces et pour le parti d'Orange, que celui-ci crut 
devoir recourir à l’hérédité du stathoudérat ; il donna, à 
cette occasion, tout ce qu'il put donner, sans transformer 
la République en une monarchie, mais laissant toute lati- 
tude aux principes monarchiques de déborder de toutes 
parts sous la forme déjà vieillie d'institutions républicaines 
très-défectueuses. 

C’est pour ne pas interrompre le récit des événements 
généraux jusqu'à l'ouverture du congrès de Nimègue, 
qu'on a passé sous silence» , dans le chapitre précédent, 
les événements particuliers qui concernent les Provinces- 
Unies ; on va exposer ici ce qui eut lieu dans la Répu- 
blique, dans les années 1674 et 1675. 

Le sort futur des provinces de Gueldre, d'Utrecht et 
d'Overyssel, violemment séparées de l’Union par l'occu— 
pation étrangère, était devenu, à La Haye, l’objet de dé- 
libérations importantes. 

Mais, pendant qu’on disculait sur cette question, on 
travaillait aussi avec un zèle infatigable à étendre l’auto- 
rilé du prince, car les partisans du stathoudérat, voyant 
l'enthousiasme dont Guillaume IT était l’objet, crurent 
le moment opportun pour assurer à jamais leur crédit, en 
établissant celui de la Maison d'Orange sur des bases 
inébranlables. L'homme qui se chargea de la principale 
direction de cette affaire fut Gaspard Fagel, le successeur 
de Jean de Witt. 

Le conseiller pensionnaire Fagel jouissait d’une grande 
influence à Haarlem ; il disposa si bien les esprits, dans 
cette ville, qu'il parvint à persuader à ses dépulés aux 
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Eüls de Hollande de proposer de déclarer le stathoudérat 
héréditaire. Cette mesure, qui devait avoir une influence 
immense sur le sort à venir de l'Etat, et qui était destinée 
4 apporter un changement considérable dans sa consti- 
tulion, fut conduite avec une précipitation, pour ne pas 
dire une légèreté inconcevable. On retrouve, même dif- 
ficilement, le caractère méthodique et prudent du Hol- 
landais dans cette discussion sommaire, sur un point qui 
resfermait une foule de questions, les unes plus ardues 
que les autres. 

Le %3 janvier 1674, les députés de Iaarlem dévelop 
pèrent, dans l'assemblée de Hollande, les motifs à l'ap- 
pui de leur proposition. Ils dirent que les vingt-deux 
années qui s'élaient écoulées depuis la mort de Guil- 
lume IL jusqu'au rétablissement du stathondérat, en 
167, n'avaient offert qu'un enchaînement de malheurs 
Publies ; que, durant cette époque funeste, l'Etat avait 
#8 épuisé tour à tour par des guerres et des troubles 
dis qui avaient failli l'entraîner dans un abîme ; mais 
qu l'autorité, qu'on avait laissé Lomber en désuétude, 
dant aujourd'hui rétablie et confiée à des mains habiles 
Gpables de la faire respecter, à l'intériour comme au de- 
ko, il fallait profiter d'un changement si heureux pour 
tansmettre ce bienfait à la postérité; qu'à cet effet, il 
fait déclarer le stathoudérat héréditaire dans la Maison 
TOmnge. Les députés de Haarlem citèrent à l'appui de 
‘tsconsidérations l'exemple de Venise qui avait ses doges, 
“celui de la Grande-Bretagne qui, lorsqu'elle s'érigea 
& République, crut devoir se donner un protecteur à 
Ye: ik dirent encore que le stathoudérat était un rouage 
iisensable dans le gouvernement établi, et que si de 
Bandes calamités avaient, dans les derniers Lemps, pesé 
5 k République, on ne devait l'imputer qu'à ceux qui 
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s'étaient montrés adversaires si ardents d'une institution 
si salutaire au maintien du système fédératif. 

Le parti vaincu était trop abaissé pour répondre à un 
reproche qui s’adressait directement à lui; celui du sta- 
thoudérat, au contraire, confondait ses intérêts particu- 
liers avec ceux du prince et de l'Etat; il ne voyait de 
salut pour la République que dans l'augmentation de l'in- 
fluence et du crédit de la Maison d'Orange. Il sacrifia 
donc un droit précieux et essentiellement républicain, 
celui de choisir les stathouders, et abandonna l'exercice 
des charges éminentes de la République aux chances in- 
certaines de l’hérédité. 

Le stathoudérat et les fonclions de capitaine et amiral- 
général de la province de Hollande furent déclarées hé- 
réditaires dans la postérité mâle de Guillaume LIL (1) ; 
gemblable résolution fut prise par les Etats de Zélande (2), 
et les Etats-Généraux ne tardèrent pas à suivre cet 
exemple, en déclarant que désormais les fonctions de ca- 
pitaine et amiral-général de l’Union seraient une préro- 
gative héréditaire dans la ligne masculine des princes de 
la famille d'Orange-Nassau (3). 

II. La réadmission des provinces de Gueldre, d'U- 
trecht et d'Overyssel dans le corps de l'Union occupait, à 
celle même époque, tous les esprits. Selon les uns, la 
Confédération avait été dissoute par le seul fait de la con 
quête de ces provinces ; selon d’autres, le lien fédéral qui 
unissait les sept provinces n'avait pas cessé de subsister, 
parce que l'ennemi avait envahi trois d’entre elles. Le 
parti le plus naturel et le plus équitable eût été, sans au- 


(4) Wago te miv, p. 2-4 — Résolution des Etats de Hollande, du 
2 février 4674. 

(2) Résolution des Etats de Zélande, du 2 février 1674. 

(8) Résolution des Etals-Généraux, du 20 avril 1874. 
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cun doute, de ne pas faire peser sur ces provinces l'hu- 
miliation d’une prétendue réadunission, de considérer que, 
par le fait seul de leur libération, tout se trouvait rétabli 
sur l’ancien pied. 

Il faut reconnaître cependant que, depuis leur occupa- 
tion par l'ennemi, ces provinces avaient cessé d'être re- 
présentées dans l'assemblée des Elats-Généraux. Peu de 
semaines après leur conquête, les Etats de la province 
de Hollande avaient proposé que les députés des trois pro- 
vinces conquises seraient désormais tenus éloignés de 
l'assemblée des Etats-Généraux et des hauts-colléges de 
la Confédération, et, à la suite de cette proposition, les 
Etats-Généraux avaient pris une résolution conforme à la 
proposition des Etats de Hollande (4). 

Ainsi, depuis plus d’une année et demie, l'assemblée 
des Etats-Généraux ne s'était composée que des députés 
des provinces de Hollande, de Zélande, de Frise et de 
Groningue. 

Mais les vues particulières des Etats de Hollande et de 
la Frise entraient pour beaucoup dans le projet de faire, 
en quelque sorte, payer aux trois provinces ce qu'ils appe- 
laient leur réadmission dans le corps de l'Union. 

La province de Hollande espérait, par ce moyen, éten- 
dre son territoire aux dépens de celle d’Utrecht, tandis 
que la Frise visait à obtenir le rang que la province d'U- 
trecht avait, jusqu'alors, occupé dans la Confédération, 
c'est-à-dire d'être appelée désormais immédiatement après 
celle de Zélande. 

Ces petites prétentions, peu conformes à la dignité des 
Etals, auraient cependant pu dégénérer en querelle in- 
terminable, si le stathouder ne se füt interposé pour y 


1) Résolution des Etats-Généraux . du 20 septembre 1672. — Wax.. 
Lexum, p. 309. 
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mettre un terme. L'arbitrage du prince d'Orange fut in- 
voqué, et il se prononça en faveur du parti de la justice, 
le seul qui pût être raisonnablement adopté (4). 

Une résolution des Etats-Généraux vint plus tard sanc- 
tionner la réadmission des trois provinces dans la Confé- 
dération sous les stipulations suivantes : 

« Que le différend, par rapport au rang entre les pro- 
» vinces de Frise et d'Utrecht, serait laissé à l'arbitrage 
» du prince d'Orange et du prince de Nassau, stathouder 
»de la Frise; 

» Que les provinces de Gueldre, d'Utrecht et d'Over- 
» yssel prêteraient un nouveau serment à la Confédération; 

» Qu'on restituerait à ces trois provinces toutes les 
» places qui avaient, en tout temps, fait partie de leur ter- 
»ritoire ; mais que celle de Hollande conserverait la pos- 
» session d'un fort qu’elle avait fait élever pour sa défense; 

» Que la sûreté de la République dépendant principa- 
»lement des moyens de défense qu’elle tient de la nature, 
»les Etats des trois provinces réadmises ne pourraient 
» jamais s'opposer à ce que les rivières et cours d’eau qui 
»les traversent soient maintenus à une profondeur qui 
»les rende infranchissables aux ennemis ; 

» Que les Etats confédérés se communiqueraient réci- 
» proquement, deux ans après la fin de la guerre, un état 
» de leurs finances, taxes et revenus publics, afin de servir 
» de base aux Etals-Généraux pour la répartition des char- 
»gËs que chaque province devait supporter, en particu- 
»lier, comme partie de la Confédération ; 

» Qu'en considération des services rendus à la Répu- 
»blique par la glorieuse défense de la ville de Groningue, 
»cette province serait désormais représentée par deux 
» députés au conseil d'Etat, et, qu'à l'avenir, celle de 


2: Wags txs, pe 810, 
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» Gueldre n'aurait qu'un seul député dans ledit conseil. » 

Enfin, « Que le prince d'Orange serait autorisé , pour 
» cette fois seulement, et sans que cela püt porter atteinte 
»aux droits et priviléges des provinces et villes que cela 
» concernait, de changer et déposer les magistrats dans les 
»trois provinces réadmises, sans que, toutefois, cette me- 
»sure pôt frapper les magistrats dépossédés dans leur 
» honneur et réputation, sans préjudice, toutefois, de l'ac- 
»tion à exercer contre ceux qui, convaincus de s'être ren- 
dus coupables de prévarication, seraient passibles des 
» peines voulues par la loi (1). » 

Mais tandis que le prince-stathouder se montrait le 
protecteur des provinces qui étaient tombées au pouvoir 
de l'ennemi, en s'opposant aux injustes prétentions de 
celles de Hollande et de Frise, il montra moins de modé- 
ration dans les réformes qu’on jugea nécessaire d'in- 
troduire dans le gouvernement intérieur des trois pro- 
vinces réadinises. 

Le prince se rendit à Utrecht, et, là, en vertu du pou- 
voir discrétionnaire que les Etats-Généraux lui avaient 
accordé, il substitua aux anciens magistrats des hommes 
de son parti. Ceci exécuté, il obtint facilement l'adoption 
d'un nouveau règlement sur le gouvernement intérieur 
de la province, où la part d'influence et d’autorité légale, 
accordée au stathouder, fut considérablement étendue au 
préjudice de celle des magistrats ; ce règlement fut aus- 
tôt sanctionné comme loi fondamentale, et cette mesure 
ne larda pas à être suivie par l'adoption du principe hé- 
réditaire, quant au stathoudérat de la province (2). 

Ce qui se passa, à celte occasion , dans la province 
d'Utrecht, fut l'expression la plus saillante de la réaction 


av, pe 824-327. 
an pe 478. 
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crangiste contre le système de Jean de Witt; car cette 
province s'était toujours montrée la plus docile à se plier 
aux exigences tyranniques du consæeiller-pensionnaire, 
à l'égard des autres Etats de la Confédération. Il est pos- 
sible que le souvenir de ce fait soit entré pour beaucoup 
dans l'extension de l'autorité qui fut attribuée , à cette 
époque, au stathouder dans le gouvernement de cette 
provincc. 

Ge ne fut que quelques mois plus lard, après leur 
évacuation, que le prince d'Orange se rendit dans les 
provinces de Gueldre et d'Overyssel, où an gouvernement 
provisoire avait été établi depuis le départ des Français. 

Il semblerait que la Gueldre, slarmée de ce qui venait 
de se passer à Utrecht, eût cru que l'abandon de la sou- 
veraineté était préférable à la conservation d’un gouver- 
nement républicain soumis à de si grandes restrictions. 
Cette réflexion est fondée sur les détails qu'on va lire : 
Quelques magistrats et plusieurs gentilshommes, s'i- 
maginant que le titre de duc de Gueldre et de comte 
de Zutphen pourrait flatter l'ambition du jeune prince, 
lui offrirent la souveraineté de leur province. L'offre 
avait un côté séduisant; cependant Guillaume ne crut 
pas devoir l’accepter avant de s'être assuré si cette in- 
novation ne pourrait pas lourner à son détriment dans les 
provinces où il n'était que stathouder. Il répondit, par 
conséquent, aux députés de la Gueldre, qu'avant de 
s'expliquer sur une matière aussi délicate, il croyait de- 
voir consulter les autres membres de l’Union. A cet effet, 
ilcommuniqua non-seulement aux Etats de Hollande, de 
Zélande ct d’Utrecht le projet des Etats de Gueldre, mais 
il leur demanda de l’éclairer de leurs bons avis (4). Le 


(4) Lettres du prince d'Orange aux Etats de Hollande, de Zélande et 
d'Utrecht, du 31 janvier 1675. (Mas, Archives de la Maison d'Orange.) 
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prince, n’étant pas stathouder de Frise et de Groningue, 
crut inutile de consulter les Etats de ces deux provinces. 
Quant à celle d'Overyssel, le gouvernement n’y était pas 
encore réorganisé à cette époque (4). 

Pendant que les Etats de Hollande, de Zélande et 
d’Utrecht délibéraient sur la question qui leur était sou- 
mise, le prince se rendit dans une de ses maisons de plai- 
sance pour s’y livrer au divertissement de la chasse ; ses 
courtisans, espérant de le voir, sous peu, élevé à la sou- 
veraineté, en faisaient un sujet de conversation dans leurs 
joyeuses réunions, et allèrent jusqu’à boire à la santé du 
nouveau duc de Gueldre ; on dit même que l'un des con- 
vives porta celle du futur comte de Hollande ; mais Guil- 
laume, craignant le mauvais effet de cette légèreté, blâma 
hautement cette flatterie déplacée (2). 

Les réponses des Etats ne tardèrent pas à arriver, Ceux 
d’Utrecht furent d'avis que le prince devait accepter la 
souveraineté qui lui était offerte. En Hollande, les opi- 
pions furent divisées ; là, l'esprit de réaction commençait 
déjà à se manifester ; plusieurs membres des Elals, qui, 
peu de temps auparavant, avaient déployé la plus grande 
énergie en travaillant à l'élévation de la Maison d'O- 
range, crurent que le moment était venu d'exprimer hau- 
tement que leur intention n'avait jamais été de se séparer 
du gouvernement républicain et de revenir au principe 
monarchique, qui ne convenait ni aux mœurs, ni aux 
intérêts de la nation. A la tête de ce parti étaient les dé- 
putés d'Amsterdam: l’ordre des nobles et quelques villes 
votèrent cependant pour l'acceptation (3). Mais les Etats 


(1) Wages Le av pe 349. 
) Toi. av, pe 347. 
(3) Lettres des Etats de Hellande an prince d'Orange, dit 10 février 
1675. 
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de Zélande exprimèrent leur désapprobation dans les ter- 
mes les moins mesurés, et portèrent cette détermination 
à la connaissance du prince par une lettre qui était em- 
preinte d’aigreur (1). 

M. Van den Bosch, que le prince d'Orange avait en- 
voyé en Zélande, celle des sept provinces qui s'était, 
jusqu'alors, montrée la plus affectionnée pour lui, écrivit 
à M. d’Estrades : 

« J'ai remarqué tant de répugnance et d'aversion, dans 
»tous les magistrals et principaux, de ce litre de souve- 
»rain, que j'ai cruêtre obligé de partir pour avertir Son 
» Altesse Royale et lui rendre compte de ce que j'ai 
appris. ...... 

» Je l'ai trouvé à Leyden, » ajoute M. Van den Bosch, 
<etil me dit que la Hollande y avait au moins autant 
» d'aversion que la Zélande ; mais qu'il repartirait, le len- 
“demain, pour venir en Gueldre remercier MM. les 
» Etats de cette province de l'offre qu'ils lui font de lui 
» donner la souveraineté et le duché de Gueldre, ce qu'il 
» refusait, voulant n'être que leur stathouder (13 février 
»1675) (2). » 

Le prince, sentant que la Hollande et la Zélande ne 
verraient pas sans ombrage qu'une des provinces de la 
Confédération introduisit chez elle le principe monarchi- 
que, ct que son acceptation pourrait être défuvorablement 
interprétée par les autres provinces, jugea prudent de 
couper court à cette discussion en refusant le titre de duc 
de Gueldre et de comte de Zulphen. Le lendemain de 
son refus officiel, il fut proclamé stathouder héréditaire 
dans cetle province, et, peu de jours après, les Etats 

14) Lettre de Etats de Zélande, du 46 füvrier 4875. — Wag.. L œiv. 


p 347-358. 
2) Succession d'Espagte, 1.47, 1 82. 
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d'Overyssel Ini déférèrent cette dignité aux mêmes con- 
ditions (1). 

De ce jour, les trois provinces, accidentellement s6- 
parées de l’Union, furent de nouveau considérées comme 
foisant partie de la Confédération; toutefois l'autorité du 
stathouder y avait été si considérablement augmentée, 
aux dépens de celle des Elats, que, depuis celte époque, 
il fut presque impossible de considérer leur gouvernement 
comme républicain, attendu qu’il ne manquait, en réa- 
lité, au stathouder que le titre de souverain constitu- 
tionnel de ces provinces. 

La position exceptionnelle de ces trois provinces tire 
son origine du règlement établi en 4674, et contribua à 
compliquer encore davantage la marche déjà si em- 
brouillée des affaires dans la République ; elle devait pro- 
duire un jour un conflit entre le stathouder et les Etats (2), 


(4) Résolution des Etats de Gueldre, du 44 février 1675.— Jdom, des 
Etats d'Oreryasel, da 20 février 1675. 

+11 faut convenir que tout ce qui se passa à l'occasion de la réadmisrion 
{ce mot même et ls délibération à ce snjet étaient déjà de trop) était bien 
fait pour fournir des arguments aux partisans du régime qui venait d'être 
raboli ; le règlement de 4674 rendait les stathouders souverains dé fait dans 
sla province d'Utresbt. 

«La Franchise aree laquelle nombre de partisans de Guillaume 111 éans 
«les États de Hollande et de Zélande décomeillérent au Prince d'accepter 
"la souveraineté du duché de Gueldre est un beau trait de républicanisme et 
sproure aussi que le parti stalhoudérien n’était pas aussi aveuglément, ni 
ussi servilement attaché à la maison d'Orange que ses antagonistes l'ont 
voulu faire aroire. La lettre setemsible, écrite à satte ooonion par Goil. 
me 11] aux États de Zélande est curieuse; le Prince y semble mal cacher 
“sun dépit, mais il faut rendre justice à la sagesse d'un Prince de 25 ans, 
»chez lequel, dans celte occasion, les conseils de la prudence l'emportèrent 
ssur ceux de l'ambition, Ce qui n'est pas moins curieux, c'est ce que Temple 
srapporte que le stathouder répétait souvent : « Qu'un monarque détruirai 
‘le commerce, et en même temps la grandevr et les ressanroes de l'Et 

Œxtrait du Journal de Lecture du comte Pan der Din.) 

(2) Les troubles de l'année 1780 connus dans l'histoire suun le num de 

‘Troubles par rapportau règlement de 1674. 
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tristes avant-coureurs de la chute de l'édifice bizarre, 
que le hasard avait élevé, que des circonstances fortuites 
avaient consolidé et que ka discorde entraîna vers sa ruine, 

Le retentissement qu'avait produit l'offre de la souve- 
raineté de la Gueldre avait été universel, et la malveil- 
lance pouvant y trouver une arme contre le stathouder, 
Guillaume jugea, par conséquent, nécessaire de s’expli- 
quer sur la matière pour rassurer les esprits dans les Pro- 
vinces-Unies. 

Dans ce but, il écrivit aux Etats de Hollande et d'U- 
trecht pour les remercier de leurs sages avis; il ajoutait 
qu'il avait été charmé de voir qu'aucun doute ne se fût 
élevé dans leurs assemblées sur la pureté de ses vues, et 
qu’il leur déclarait que jamais ilne préférerait sa gran- 
deur personnelle au maintien de la liberté publique (4). 

Mais la réponse du prince aux Etats de Zélande fut 
moins modérée : il s’attacha particulièrement à réfuter 
les interprétations sinistres que l’on avait cherché à don- 
ner de sa conduite, comme s’il avait voulu profiter de 
l'offre des Etats de Gueldre pour renverser le gouverne- 
ment établi, priver les provinces de leur liberté, ruiner 
leur commerce, dissoudre la compagnie des Indes-Orien- 
tales, en un mot, provoquer un bouleversement général 
dans l'Etat, pour faire surgir de ce chaos universel, um 
ordre nouveau, et substituer au principe républicain le 
principe monarchique, dont lui æul aurait recueilli tous 
Les avantages, « Jamais, » ajouta le prince, « ma conduite 
»n’a pu donner lieu à des soupçons aussi injustes, et j'ai 
xl'intime conviction que les appréhensions manifestées à 
» cette occasion ne peuvent m'être appliquées (2). » 


(4) Lettre du prince d'Orange aux Etats de Hollande et d’Utrecht, du 
20 février 4675. (Archives de la Maison d'Orange.) 

(2) Lettre du prince d'Orange aux Etats de Zélande, du 46 mars 1675. 
(Archives de la Maison d'Orange.) 
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Guillaume fit imprimer sa réponse, pour détruire le 
mauvais effet produit par la publication de la lettre des 
Etats de Zélande. Cependant , loin d'y voir de l’indiffé- 
rence pour la souveraineté qui lui avait été offerte, le 
public crut y voir des regrets de n'avoir point rencontré, 
dans cette circonstance, plus de complaisance de la part 
des provinces de Hollande et de Zélande. 

Des discours sur cette question on passa bientôt aux 
pamphlets, que le public lut avec avidité; ces écrits étant 
de nature à égarer les masses el à exciter des soulève- 
ments populaires, les Etats de Hollande prirent une ré- 
salition plus énergique que sage. Il parut un édit contre 
ceux qui publiaient, « que Son Altesse avait voulu se ren- 
»dre souverain du pays, et que les Etats avaient eu l’in- 
stention de lui déférer cette souveraineté, : On menaçait 
ceux qui répandraient ces bruits calomnieux, dictés par 
un esprit de sédition, de la peine capitale (1). 

Cette défense imposa silence aux ennemis et aux dé- 
tracteurs de Guillaume; mais, cerles, ce n'étail pas le 
moyen de les faire revenir de l'opinion qu'ils s’étaient 
formée sur cette affaire (2). 

Sir William Temple, qui sc trouvait à cette époque en 
Hollande, dit en parlant de ce qui précède : « Quelques- 
suns l’attribuèrent à l'ambition du prince, et le regardè- 
srent comme l’avant-coureur des desseins qu'il méditait 
» sur les autres provinces ; d’autres la mirent sur le compte 
»de quelques-uns de ses conseillers; enfin, il s’en trouva 
* qui dirent que toute l'affaire n’était qu’unjeu, ct que cette 
* question n'avait été soulevée que dans le but de donner 
*au prince l’occasion de refuser le titre de souverain. » 


a Edit des Etats de Hollande, du 16 septembre 1875. 
2, Wags true, p, 860-366. — Basnagt, Annales des Provinces. Unies, 
Liu p.57. 
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Temple ajoute que, n'ayant pas vu le prince pen- 
dant que la question se discutait, et ne lui en ayant 
jamais parlé, ni avant, ni après, il ne peut rien dire de 
positif à cet égard ; mais que, si Guillaume avait réelle- 
ment aspiré à la souveraineté de la Gueldre, dans l’es- 
poir de se frayer par là un chemin à celle des autres pro- 
vinces, cette conduite, de sa part, était en contradiction 
avec les opinions qu'il avait manifestées en d’autres ren- 
contres. Ce même homme d'Etat dit encore qu'à l’égard 
des hommes influents qui jouèrent un rôle dans cette af- 
faire, on mettait en première ligne le conseiller pension 
naire Fagel qui la favorisait; que Beverningh, qui pas- 
sait pour un magistrat zélé pour le bien de l'Etat, avait 
conseillé au prince d'accepter le titre de duc de Gueldre; 
enfin, que les magistrats et les gentilshommes de la Guel- 
âre avaient espéré rétablir leur crédit et leur considéra- 
tion, en plaçant le prince d'Orange comme souverain, à 
la tête de leur province, « Elle est la première de l'U- 
»nion, » dit Temple, « et renferme plus de noblesse que 
» toutes les autres provinces ensemble; cependant, à cause 
» de sa pauvreté, causée par un terroir peu fertile, et par 
» le défaut de commerce, elle est beaucoup moins consi- 
»dérable que plusieurs des autres provinces, et sa voix 
»est presque engloutie par celle de la Hollande, qui, par 
»soa négoce et par ses richesses, a beaucoup d'influence 
»sur les habitants de la Gueldre. Les députés de cette 
» province, voyant qu'ils étaient encore beaucoup moins 
» considérés qu'ils ne l’étaient avant la guerre, parce 
» que leur pays avait été presque entièrement ruiné pen- 
» dant son occupation par les Français, crurent qu'il n’y 
» avait point d'autre moyen pour recouvrer leur autorité, 
»que de se dépouiller de la souveraineté de leur province 
»en faveur du prince d'Orange. D'ailleurs, plusieurs des 


= 49 — 
»nobles ayant en vue des emplois dans l’armée, pour eux 
» ou pour leurs parents et amis, crurent, en avançant cette 
» proposition, faire leur cour au prince, de qui ces em- 
» plois dépendaient, Il est certain que ces considérations 
» contribuèrent beaucoup à leur faire prendre cette résolu- 
» tion; mais je ne saurais dire si le prince l’appuya (1). » 

Quelles que puissent avoir été les vues cachées et les 
espérances de Guillaume IIT, on ne peut lui refuser l'é- 
loge d’avoir su sacrifier, dans cette circonstance, son am- 
bition personnelle au repos d'un Etat dont, deux ans 
auparavant, il avait été le sauveur. 

En refusant la souveraineté du duché de Gueldre, il 
rendit un hommage éclatant à l'opinion publique, qui 
n’est jamais impunément bravée. La modération, qui pré- 
sida à toutes ses démarches, dut nécessairement augmen- 
ter la haute opinion qu’on s’était formée de ses talents et 
de sa prudence. Ceci même put lui tenir lieu d’un titre 
qui, en le rendant suspect à une portion considérable de 
la nation, l'aurait, par cela même, placé dans un isole- 
ment fächeux dans sa petite souverainelé ; tandis que 
son respect pour l’ordre établi et la déférence aux con- 
seils de ceux qui redoutaient une innovation dans l'Etat, 
durent bientôt dissiper les alarmes que les partisans de la 
liberté avaient conçues en voyant le principe monarchi- 
que à la veille de faire invasion dans le corps fédératif, 

IIL. Le stathoudérat de la Frise n’était pas sorti de la 
branche collatérale de Nassau-Dietz, depuis l’établisse- 
ment de la République. Il n’essuya pas de si grandes ré- 
volutions, et ne produisit pas tant de contestations, parce 
qu’il ne rendait pas celui qui en était revêlu si puissant 
dans l'Etat et à l'étranger. 

Les Etats de Frise ct de Groningue suivirent lexem- 


(4) Temple, Memoirs, p. 6. 
in. À 
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ple des cinq autres provinces de la Confédération, et le 
prince Henri-Casimir de Nassau obtint, en faveur de ses 
descendants mâles, l’hérédité des fonctions dont il était 
revêtu (4). 

Les provinces de Frise et de Groningue ont une ori- 
gine commune; car le pays des Frisons s'étendait, autre- 
fois, depuis l’Ems jusqu’à l'Escaut, et Staveren en était 
la capitale. 

On ne connaît pas de peuple qui ait aimé plus con- 
stamment sa liberté et qui l'ait défendue avec plus de va- 
leur que les anciens Frisons; après avoir combatiu pour 
elle contre les Romains, ils vécurent longtemps sous leurs 
propres lois; mais la Frise changea de condition sous 
Charlemagne, qui la rendit tributaire. Plus tard, cepen- 
dant, il la récompensa des services que ses habitants lui 
rendirent dans ses guerres contre les Saxons et en Italie, 
en dispensant les Frisons de tout tribut, et en leur accor- 
dant le priviléze de se gouverner par des chefs de leur 
choix, appelés Potestats. Cette forme de gouvernement 
subsista sous beaucoup de vicissitudes et de guerres, tant 
civiles qu'avec les Etals voisins, jusqu'à la fin du xv° siè- 
cle. A cette époque, la violence des factions intestines 
et le désordre qui en était la conséquence, permirent à 
l'empereur Maximilien 1“ d'attenter à. l'indépendance 
frisonne. Il impose, comme chef aux Frisons, Albert, duc 
de Saxe; mais les inquiétudes d’un peuple toujours amou- 
reux de sa liberté et de ses priviléges rendit cette domi- 
nation impraticable au duc de Saxe qui la remit à l’em- 
pereur Charles-Quint, et celui-ci soumit la Frise à son 
autorité, mais cette province, ainsi que celle de Gronin- 
gue, se refnit en possession de ses anciens droits sous 


{3} C'est de ce prince que descend la Maison d'Orange, aujourd’hui ré- 
gant en Hollande, 
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Philippe 1, en entrant dans la Canfédération des Pro- 
vinces-Unies, 

Le gouvernement de la Frise étant établi sur un sys- 
tème électoral qui accordait aux propriétaires des biens- 
fonds, le droit délire leurs représentants à l'assembiéa 
des Etats, on comprit que le stathouder deviendrait trop 
puissant s'il avait la faculté d'acheter plusieurs terres, 
parce qu'il se rendrait, par là, maître des élections et 
des suffrages de la province; on fit donc une loi, par la- 
quelle toute terre acquise par le stathouder, demeurerait 
privée du droit d'élection aussi longtemps qu'elle reste- 
rait en,sa* possession, el qu'elle ne recouvrerait ce droit 
qu’en passant en d'autres mains. 

Les pasteurs calvinistes qui possédaient des terres, 
avaient autrefois le droit d'élection, mais, s'étant donnés 
trop de mouvement dans les affaires politiques, on les 
priva du droit de suffrage. 

Le gouvernement de la Frise prit cependant une forte 
teinte d’aristocratie, parce que la noblesse y possédait 
beaucoup de terres. Elles’y rendit maîtresse des élections, 
en empêchant toute concurrence du peuple dansles campa- 
gnes. Les députés des villes représentaient seuls l'élément 
démocratique dans le gouvernement de cette province. 

Dans celle de Groningue, au contraire, l'élément dé- 
mocratique dominait; attendu que la ville étant puissante, 
elle faisait la loi aux campagnes, et imposait sa volonté 
au gouvernement. 

Il était entré dans le système de de Witt de maintenir 
le stathouder de Frise et de Groningue dans l’abaisse- 
ment. On a vu combien le prince de Nassau était hostile 
à la politique du conseiller pensionnaire, combien lui et 
ses conseillers se donnèrent de mouvement en faveur du 
prince d'Orange, à l'époque de la grande assemblée des 
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Etats-Généraux, en 1651, lors du traité de paix avec 
Cromwell, en 165h4, et à l’occasion de la promulgation 
de l'Edit perpétuel. Leurs protestations énergiques con- 
tribuèrent à soutenir les espérances du parti d'Orange, 
pendant la minorité de Guillaume IIf, et l’élévation de 
celui-ci au stathoudérat des cinq autres provinces, fut un 
sujet de satisfaction pour celles de Frise et de Gronin- 
gue, qui s'étaient invariablement montrées attachées à 
cette forme de gouvernement. 

IV. Grotius avait dit : « Qu'il fallait plutôt s’émerveil- 
.ler que la République subsistât un seul jour, que de 
»s'étonner de sa chute (4). + Cette opinion dt gélèbre 
publiciste hollandais était fondée sur sa connaissance 
approfondie des vices de son organisation, 

Il serait surabondant de rappeler ici que la population 
de la Confédération était divisée en deux partis : les Sta- 
thoudériens et les Républicains , si cette dénomination 
exprimait avec exactitude la différence d'opinion qui les 
divisait. Les uns et les autres étaient républicains et fé- 
déralistes ; mais les Stathoudériens favorisaient une po- 
litique qui consistait à étendre l'influence du corps qui 
représentait la Confédération entière; dans le but de lui 
donner une surveillance sur le gouvernement des Etats 
particuliers; de fortifier Les liens de l'Union, de maintenir 
à la tête de la République un pouvoir suprême pour en 
imposer aux esprits turbulents à l'intérieur, et protéger 
les intérêts et l’honneur du pays à l'étranger. 

Les Républicains, au contraire, professaient le principe, 
qu’il fallait étendre le plus possible l'indépendance de cha- 
que Etatparticulier; ils ne considéraient l'Union que comme 


G) H. Grotius, Annal. Belgium, p. 67. L'article Ingons faderatæ Rei 
publicæ vitium dépeint en peu de motsles défauts de la Constitution de la 
République, alors naissante. 
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une ligue volontaire entre des Etats souverains et indé- 
pendants, chacun d'eux possédant le droit inaliénable de 
décider de la légalité des mesures de l'assemblée fédé- 
rale. 

Les Slathoudériens élaient disposés à regarder les Pro- 
vinces-Unies comme indivisibles et à accorder aux Etats- 
Généraux une autorité devant laquelle toute autre juri- 
diction devait fléchir. 

Les Républicains considéraient l'Union comme une 
pièce de mosaique , composée de pierres de différentes 
couleurs, artistement rapprochées, mais ne possédant 
point d'autre principe de cohésion que celui de la conve- 
nance mutuelle ou individuelle des Etats. Ceux-ci consi- 
déraient le droit de se retirer de la Confédération comme 
inhérent à tous les membres; les autres contestaient ce 
droit, et soutenaient que l'assemblée qui représentait la 
Confédération devait être investie d’un pouvoir suffisant 
pour consolider l'Union et faire exécuter ses décisions 
dans les limites de la Confédération. 

Pendant la période qui suivit la révolution d'où sortit 
l'indépendance des Provinces-Unies, les Stathoudériens 
imprimèrent leurs principes à la Confédération; maisleurs 
adversaires politiques ne tardèrent pas à augmenter en 
nombre et en violence, et le pouvoir leur étant échu en 
partage, après la mort de Guillaume 11, en 4650, on les 
vit mettre en pratique leur système politique, le pousser 
jusqu'à ses dernières conséquences ; d'où il résulta que, 
pendant les derniers jours de l'administration de de Witt, 
l'Union se trouva dissoute de fait. 

La conclusion qu’on peut tirer de ce qui précède, c'est 
qu'à côté d’une harmonie plus apparente que réelle sur 
certains points capitaux, la forme du gouvernement dut 
nécessairement se modifier dans les résultats pratiques, 
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d’après l'opinion du parti qui se trouvait investi du pou- 
voir (4). 

Un légiste célèbre a dit : « Qu'il n'y avait pas de loi, 
» quelque précise que püt en être la rédaction, qui n'offrit 
» d’assez grandes lacunes pour y passer avec un attelage de 
» six chevaux (2). » Les auteurs de l'Union d'Utrecht n'ont 
ps été plus heureux dans la rédaction de cet acte fédéral. 
Personne ne comprenait au juste ce que c’était; lous con-- 
venaient cependant que c’était une chose très-sage : c'était 
un évangile politique dans lequel chacun trouvait un dogme 
conforme à ses préjugés ou à ses opinions. L'enceinte 
même des Etats retentissait d’interminables disputes sur 
les bases premières et fondamentales de l’Union. 

Si quelqu'un eût demandé au stathouder quelle était 
la nature du gouvernement des Provinces-Unies, nul doute 
qu'il n'eût répondu que c'élait un gouvernement de cohé- 
sim, possédant le pouvoir de faire respecter les décrets 
de la généralité par l'individualité opposante ; si, au con 
traire, on eût soumis la même proposition à la définition 
d’un conseiller pensionnaire de Hollande, imbu des prin- 
cipes politiques de Barneveld et de Jean de Witt, il n'y 
eût vu qu'une absence de gouvernement central, une sim- 
ple confédération, ne tirant son action que du consente- 
ment libre et individuel de chaque Etat séparé. 

L'observation de Grotius était donc parfaitement juste ; 
une République fondée sur un pacte aussi vague et aussi 
indéfini que celui de l'Union d'Utrecht, avait peu de 
chances de durée, et courait mille risques de s’abimer 
pendant qu'on se perdait en vaines disputes sur l’inter- 
prétation , ou le plus ou moins de force obligatoire, de 
tel ou tel article de l'acte fédéral. 


(4) Une lutte semblable s'est établie dans les Etats Unis d'Amérique. 


2) Lord Eldon. 
. 
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Les résultéts-pratiques du système des Républicains 
n'avaient pas été heureux, et, malgré le talent de Jean de 
Wiu, on avait vu l'Etal prêt à périr par un manque com- 
plet de cohésion. 

Quand le pouvoir passa, en 1672, aux mains des Sta- 
thoudériens, ceux-ci s’attachèrent à donner à l'Union, qui 
était, par elle-même, faible et fragile, le plus de consis- 
tance possible, en plaçant à la tête de chaque province 
un stathouder, et d’accumuler le stathoudérat de plusieurs 
provinces sur la tête du même individu, de manière à 
trouver dans l'unité du stathoudérat une force de cohé- 
rence qu’on cherchait vainement dans l'Union, Ce but fut 
atteint lorsque Guillaume III se vit investi du stathou- 
dérat des provinces de Gueldre, de Hollande, de Zélande, 
d'Utrecht et d'Overyssel, et que, de plus, on l'eut nommé 
chef des forces de terre et de mer de la Confédération. 

Raisonuant loujours dans le même sens, on en vint 
bientôt à l’idée de garantir à jamais à la République cette 
force de cohésion, sans laquelle elle paraissait n'être pas 
viable ; et on ne trouva d'autre garantie que l’hérédité 
des fonctions éminentes de la République. 

Cette hérédité était-elle une anomalie dans un gouver- 
nement républicain? Selon les uns, l'hérédité n'était pas 
incompatible avec l’esprit d’un tel gouvernement; car elle 
ne changeait rien aux attributions de la charge. Si ces 
attributions étaient incompatibles avec le gouvernement 
républicain, elles l'élaient aussi bien sans l'hérédité 
qu'avec l’hérédité, Or, l'Union d'Utrechl prouve, et ceci 
n'est pas sujet à contestation, que jamais il n'entra dans 
les desseins de ses auteurs de former un gouvernement 
purement républicain. 

Selon d'autres, le chef suprême, dans une République, 
est nécessairement chef de parti; ce parti, il est vrai, est 
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celui de la majorité à l’époque de son élection, mais n'en 
est pas moins un parti. Or, le chef d’un parti a ordinai- 
rement sa part de la violence de l'esprit de ce parti; en 
conséquence, il est disposé à faire les plus grands efforts 
pour soutenir l'opinion qui l'a mis à sa tête. Son existence 
politique dépend de son succès; la moitié de la mation est 
pour lui, tandis que l’autre est son ennemie, et ennemie 
d'autant plus acharnée, qu'il montre plus d’habileté, et 
que le succès couronne ses entreprises. À l’aide de cet 
actif stimulant, le chef dont nous parlons peut être quel- 
quefois plus puissant qu'un monarque héréditaire; mais, 
à moins qu'il ne joigne aux qualités qui constituent un 
chef de parti habile, une magnanimité et une modération 
presque surnaturelles, on peut être assuré qu’il n'usera 
pas de la puissance, acquise, par ce moyen, avec justice 
et équité. Un Roi héréditaire, au contraire, doit toujours 
se considérer, non comme le chef d'un parti, mais d’une 
nation. Il ne sera pas tenté de traiter ces partis avec vio- 
lence ou injustice ; car il sait qu'il fera davantage pour sa 
sûreté et sa gloire en cherchant à modérer leur violence, 
qu’en opprimant une portion quelconque de ses sujets. 

Le grand défaut du stathoudérat héréditaire était, par 
conséquent, qu'il n'offrait pas les garanties que présente 
la royauté héréditaire. Le stathouder héréditaire restait 
chef de parii, il était fatalement lié au sien. Quelque haut 
placé qu’il ft, d'ailleurs, il ne l’était pas assez pour pou- 
voir s'élever au-dessus des partis, comme un Roi consti- 
tutionnel, et aller de l’un à l’autre, suivant les circon- 
stances et les occurrences du temps (1). 


{4) Le contraste de ces deux situations se présente dans 
de Guillaume III, comme stathouder et roi de la Grande. 
Roi d'Angleterre, on le vit gouverner successivement par les Whigs et les 
Tories, et cholir son ministère tantôt dans un part, tantôt dans un autre, 

Comme stathonder, cette faculté lui était interdite ; bien qu'il ne Fat pas 


personne même 
etagne. Comme 
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Ainsi, privé d'un des grands avantages de l'hérédité 
monarchique, le stathouder, investi d’un privilége hé- 
réditaire, dut subir les exigences d’une telle situation; il 
était poussé d’une manière fatale à constamment com- 
baitre pour ne pas voir entamer un privilége qu'il devait 
transmetlre intacl à ses enfants. Cette lutte est inévitable ; 
elle est même utile dans une monarchie bien constituée, 
parce qu'elle tient essentiellement à un principe conser- 
vateur, le maintien des prérogatives de la Couronne et 
celui des droits de la nation ; mais, dans une République, 
elle devient une nouvelle source de haine et de discorde, 
parce que le privilége héréditaire est contraire au carac- 
tère distinctif de cette forme de gouvernement. Aussi 
remarque-t-on, en général, que, dans la plupart des Ré- 
publiques, l'institution d'un privilége héréditaire a tou- 
jours été l'avant-coureur du passage de la république au 
gouvernement monarchique. 

Avant l'époque où le stathoudérat devint héréditaire, 
on ne pouvait considérer cette institution comme faisant 
partie du droit public des Provinces-Unies. C'était une 
délégation temporaire d'une partie de la souveraineté, 
wais la présence ou l'absence du stathonder n'apportait 
aucun changement dans la forme du gouvernement; l'in- 
fluence seule de celte absence ou de cette présence se 
faisait sentir dans l'administration. Ainsi, dans la vacance 
du stathoudérat , le lien fédéral se relâchait, et l’indivi- 
dualité provinciale prenant le dessus, chaque Etat avait 
une propension à s’isoler de ses co-associés; sous les 
stathouders, au contraire, l'individualité provinciale s'ab- 
sorbait, et la Confédération tendait à se resserrer. 


ouvertement hostile au parti anti-stathoudérien, il ne pouvait compter que 
ser les hommes de son parti, et cc n'était qu'es 
fuence, et par leur aide, qu'il pouvait donner l'impulsion aux 
Scuvernement de Ia République. 
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Mais lorsque les fonctions de stathouder et de capitaine- 
général de l'Union furent déclarées héréditaires, elles 
devinrent des portions intégrantes du droit public des 
Provinces-Unies ; car les Etats renoncèrent, à tout jamais, 
à une partie des prérogatives de la souveraineté, en fa 
veur d’un individu qui fut investi du droit de le transmet- 
tre par héritage à ses descendants. A compter de cette 
époque, la Maison d'Orange exerça le stathoudérat dans 
la République, au même titre qu'un monarqne exerce le 
pouvoir dans une monarchie héréditaire, où la royauté ne 
meurt pas, et le cri : Le slathouder est mort, vive le sta- 
thouder! fut considéré par les partisans du stathoudérat 
comme la clef de voûte de l’édifice politique dans les 
Provinces-Unics. 

L'hérédité du stathoudérat, en 1674, fut la réaction 
presque inévitable de sa suppression en 1667. Considéré 
sous ce point de vue, l'Edit perpétuel fat une des plus 
grandes fautes du parti de Wiltlcar, comme l'observe 
Machiavel : « Lorsque, dans une "République, on voit 
»s'élever nn principe destructeu-Æui prend assez d'ac- 
»croissement pour être effrayanth soit qu'il provienne 
»d'une cause intérieure ou sas il est infiniment 
» plus prudent de temporiser avec le ma, que de chercher 
»à lextirper ; car tout ce qu’on tente poûr l’étouffer, re- 
: double souvent ses forces et accroît la violence dû mal 
» qu'on redoutait (1). » Ce passage est à tous égards ap- 
plicable à l’Ædit perpétuel et à la réaction qui suivit sa 
suppression. Le principe destructeur, aux yeux du parti 
de Witt, était le stathoudérat et ses conséquences. Ge 
parli, après avoir fait l'essai de ses forces, pendant plu- 
sieurs années, se crut assez fort pour extirper le mal. El 
mit la cognée à l'arbre pour l’abaltre, mais ne put le dé- 


€) Discours sur Tite-Live, chay, xxet 


Google | 


ae 
mener, et de son tronc mutilé sortit bientôt un nouveau 
mmeau qui, au bout de très-peu de temps, devint un 
abre bien plus fort et bien plus vigoureux que celui qui 
ait tombé sous ses coups. 

« Une autorité exorbilante, » dit l’auteur de l'Esprit 
des Lois, « donnée tout-à-coup à un citoyen dans une 
1République, forme une monarchie, ou plus qu'une mo- 
marcbie (4). Dans celle-ci, les lois ont pourvu à la Con- 
sstitution, ou s'y sont accommodées; le principe de 
1gouvernement arrête le monarque; mais, dans une 
‘République où un citoyen se fait douner un pouvoir 
1exorbitant, l'abus de ce pouvoir est plus grand, parce 
>que les lois qui ne l'ont point prévu n'ont rien fait pour 
»l'arrêter. l'exception à cette règle est lorsque la Consti- 


€) Guillaume Let, aujourd'hui Roi des Pays-Bas, et Île de Guillaume V, 
deraier stathouder héréditaire des Provinces-Unies, m'a dit : « Qu'il tenait 
pour un fait incontestable, que sun auturite comne foi constitutionnel, 
était plus circomscrite que celle que ses ancêtres avaient pussédée dans la 
République, comme stathouders héréditaires. + Bien que cette opinion 
fieane du paradoxe, je In crvis juste jusqu'à un ceatain point. I cet indis 
pensable de considérer, qu'outre In portion d'autorité légale déferée aux 
æathonders, ceux-ci avaient ane action directe où indirecte, qui s'étendait 
Atout ce qui se faisait dans la République, et qui, par le fait même qu'elle 
Vélait pas légalement défie, était d'autant plus susceptible de prendre 
un grand degré d’accroisement. Mais cetle dernière portion d'autorité 
&ait toujours sujette à contestations, et, pour en jouir sans opposition. il 
fillat au stathouder l'appui de son parti; co qui faicsit fatalement de lui 
w chef de faction dans l'Etat. Une des couditious iudispeusables pour un 
chef de Faction, c'est d'être habile. Comme l'habileté ne se transmet pas 
dé père en fs, l'hérédité du stathoudérat pouvait aroir pour résallat de 
porter des hommes peu habiles au stathoudérat; co qui rendait l'institu. 
fou illusoire, peut-être mème un embarras dans certaines circonstances. 
Mais, pour revenir au roi Guillaume Ier et à son apinion, que prouve-telle? 
Elle prouve que ce prince n'a jamais compris sa position comme Hoi consti 
titionnel : indà lacrymæ pour lui comme pour la mation. C'était là une 
cmséquence du caractère de ce prince et de sun défaut de jugement. 11 
fit espérer, pour la ration, que les successeurs de Guillaume L*! compren- 
dront mienx leur position de Rois constitutionnels. — Dieu renille que ceci 
plus qu'um pix dosidoria. (Ecrit en 1885.) 
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+tution de l'Etat est telle, qu'il a besoin d'une magistra- 
» ture qui ait un pouvoir exorbitant. » Mais Montesquieu 
ajoute : « Dans toute magistrature, il faut compenser la 
»grandeur de la puissance par la brièveté de la du- 
srée (1).» 

Ces réflexions étaient pleinement applicables au sta- 
thoudérat, et cependant l'Union ne pouvait subsister sans 
le stathoudérat ; d’où l'on peut conclure que la Constitu- 
tion était très-vicieuse. 

IV. Un ministère qui donnait à celui qui en était revêtu, 
la puissance que de Witt avait exercée pendant près de 
vingt ans dans le République, était un vice évident dans 
la forme du gouvernement ; l'exemple de Jean de Witt 
prouve que, quand les fonctions de conseiller pension- 
naire étaient confiées à un homme ambitieux, cet homme 
pouvait se rendre maître absolu de la destinée du pays, 
en imprimant sa volonté aux Etats de Hollande, et, par 
suite, aux autres Etats de la Confédération. Cette espèce 
de dictature, si elle était tolérée ou approuvée par les 
Etats de Hollande, n’en était pas moins une énormité à 
l'égard des six autres provinces, qui la supportaient avec 
une impatience bien naturelle, et qui ne la subissaient 
que parce que leur faiblesse les empéchait de se délivrer 
de cette tyrannie. Ces fonctions avaient subsisté long- 
temps avant la Révolution; mais, à celte époque, le ma- 
gistrat qui les remplissait, avait le titre d'avocat de Hol- 
lande; c'était l'orateur ou le président de l’Assemblée des 
Etats. Ce ne fut que sous Barneveld qu’elles acquirent la 
grande importance qui y fut attachée depuis, et que le 
titre de conseiller pensionnaire fut substitué à celui d'a- 
vocat de Hollande; probablement parce que les Etats 
n'avaient plus besoin, pour plaider leurs intérêts à la 


(4) Esprit dis Lois, livre 1, chap. 3. 
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Cour du souverain, d'un avocat, ct que, s'étant attribué, 
de droit ou de fait, la souveraineté de leur province, il 
leur fallait désormais un ministre ou conseiller (1). 

Barneveld conçut de bonne heure l’idée d'étendre con- 
sidérablement l’influence des Etats de Hollande dans la 
République, au détriment de celle des Etats-Généraux et 
du stathouder. Il y eut conflit de puissance entre lui et 
Maurice ; mais, comme il n'y avait pas égalité de forces, 
Barneveld et son parti furent écrasés par la puissance 
réunie du stathouder et des Etats-Généraux. 

Cet exemple ne fut pas perdu pour les conseillers pen- 
sonnaires qui se succédèrent pendant les dernières an- 
nées du stathoudérat de Maurice et sous celui de Frédéric- 
Henri et de Guillaume IT. Tous se renfermèrent dans 
l'exercice de leurs fonctions, de manière à ne pouvoir 
bre regardés comme chefs de partis ou adversaires des 
princes d'Orange, et lorsque Jean de Witt parvint à ce 
nhistère, l'obstacle contre lequel Barneveld avait échoué 
n'existait plus. De Witt, ne rencontrant point de rival, 
put dominer en toute sécurité, et d’autant plus facilement, 
qu'il trouva les États de Hollande bien disposés à con- 
courir À ses vues, par suite des événements qui avaient 
précédé son entrée au ministère. 

La minorité de Guillaume LIT fut donc signalée par la 

4) Le titre de conseiller pensionnaire sigaifie, en hollandais, conseiller à 
æuges ou salarié. — Quant à la qualification de grandpensionnaire, elle pro 
vient probablement de la circonstance suivante : chaque ville de la Hol- 
lande juiguait à sa députation aux Et Hollande uo pensionnaire qui 
était l'orateur, l'homme d'affaires et le véritable organe de la ville qui 
l'enroyait. Comme il y avait dix-huit villes qui avaient éroit de députation 
aux Etats, il y avait, par coméquent, dix-huit pensionnaires s) 
C'est probablement pour distinguer le cunseiller pemsiounaire de Hollande 
de ces pensionnaires spéciaux, que les ambassadeurs françait adoptérent 
M'asage de qualifier le conseiller pensionnaire de Hollande da titre de Grand. 


Pensiomtaire, usage qui fut généralement adopté per les étrangers et par 
les écrirains français, 
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dictature de Jean de Witt. Mais le rétablissement du sta- 
thoudérat en 1672 fut accompagné de sa retraite et de 
la nomination de Fagel à la place de conseiller pension- 
naire, nomination qu’il dut à la recommandation du prince- 
stathouder. 

Fagel, en retour, fut un des principaux promoteurs de 
l'hérédité du stathoudérat ; ce fut le gage de la sincérité 
de sa conversion politique à laquelle il resta fidèle jusqu'à 
sa mort. 

Si, à cette époque, les fonctions de conseiller pension- 
naire perdirent de leur éclat extérieur, l'influence que 
Fagel acquit n’en fut que plus solidement établie. Sa car- 
rière politique en fournit la preuve. Cet habile ministre 
sut conserver tout à la fois la confiance des Etats, ets’iden- 
tifier si complétement avec les intérêts du stathouder, 
que, pendant les seize années qu'il remplit cette charge, 
il fut le principal conseiller de Guillaume IIL. « On le vit 
» toujours agir, » dit un auteur contemporain, « d’après 
»ce qu'il savait lui être agréable (1). » Cette parfaite 
conformité de vues, entre le stathauder et le ministre des 
Etats de Hollande, facilita la tâche du premier, en impri- 
mant à la politique des Provinces-Unies une unité d'action 
qui confondit les intrigues des ennemis du prince, tant à 
l'intérieur qu’à l'étranger. Le caractère violent et opinià- 
tre de Fagel, qui lui faisait parfois commettre des fautes, 
sa hardiesse même, que quelques-uns ont taxée d’impru- 
dence, furent utiles à un prince aussi froid, aussi calme, 
aussi prudent que l'était Guillaume. Ces deux caractères 
opposés étaient modifiés l'un par l'autre, et personne plus 
que Fagel ne conlribua à l'accomplissement du projet 


(4) Mémoires de M. de Bu... sur Guillaume LIL ct lee pri 
nages de son époque. Ms. de la Bibliothèque de M. Tydeman, professeur 
à l'Université de Leyden. 
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gigantesque auquel Guillaume consacra sa vie entière, el 
qu'il eut la gloire d'accomplir. 

VE. Après toutes les résolutions qui venaient d'être 
prises, il est naturel que le mariage de Guillaume fut un 
événement attendu avec la plus vive impatience. Seul 
rejeton mâle de la branche d'Orange-Nassau, investi des 
charges héréditaires de stathouder et de capitaine-général 
de l'Union, le lustre de sa maison et l'intérêt de l'Etat 
élsient également intéressés à ce que le prince ne différât 
pas de choisir une compagne qui püt lui donner des hé- 
ritiers. 

Les députés d'Amsterdam proposèrent dans l’Assemblée 
des Etats de Hollande, de donner une marque de grati- 
tude à Son Altesse, et qu’afin de lui faciliter le moyen de 
se marier, on lui fit remise de deux millions que son père 
avait empruntés de la ville d'Amsterdam. Ils proposè- 
rent aussi que les Etats de Hollande se chargeassent du 
remboursement de cette vieille dette. Une si grande li- 
béralité, à une époque de pénurie, ne fut pas sans ren- 
contrer quelque opposition ; mais la majorité l'emporta, 
et la ville d'Amsterdam y gagna autant que le prince; 
car, sous prétexte d'obliger celui-ci, elle garantissait sa 
dette, en obtenant un bon débiteur, au lieu d’un débiteur 
obéré. La Compagnie des Indes-Orientales ne voulut pas 
rester en arrière, et résolul, de son côté, d'accorder à 
perpétuité, au prince et à ses héritiers, une trente-troi- 
sième part dans les profits de la Compagnie. 

Les Etats de Zélande, moins magnifiques que ceux de 
Hollande, firent don au prinee d'un capital de trois cent 
mille florins (1). 

Guillaume I et Frédéric- Henri, aïeul et bisaïeul de 
Guillaume, n'avaient consulté dans leurs alliances que 

MA) Waga te niv, pe MAG, 
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des convenances et des intérêts particuliers. La politique 
avait commencé à jouer un rôle dans le mariage de Guil- 
laume IL avec la fille’ de Charles 1°", elle devait jouer un 
rôle bien autrement important dans celui de son fils. 

Charles I‘ avait recherché dans ses revers l'alliance 
de la Maison d'Orange, dans l'espoir de s’en faire un 
appui contre ses sujets révoltés. L'offre de la main de 
la princesse Marie, pour l'héritier de Frédéric-Henri, 
avait été reçue avec une modestie et une humilité remar- 
quables, qui prouvaient combien la Maison d'Orange était 
étourdie et flatiée d’une proposition si extraordinaire de 
la part de l’orgueilleuse Maison de Stuart. Désormais il 
était permis au prince d'Orange d'aspirer à la main des 
filles de Rois. Guillaume, du chef de sa mère, n’avait, 
entre lui et la succession au trône de la Grande-Bretagne, 
que les deux princesses , filles du duc d'Yorck, héritier 
présomptif de Charles IL. A cette époque déjà, il était con- 
sidéré comme pouvant un jour être appelé à régner en 
Angleterre, par droit de naissance, 

Lorsqu'il fut en âge de se marier, il fixa sur lui l’at- 
tention de Louis XIV. Charles, roi malheureux, avait of- 
fert au père une fille légitime; Louis, au fatle de la 
puissance, crut que le fils s’estimerait heureux de rece- 
voir de ses mains une fille naturelle. Laïssons parler 
Saint-Simon : « Ce ne fut que par degré que le Roi se 
»porta à l’agrandissement de ses enfants naturels; son 
» premier essai ne fut pas heureux. Il crut pouvoir ma- 
»rier mademoiselle de Blois (1), qu’il avait eue de ma- 
» dame de la Vallière, au prince d'Orange, et la lui fit pro- 
» poser dans un Lemps où ses prospérités et son nom dans 
» l'Europe lui persuadaient que cela serait reçu comme le 
» plus grand honneur et le plus grand avantage: il se 


(4) Mademoïselle de Blois était née en 1666. 


Google | 


»trompa. Le prince d'Orange était fils d’une fille du Roi 
vd'Angleterre, Charles I“. 11 s'en souvint avec tant de 
hauteur, qu'il répondit nettement que les princes d'O- 
»range étaient accoutumés à épouser des filles légitimes 
» de grands Rois, et non pas des filles naturelles. Ce mot 
» blessa tellement le cœur du Roi, qu'il ne loublia jamais, 
*et qu'il prit à tâche, el souvent contre son palpable in- 
*térêt, de montrer combien l’indignation qu'il en avait 
*conçue étail entrée profondément dans son âme. Cepen- 
» dent, ajoute Saint-Simon, il n'y eut rien d'omis, de la 
» part du prince d'Orange, pour l’effacer : respects, sou- 
» missions, ofices, patience dans les injures et les tra- 
»verses personnelles, redoublement d'efforts; tout fut 
»rejeté avec mépris. Les ministres du Roi en Hollande eu- 
»rent toujours un ordre exprès de traverser ce prince, non- 
seulement dans les affaires d'Etat, mais dans toutes les 
»affaires particulières et personnelles, de soulever tout ce 
qu'ils pourraient de gens et de villes contre lui, de répan- 
* dre de l'argent pour faire élire aux magistratures les per- 
*sonnes qui lui étaient les plus opposées, de protéger ouver- 
* lement ceux qui étaient déclarés contre lui, de ne le point 
» voir ; en un mot, de lui faire tout le mal et de lui donner 
»lous les désagréments dont ils pourraient s’aviser (1). » 
Ainsi le mariage de Guillaume II avec Marie Stuart attira 
aux Provinces-Unies l’inimitié de la République d’Angle- 
terre et de son redoutable chef, Cromwell, une guerre mari- 
time et l'exclusion du prince d'Orange à la paix de 1654; 
tandis que le refus d’une proposition aussi blessante que 
celle de Louis XIV rendit celui-ci l'ennemi juré d'un prince 
dont il avait voulu faire son gendre. Dès lors les alliances 
des princes d'Orange devinrent une véritable affaire d'Etat 
pour la République, et l'influence politique des mariages 


{4} Mémoires da due de Saint-Simon, 1, n, p. 43. Edition de 829. 
[ITA 3 


Google 


sh > 


des grands, si puissante à cette époque dans les gouver- 
nements monarchiques et héréditaires de l'Europe, fut un 
mal auquel les Provinces-Unies ne purent se soustraire, 
malgré la forme républicaine de leur gouvernement. 

11 fut question, dès l'année 4674, d'un mariage entre 
le prince d'Orange et la princesse Marie, fille aînée du 
duc d'York ; mais les intrigues de la Cour de France , et 
bien plus encorc la répugnance du duc d'York pour unc 
alliance avec le prince d'Orange, paraissaient rendre im- 
possible l'accomplissement de ce projet. 

L'arubassadeur de Louis XIV, pour l'affermir dans ses 
répugnances, dit au duc d’York ces remarquables paroles : 
« Que de fortes raisons l’obligeaient à craindre comme la 
» mort la conclusion de ce mariage ; qu’il devait regarder 
»le prince d'Orange comme l'idole de l'Angleterre, à qui 
»un tel gendre serait infailliblement sa ruine (4). » D’ail- 
leurs le duc ne désespérait pas d’avoir un héritier mâle, 
et, danscette hypothèse, il se flattait de voirsa fille unir son 
sort à M. le Dauphin. On lui fit même entrevoir ce brillant 
avenir pour sa fille, mais seulement dans le but de l'empé- 
cher de songer à la donner au prince d’Orenge ; car voici 
ce que ditle secrétaire du marquis de Ruvigny à ce sujet : 

« On résolut à la Cour de France, pour empêcher l’a- 
» grandissement du prince d'Orange, d'obtenir du Roi 
»d’Angleterre et de son frère, qu’on ne lui accorderait 
» pas la main de la princesse, fille du duc d'York, ou du 
» moins que ce ne serait qu'après la paix. Cela fut promis 
»si positivement, c'est-à-dire de différer le mariage, 
» qu'il fut retardé de trois ou qualre ans ; et même pour 
» empêcher d'y penser, M. de Croissy faisait espérer, en 
»1673, que cette princesse pourrait épouser M. le Dau- 
» phin. M. Colman le croyait et le souhaitait ardemment, 


it) Succession d'Espagne, 1. 1%, pe 323. 
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set il me disait que le duc d’York, son mattre, l’espé- 
srait, M. de Ruvigny ne voulut pas le désabuser, quoi- 
> qu'il sût que la Cour de France voulait marier le Dau- 
» phin ailleurs; et comme elle savait que le duc s'attendait 
*à cette alliance, elle s'imagina qu'il serait capable de 
» donner la princesse sa fille à un prince du sang de 
» France. On envoya sur cela ordre à M. de Ruvigny 
»de lui proposer le prince de Conti; mais il n’eut garde 
»d’en parler au duc d'York, car ilsavait bien qu'il l’au- 
»rait refusé en colère, puisqu'il avait l'espérance du 
» Dauphin. 11 manda ses raisons au Roi de France, qui 
»approuva qu'on n'eût pas exécuté son ordre, el on 
» laissa encore le duc d'York dans son espérance. J'avais 
» pour lors l’honneur de lui parler quelquefois, ct je fus 
1souvent sur le point de le désabuser, parce qu'il ai- 
» mait le Roi de France, et qu'il usait de bonne foi avec 
+ lui, pendant qu'il en était trompé (1). » 

VIT. Avant que les plénipotentiaires fussent réunis à 
Nimègne, le prince d'Orange eut plusieurs conférences 
avec Temple, qui avait été désigné par le Roi d'Angle- 
terre parmi ceux qui devaient s’employer à la médiation. 
Les préventions que le prince d'Orange avait eues contre 
Temple s'étaient dissipées. 

Ces entretiens roulèrent, du côté de Temple , sur les 
moyens de conclure une paix à la fois satisfaisante pour 
la France et pour les alliés. En tenant ce langage, le né- 
gociateur anglais exprimait le désir de sa Cour; son bon 
sens, abstraction faite de ses opinions politiques, suffisait 
pour lui faire comprendre qu’un pareil problème était im- 
possible à résoudre. 


(4) Estrait d'un Mémoire du sieur Blancard, secrétaire du marquis de 
Ruvigay, ambassadeur de France à la Cour de Londres. Dalrymple, Me- 
mars, Appendiæ, p. 149. 


Google 


— 36 — 

Rien ne donne mieux à connaître la palilique de Guil- 
laume à l'égard de la France, que les arguments qu’il 
employa pour réfuter le projet chimérique dont Charles 11 
avait confié l'exécution à ses ambassadeurs. Ce projet 
reposait lout entier sur l'espoir de détacher les Etats- 
Généraux et le prince des autres alliés. Passant donc 
légèrement sur les conditions d’une paix générale, Temple 
voulut connaître celles sur lesquelles il faudrait particu- 
lièrement insister, afin de satisfaire les Etats et le prince 
lui-même. Celui-ci entrevit où ce début allait mener ; il 
aborda franchement une question qu'on voulait lui pré- 
senter sous le point de vue fallacieux qu’un traité séparé 
serait plus avantageux à ses affaires et aux intérêts de la 
République qu’une négociation générale. 11 répondit à 
Temple que les Etats-Généraux, et lui personnellement, 
tout en abandonnant les conditions de la paix générale 
à la médiation du Roi d'Angleterre, ne prétendaient pas 
qu'on oubliât que des traités, la reconnaissance et l'hon- 
neur, les liaientà la cause de leurs alliés ; que, s’il en était 
ainsi, il userait de tout son crédit dans la République pour 
détourner les Etats de prêter l'oreille à un desscin aussi 
pernicieux, qui, en les couvrant de honte, les placerait 
dans un isolement dont ils pourraient se repentir plus 
tard; puis, ramenant la conversation sur les bases d’une 
pacification générale, il dit : « Les Espagnols s’en tiendront 
» à la paix d’Aix-la-Chapelle, l'Empereur et le Roi d'Es- 
» pagne insisteront sur la restitution de la Franche-Comté ; 
ret celle des places conquises par la France dans les 
» Pays-Bas, pendant le cours de la guerre, sera exigée par 
» les Etats-Généraux, afin d’en former une barrière pour la 
» République contre la France, seul but que les Etats puis- 
»sent désormais avoir en faisant la guerre ou en traitant 
» de la paix. Si les alliés, » ajoute le prince, « si la France 
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rveut être raisonnable, la paix peut se conclure à la satis- 
«faction de toutes les parties intéressées dans la ques- 
sion » (1). Cette réponse explicite étant portée par 
Temple à la connaissance de sa Cour, Charles se le tint 
pour dit, et ne crut pas devoir revenir à la charge. 

Vers le même temps, le prince d'Orange donna à Tem- 
ple une nouvelle preuve de son estime et de sa confiance. 
En lui parlant de son mariage, il lui dit : « Que, bien que 
*son intention eût été de ne s’en occuper qu'après le réta- 
+blissement de la paix, il avait dû prendre l'engagement 
rvir-à-vis des Etats et de ses amis, de le faire sans délai; 
°que cependant le choix d'une princesse, qui pôt lui 
*convenir, lui paraissait très-difficile ; qu’il ne se sentait 
saucune inclination pour toutes celles qu'on lui avait pro- 
“posées, tant en France qu'en Allemagne, mais qu'il 
serait disposé À écouter les ouvertures qu'on lui avait 
faites en Anglelerre ; qu'avant de faire aucune démarche 
sà cet égard, il voulait connaîlreson opinion sur deux 
+ points essentiels, non en sa qualité d’ambassadeur, mais 
*comme un ami. » 

Le prince confia alors à Temple que, pendant le cours 
de la dernière guerre entre l'Angleterre et la Républi- 
que, des hommes influents en Angleterre l'avaient vive- 
ment pressé de se déclarer ouvertement en faveur du parti 
vpposé à la Gour; que ces mêmes individus, qui se don- 
naient pour être de ses amis, avaient hautement blämé son 
projet d'union avec la princesse Marie ; qu'ils lui avaicnt 
représenté que ce serait un moyen infaillible de perdre 
toute espèce de crédit en Angleterre, ationdu que, s'il pre- 
uait pour femme la fille du duc d'York, on le soupçon- 
nerait d'avoir adopté la politique de la Cour, si opposée: 


13 Tewple, Memo». 
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aux inclinations du peuple anglais, principalement sur le 
fait de la religion. 

Le second point sur lequel le prince voulait connaître 
l'avis de Temple, concernait le caractère de la jeune prin- 
cesse. 11 dit qu'il désirait, avant tout, trouver dans sa 
compagne de la douceur et de la complaisance , puis il 
ajoula : « Je ne serai peut-être pas un mari fort endurant ; 
» je suis certain au moins que je ne le serais pas pour la 
» plupart des femmes de notre temps. La position dans 
»laquelle je suis placé me donne assez d'embarras, de 
»soucis et d’inquiétudes, pour que je ne veuille risquer de 
»les voir accroître encore par des chagrins domestiques ; 
»des démèêlés de ce genre me rendraient ma femme in- 
» supportable (4). e 

: Je répondis au prince, » dit Temple, « que j'étais fort 
vaise de le voir dans l'intention de se marier ; que c'é- 
»tait une chose qu'il devait à sa maison et à ses amis; 
» que j'étais encore plus charmé de voir que son inclina- 
»tion le portait vers l’Anglelerre ; que, pour ma part, je 
» considérais cette union pour le moins autant dans ses inté- 
»rêts que ses autres amis l'y croyaient contraire; quele Roi 
» de la Grande-Bretagne et le prince d'Orangese trouvaient 
» placés dans une position à pouvoir se faireréciproquement 
» beaucoup plus de bien ou beaucoupplus de mal qu'ils n’en 
» pourraient jamais recevoir d’aucun autre prince de l’Eu- 
»rope ; que d'ailleurs cette union serait un pas immense, 
* qui, cn lerapprochant d’un degré de la Couronne, lui don- 
»nerait l'espoir légitime d’en devenir, plus tard, l'héritier ; 
» qu'il fallait que ses prétendus arais aperçussent des dan- 
» gers pour la famille royale qui, jusqu'alors, ne s'étaient 
» pas encore présentés à mon esprit ; mais que, d’ailleurs, 
»la Couronne d'Angleterre reposait sur des fondements 
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»solides, que les malheurs mêmes du dernier règne n'a- 
:vaient fait que consolider ; qu'en un mot, je considérais 
+les Anglais comme de bons et loyaux sujets; qu’il ne dé- 
» pendait que de la volonté du Roi d'être aussi bien avec 
+son peuple qu'il pourrait le désirer, et qu'indépendam- 
+ment de celte union si désirable entre la Couronne et 
»la nation, le Roi pourrait encore régner en paix, quoi- 
qu'avec moins de magnificence et de gloire ; que si, en 
:téalité, la Cour nourrissait d’autres desseins que ceux de 
»Son Altesso, mieux vaudrait se flattor que lui, prince 
» d'Orange, parviendrait à ramener la Cour, que de sup- 
* poser gratuitement qu'il serait capable de se laisser per- 
+vertir par elle; qu'en un mot, je défisis les esprits les 
»plus chagrins et les plus séditieux en Angleterre, de 
+trouver un méchant côté à ce mariage (1). » 

Temple termina ce discours en faisant l'éloge de la 
princesse, de manière à donner à Guillaume l'opinion la 
plus satisfaisante de son caractère, et, à la suite de cet en- 
tretien, il fut arrêté que le prince écrirait au Roi et au 
duc d'York pour obtenir leur consentement et la per- 
mission d'aller leur faire sa cour, après la fin de la cam- 
pagne qui allait s’ouvrir (2). 

VII, Ce fut sur mer que se portèrent les premiers coups 
dans la campagne de 1676; la marine de la République 
n’y recueillit que des désastres, On a vu que le Roi de 
France avait assisté Messine révoltée contre l'Espagne. 
À la veille de perdre la Sicile, la Reine-Régente ordonna 
à Don Juan d'aller réduire les rebelles ; mais il refusa de 
s'y rendre, à moins d’être reconnu comme infant d’Es- 
pagne. Pendant ces contestations , la révolte se propagen 
en Sicile; La Cueva, amiral de-la flotte espagnole , fut 


4) Temple, Memoirs. 
3) Baker, Chronicle, of Englaut, pe 661 
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défait par la flotte française à la hauteur de Messine, et 
Louis XIV fut proclamé comme souverain par une partie 
de cetle île, 

Dans cette extrémité, la Cour de Madrid implora l’as- 
sistance des Etats-Généraux, et ceux-ci, dans l'intérêt 
de la navigation dans la Méditerranée, résolurent de join- 
dre les vaisseaux de la République à la flotte espagnole 
pour chasser les Français de la Sicile. 

On annonça à de Ruiler qu’il serait chargé de cette 
expédition, et qu’on allait placer sous ses ordres dix-huit 
vaisseaux et quelques petits bâtiments. De Ruiter, con- 
naissant l'habileté de Duquesne, et comptant peu sur les 
secours qu'il pouvait attendre des Espagnols, représenta 
que ces forces étaient insuffisantes ; on attribua les obser- 
vations du marin expérimenté à des motifs indignes de 
lui, Il n’en persista pas moins dans sa répugnance d’en- 
treprendre une expédition dont l'issue ne pouvait tour- 
ner qu'au détriment de l'Etat. Enfin, pressé par un ma- 
gistrat de se charger du commandement de la flotte : 
« Monsieur, » répliqua-t-il, « l'autorité ne doit pas me 
»solliciter, mais me commander; quand on m'ordonnera 
»d’aller en mer avec un seul vaisseau et d'y arborer mon 
» pavillon amiral, j'obéirai ; je serai Loujours prêt à ha- 
»sarder ma vie, là où l’Elat voudra exposer la gloire de 
»sa bannière, » 

Le 16 août 4675, il quitta le port de Hellevoetsluis 
pour ny plus rentrer, ct n'arrive dans les eaux de la Sicile 
qu'au commencement de l’année suivante. Duquesne y 
croisait avec une flotte de vingt-quatre vaisseaux de cin- 
quante à quatre-vingts canons, « Grâce à l’habilelé de Du- 
* quesne, la mer de Sicile fut d’abord disputée puis en- 
» levée aux Hollandais (4). » 


(1) Sucerssion d'Espagne, Li, pu 409. 
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Une première rencontre cut lieu, le 8 janvier, entre 
ls îles de Stromboli et de Salinas; la mêlée fut terrible, 
lecombat sanglant, et la valeur égale de part et d'autre, 
De Ruiter dit que, de sa vie, il ne s'était trouvé à une si 
chaude affaire. Mais les Français, bien supérieurs en 
nombre, eurent l'avantage ; car ils entrèrent à Messine, 
dont de Ruiter avait voulu leur défendre l'approche. 
© Ce premier combat n'était que le prélude d’une action 
plus décisive, qui se livra, le 22 avril, en vue du mont 
El, Les Espagnols s'élaient réunis à la flotte de la Ré- 
publique; mais, malgré ce renfort, le nombre de vaisseaux 
était du côté des Français. Au fort du combat, de Ruiter 
fat atteint d’une décharge de mitraille qui lui fracassa 
les deux jambes. 

L'obscurité ayant séparé les combattants, la flotte com- 
binée dériva pendant la nuit, et, le lendemain, elle entra 
dans le golfe de Syracuse : ce fat là, sur son bord, en- 
buré de plusieurs officiers généraux, que de Ruiter mou- 
rat de ses blessures, laissant un nom immortel à la pos- 
térité. 

L'exaspération , sur la flotte hollandaise était grande, 
ct le commandant espagnol étant venu visiter de Ruiter 
à son bord, faillit être jeté dans la mer par les matelots, 
dans l'indignation où ils étaient du malheur arrivé à leur 
chef, et du peu de soin que les Espagnols avaient eu 
d'accomplir leurs promesses. Louis XIV dit en apprenant 
la mort de de Ruiter : « Qu'on ne pouvait s'empêcher de 
»regretter un homme aussi illustre (1). » Cette perte fat, 
pour les Hollandais et les alliés, ce que celle de Turenne 
avait été pour les Français. 

Pour comble de disgrâce, le comte de Bucquoi fut 
vaineu et tué près de Messine, à la Lête de sepl mille Espa- 


(1) Pelison, Lettres histeriques, du 0 mar. 
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gnols. Après tant de revers, il semblait que la Sicile al- 
lait être irrévocablement perdue pour l'Espagne ; mais les 
lerteurs du maréchal de Vivonne, nommé Vice-Roi par 
Louis XIV, devaient faire perdre le fruit de tant de succès. 

Un troisième combat naval, livré le 4** juin, à la hauteur 
de Palerme, se termina encore en faveur des Français, 
La flotte de la République y fut si maltraitée , qu'elle fut 
obligée de regagner les ports de la Hollande (4). L'em- 
pire de la Méditerranée appartint alors aux Français, et 
il leur serait resté si le maréchal de Vivonne avait su con- 
server celte magnifique conquête pour la France. Le 
choix malheureux de ce personnage fut dù, dit-on, à 
M®* de Montespan, sa sœur. 

Les revers que les forces navales de la République 
éprouvèrent dans la Méditerranée furent, à la vérité, un 
peu compensés par quelques succès qu’elles obtinrent 
dans la Baltique. Réunies à la flotte danoise, elles mirent 
en fuite la flotte suédoise. L'alliance de la France était 
fatale au Roi de Suède; car l'Electeur de Brandebourg 
poussait ses conquêtes en Poméranie, et menaçait de se 
rendre maître de Stettin. 

Bien que les forces de terre que les alliés avaient 
réunies dans la campagne de 1676 s’élevassent à plus de 
cent trente mille hommes , cette campagne fut stérile en 
événements importants (2). 


(4) Wag.,t av, p. 304-395. 
(E) Force des alliés coatre la France et la Suëde, en 4070. (Bibloth. har- 
léieme, n° 1545, p. 241.) 
L'Empereur, deux curps d'armée, l'un sur le Rhin, l'autre 


en Poméranie. . . + . + . + + . 20,000 hommes. 
Le Roi Sig à dans les ie Ba 44,000 
Les Provin SEA 20,000 
Brandebourg. + « + + « +: « + : 16,000 
L'Empire. eee eee 14,000 
À reporter. + 84,000 hommes. 
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Sur le Rhin, la guerre se faisait avec lenteur, Le nou- 
veau duc de Lorraine (1) avait succédé à Montecuculli 
dans le commandement de l’armée impériale, et le ma- 
réchal de Luxembourg avait pris la place du grand Condé, 
condamné, par l’âge, à l’inaction. Philisbourg se rendit 
aux Impériaux ; mais ils échouèrent dans leur projet d’é- 
Kblir leurs quartiers d’hiver sur la rive gauche du Rhin. 

Dans les Pays-Bas, le Roi de France força la place 
de Condé au début de la campagne. L'armée des alliés et 
celle des Français furent sur le point dese joindre à peu de 
dislance de Valenciennes. L'armée du Roi s'élevait à qua- 
rante-huit mille hommes, et le prince d'Orange n'avait à 
lui opposer que trente-cinq mille combattants. Aussitôt 
qu'on vit l’ennemi, le Roi de France voulut qu'on l'atta- 
quét. « Mais Louis XIV, qui avait une occasion unique de 
»l'écraser sous des forces supérieures, se laissa persuader 
»par ses courtisans de ne pas l’entreprendre, de peur 
»d'exposer sa royale personne (2). » 

< Le Roi dit à ces Messieurs qu'ils avaient plus d'ex- 
»périence que lui, et qu’il leur cédait , mais à regret. » 
D'après les nouvelles qu'on eut depuis, on sut qu’à cette 
heure, il n’y avait pas la moitié de l’armée arrivée , et 
que les soldats élaient épuisés. Pelisson ajoute : « Ainsi, 
»personne ne doute que le parti proposé par le Roi n’eût 
»réussi, et personne ne doute pourtant que le conseil 


Raport. . . 84,000 bommcs. 
Les dues de Bransmick, + + + + + «+ 14,000 
L'Évêque de Munster. . . - + - - 8,000 


Ducs de Lorraine et de Neubourg. . : 


Torar. 

(2) Le due de Lorraine, Charles LII, que Louis XIV avait dépossédé de 

ses Etats, mourut en 1675. Son neveu, Charles LV, lui succéda, dans l'es 
rvir de reconvrer le duché à la paix générae. 

2) Succesrion d'Espagne, 1. 19, p. 402. 
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» donné par ces Messieurs ne fût très-bon el lrès-sage (1), » 
C’est parler en habile courtisan. 

Le prince d'Orange s'attendait à une bataille, et s’y 
prépara avec ardeur, dans l'espoir qu’une victoire rem- 
portée dans ces circonstances produirait d’heureux ré- 
sultats sur la marche des négociations au congrès. Il 
voulut prendre l'offensive; mais les Espagnols s'y opposè- 
rent, alléguant, pour motif de leur refus, qu'une bataille 
perdue entraînerait infailliblement la perte entière des 
Pays-Bas, ” 

Le prince d'Orange ne put rien obtenir, et les deux 
armées s’éloignèrent l’une de l’autre sans coup férir. 
Louis XIV, ne rencontrant aucun obstacle devant Bau- 
chain, s’en empara le 41 mai. « La prise de ces deux pla- 
» ces fortes, qui enfermaient Valenciennes, et qui la met- 
»taient, en quelque sorte, à sa discrétion, pour l’année 
> suivante, parut lui suffire (2). » Il retourna à Versailles, 
laissant au maréchal de Schomberg le commandement de 
l’armée, 

Après la perte de ces deux places, auxquelles il faut 
encore ajouter la ville d’Aire et le fort de Link, la division 
régna plus que jamais dans le camp des alliés, Guil- 
laume TIT, irrité de ce manque d'énergie, et craignant 
que la campagne ne se terminât sans événements décisifs, 
se mit en marche, à la tête de vingt-cinq mille hommes, 
pour reprendre Maastricht ; mais le maréchal de Schom- 
berg se hâta de venir au secours de cette place et lorça le 
prince à la retraite (3). » 

Ce nouvel échec du prince d'Orange fut agréable au 
roi d'Angleterre ; il dit à l'ambassadeur de France, en lui 


{1) Lettres historiques. 221%, da 12 mai 1670. 
{?) Succession d'Espagne 402 
G) Wag, 1 . 595 
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parlant de son neveu : «Que ce petil Monsieur avait be- 
»soin d’une correction pour le rendre plus sage; qu’il ne 
royait personne ; mais qu'il apprendrait avec le temps 
:qu'il ne fallait pas mépriser ses parents, et croire qu'on 
»pût se passer du secours de ses amis (1). » 

Peu après, Guillaume IE quitta l'armée pour se rendre 
a La Haye, où sa présence était nécessaire pour surveiller 
de plus près les négociations : « Les contrariétés qu’il 
ravait éprouvécs à l’armée, » dit Temple, » le peu d'ac- 
»cord et les divisions sans cesse renaissantes parmi les 
»chefs des alliés, toutes ces causes réunies avaient consi- 
»dérablement découragé le prince, qui dès-lors commença 
»à désespérer de l'issue d'une guerre conduite avec si peu 
»de chances de succès (2). » 

Un mot heureux l'explique. 

Le marquis de Grana ayant fait demander à un ofli- 
ciernommé Caprara, qui se trouvait à l'armée du prince 
d'Orange pour les affaires de l'Empereur, de lui écrire 
conñdemment d'où venait que celte grande armée espa- 
gnoleet hollandaise n’entreprenait rien et laissait tout faire 
aux Français ; Caprara répondit à peu près en ces termes: 

« Quant à la question que vous me faites, je vous dirai 
»que j'ai un fort beau charriot, mais qu'il ne peut mar- 
»cher, parce qu'il est attelé de deux chevaux : L'uno è lu- 
»n4ico e restio, e l'altro n'a ne fiato ne pulso, » (l'un est 
lunatique et rétif, l’autre n’a ni mouvement ni haleine. 
Ce mot s'appliquait aux deux chefs de l'arméc des con- 
fédérés dans les Pays-Bas (3). 

IX. Les négociations au congrès s'étaient ressenties de 
la nullité de la campagne militaire de cette année ; car 


() Succession d'Espagne, +. vv, p- 405. 
12) Temp, Memcirs. 
(8) Pelisson, Lettres historiques, du 8 juin 1676. 
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pour parvenir à un prompt résultat, il eût fallu que l’un 
des partis se füt trouvé en mesure de dicter la loi à 
l'autre. 

I! était évident, d’ailleurs, que la France n’avait en- 
voyé ses plénipotentiaires à Nimègue que dans le but de 
rompre la Grande-Alliance et de négocier avec chacun 
des alliés, afin d'obtenir, par des traités séparés, ce qu’elle 
ne croyait pas pouvoir gagner par la guerre. Le congrès 
était un théâtre sur lequel l'habileté des négociateurs 
français allait s'exercer ; des fonds considérables étaient 
destinés aux ministres plénipotentiaires ; les budgets se- 
crets de Louis XIV en font foi. On employait tour à tour 
l'adresse et la menace, et là où l’une et l'autre échouaient, 
on y suppléait par la corruption. La Cour de Versailles s'é- 
tait consolée de la perte des conquêtes faites sur les Pro- 
vinces-Unies, par l’idée d'en faire de nouvelles sur l’Es- 
pagne, de les réunir à celles de l’année 4668, et d'agrandir 
par ce moyen la France sur les frontières du Nord; car 
plus la France acquérait de développement de ce côté, 
plus aussi la puissance relative de ses voisins allait en 
s'affaiblissant ; mais, pour dissoudre cette ligue, il fallait 
gagner les Etats-Généraux, et avant tout le prince d'O- 
range; quant à celui-ci, la réussite était plus que douteuse. 

A peine Temple était-il arrivé à Nimègue, que les négo- 
ciateurs français s’adressèrent à lui pour l’engager à per- 
suader au prince qu’il était de son intérêt de s'arranger se- 
crètement avec la France. Cc point terminé, dirent-ils, rien 
ne pourra retenir les autres de conclure de leur côté. 
On promit d'avance d'accorder tout ce que le prince pour- 
rait raisonnablement exiger pour lui-même et peur la 
République. 

Temple répondit qu'il ne voyait dans cette proposition 
qu'un acheminement à une paix séparée, tandis que sa 
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mission était de travailler à une paix générale. « Quant 
sau prince, » ajouta-t-il, « sa bonne foi et sa loyauté me 
»sont trop connues pour pouvoir supposer qu'il veuille 
stacrifier les intérêts des alliés à des avantages qui lui se- 
sraient personnels. » Colbert de Croissy revint plusieurs 
fois sur ce sujet, mais toujours sans succès; d'Estrades 
présenta cette proposition sous les formes les plus spé- 
cguses au pensionnaire Fagel, mais ne fat pas plus 
heureux dans ses ouvertures. 

Le prince, de son côté, déclara à Temple qu'il n’écou- 
lerait jamais de telles propositions, et que des hommes 
s croyant en droit de les lui faire, le connaissaient bien 
peu. « BL fant, avant toute autre chose, satisfaire l’Espa- 
sgne , » dit Guillaume, r et mon intérêt particulier ne pré- 
»vaudra jamais dans une négocialion à laquelle le sort 
futur de l’Europe est intimement lié, » En tenantce noble 
hngage, le prince se déclara aussi zélé adversaire de la 
France, en traitant de la paix, qu'à la tète des armécs ; 
ils montra, dans cette occasion, comme plus tard, le 
défenseur de sa patrie, le soutien de la liberté et des vrais 
inlérêts du continent (4). 

C'est donc à tort que Guillaume ILI à été représenté 
mme ayant été sur le point de sacrifier cetle noble 
cause aux offres séduisantes que le maréchal d’Estrades 
ut chargé de lui faire avant et au commencement des 
négociations de Nimbègue, Cette négociation secrète avait 
pour but de détacher le prince des intérêts des alliés, en 
hi faisant entrevoir qu’à la conclusion de la paix, la France 
lui procurerait la souveraineté de Maastricht et du duché 
de Limbourg. Les Français conclurent, de ce que ces 
propositions furent écoutées et qu'elles donnèrent lieu à 


(4j Van llogendorp, dé Gulielmo D, principe arausiaco, libertalis Europe 
contra dominatienem gallicam vindice, p. 31. 
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un échange de lettres entre Ie maréchal d'Estrades el 
M. Pesters, l’homme de confiance du prince, que l’am- 
bition de celui-ci trouvait son compte à cette proposi- 
tion (4); mais c'est là un faux raisonnement. Il prouve 
combien ceux qui attribuent ces dispositions au prince, 
connaissaient peu les exigences impérieuses de sa position, 
et vis-à-vis des Etats-Généraux et vis-à-vis de la Cour de 
Madrid. En acceptant coite souveraineté comme un don 
de Louis XIV, Guillaume III se serait fait deux ennemis : 
l'Espagne et les Etats-Généraux. Ceux-ci, à l'heure du 
danger, avaient flatté les Espagnols de la restitution de 
Maastricht pour prix de leur assistance; mais depuis, 
celte ville était tombée au pouvoir des Français, il fallait 
la reconquérir, et certes ce n’eût pas été pour livrer cette 
conquête à l'Espagnol. Le prince se faisant donner cette 
ville, la spoliation eût donné lieu à des récriminations, 
tant de la part de la Cour de Madrid, que des Etats-Gé- 
néraux. Chacun de son côté se serait dit lésé, et tout 
l'odieux de la chose serait retombé sur le prince. C’eût 
été acheter trop chèrement le litre de duc de Limbourg, 
et si l'on songe à l'émotion qu'avait causé, en Hollande et 
en Zélande, le projet de faire le prince duc de Gueldre, 
il est facile de se convaincre que Guillaume ne songea ja- 
mais sérieusement à accepter les propositions de la Cour 
de France, Comme il était intéressé néanmoins à connaître 
l'ensemble des desseins de Louis XIV, cette négociation 
partielle, se rattachant aux négociations générales, fut sui- 
vie pendant un temps par l'homme de confiance du prince. 
L'essai était trop maladroit pour que celui-ci donnât dans 
le piége. Dans la dernière lettre du maréchal d’Estrades 
à M. de Pomponne touchant cetle négociation, on lit : 

« Le sieur Pesters est arrivé de la part du prince d'O- 

(1) Succession d'Espagne, t, 1v, section ani. 
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vrange ; il m'a dit que ce prince a lous les sentiments 
» de reconnaissance qu'on peut avoir de toutes les bontés 
»que le Roi témoigne pour lui: qu'il est très-fiché de ne 
» pouvoir entrer avec honneur dans la réponse que Sa 
+ Majesté a faite à 508 propositions; qu'il ne pourrait jamais 
»sauver sa réputation d'avoir abandonné l'Empereur et 
«les autres princes de l'Empire ses'alliés..…. 

» Je lui ai répondu que M. le prince d'Orange perdait 
sun temps de rentrer dans les bonnes grâces du Roi, de 
»procurer le repos aux Etats-Généraux et à leurs sujets, 
»et d'agrandir sa Maison, qu'il ne recouvrerait peut-être 
»de sa vie, et que je rendraïs compte au Roi de sa ré- 
» ponse (29 février 4677) (1). 

Les négociateurs français dirigèrent alors leurs attaques 
d'un autre côté, et s’attachèrent à propager le désir de la 
paix dans les Provinces-Unies, mais principalement à 
Amsterdam, qui souffrait plus que toutes les autres villes 
commerçantes par la guerre (2). Leur attente ne fut pas 
trompée; Amsterdam se prononça ouvertement pour la 
paix el la demanda à grands cris (8). 

La Cour de France exploita alors habilement les divi- 
sions qui naquirent de ce désir ardent d'Amsterdam pour 
la paix et de celui non moins prononcé du stathouder de 
continuer la guerre, si l’on ne pouvaitarriver à la cessa- 
tion des hostilités qu’en se séparant des alliés. 

À son retour de l’armée, et pendant l'hiver qui suivit 
la campagne de 1676, le prince d'Orange eut plusieurs 


(4) S'urcession d'Espagne, t. 1v, p. 492. 

(2) Entretiens carieux touchant les plus secrètes affaires de plusieurs 
cours del'Europe (publ. en 1674). 

Réflexions curienses et précautions nécessaires sur les raisons et moyens 
qui peuvent servir à la paix générale, par nn Français désintéressé (pablié 
en 2070), 

(3) Hogendorp, p. 38 et 39. 
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conférences avec Temple sur la situalion des affaires gé- 
nérales. Il se plaignit avec amertume de la conduite des 
alliés ; de la faiblesse, ou plutôt de la nullité des Espa- 
gnols; de ce que les Impériaux agissaient, sans dessein 
arrêté sur le Rhin, ct seulement d'après des ordres sou- 
vent capricieux qui leur étaient transmis de Vienne. Il 
dit encore que la jalôusie ou l’impéritie des ministres de 
l'Empereur Léopold faisaient commettre mille fautes à 
ses généraux, d’où était résultée une campagne insigni- 
fiante, tandis qu'il avait été convenu de faire cette année 
unoirruption en France et une en Lorraine. Il accusa les 
ducs de Lunenbourg d’avoir manqué à leur promesse 
d'envoyer leurs troupes sur la Meuse, ce qui avait empé- 
ché de reprendre Maastricht, et l'avait forcé de lever le 
siége de celte place, à l'approche de Schomberg. « Ce 
» manque d'ensemble dans les opérations militaires me 
» fait désespérer du succès de la guerre, » dit-il à Temple, 
«et je serais charmé d'apprendre des nouvelles satisfai- 
»santes des négociations. » 

Temple l'informa que le résultat d'une campagne in- 
fructueuse avait puissamment influé sur les travaux du 
Congrès ; qu’il y avait peu à attendre des négociations, à 
cause des prétentions exagérées des deux parties. 

« La France, » dit-il, « veut conserver tout ce qu’elle a 
» conquis ; l'Espagne recouvrer tout ce qu'elle a perdu. 
»Je ne vois que la guerre qui puisse nous donner la paix, 
»soit parce qu’on s’en lassera de part et d'autre, soit 
» parce qu’en définitive le plus faible sera obligé de céder 
»au plus fort. » 

« Le résultat de la guerre, » répliqua le prince, « dé- 
+ pend entièrement de la conduite que l'on tiendra à Vienne 
»et à Madrid, avant l'ouverture de la prochaine campa- 
» gne ; mais si elle doit être aussi nulle que celle que nous 
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» venons de terminer, j'appréhende fort que les Etats-Gé- 
» néraux se refusent à la continuation de la guerre. » 

Le prince ne pouvait se dissimuler que les partisans de 
la paix devenaient de jour en jour plus nombreux dans la 
République, et que les Etats de Hollande, et Amsterdam 
principalement, l’attendaient avec une impatience dont 
ils ne se cachaient plue depuis que la France avait déclaré 
qu'elle était prête à donner satisfaction aux Provinces- 
Unies. Outre la restitution de Maastricht, dernière place 
dela République, qui fût encore au pouvoir de Louis XIV, 
et les indemnités promises au prince d'Orange, la Cour de 
Versailles s’engageait à convenir d’un règlement de com- 
merce favorable aux Hollandais. Ces offres étaient trop 
séduisantes pour ne pas éblouir un peuple accablé depuis 
plusieurs années sous le poids d'immenses sacrifices. 
Aussi, à mesure que le temps se passait en vains pour- 
parlers à Nimègue, le désir, le besoin de la paix prenaient 
une plus grande intensité dans la République, au point 
qu'un jour Fagel vint trouver sir William Temple’ et lui 
déclara sans détour « que, non-seulement on souhaitait la 
»paix en Hollande, mais qu'elle y était absolument in- 
:dispensable, et qu’il ne répondait pas que les Etats-Gé- 
»néraux, poussés à bout par les lenteurs des alliés, ne fis- 
»sent une paix séparée avec la France. Quant à moi,» 
ajouta-t-il, « je ne vois pas le moyen de l’éviter, car je 
»ne connais personne dans toute la Hollande qui ne soit 
» du même sentiment. » 

Temple rapporta ce propos au prince, qui, l’interrom- 
pant brusquement, dit : « Eh bien! je connais quelqu'un, 
set c’est moi; je m'y opposerai tant que je le pourrai ; 
+ mais, » ajouta-t-il, « si je n'étais plus là, j'ai la certitude 
* que la paix serait conclue dans vingt-quatre heures (1). 

(4) Temple, Mémoirs. 
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Ces dispositions pacifiques, cette lassitude de la guerre 
qui s’était emparée de tous les esprits en Hollande ne 
furent pas plutôt connues à la Cour de Londres, que 
Charles IL espéra deles fairetournerau profil de Louis XIV. 
1 en fit part à l'ambassadeur de France, qui écrivit, à 
celle occssion, à son souverain ce qui suil: « Il (Charles IL) 
»me mena dans un cabinet, où, après avoir fermé la 
»porte : J'ai, dit-il, une bonne nouvelle à vous apprendre; 
» c'est que je crois avoir, à cette heure, la paix entre mes 
»mains. Il me chargea de conjurer instamment Votre 
» Majesté, de sa part, de lui faire connaître ses intentions, 
»afin qu'il pût se régler sur cetle connaissance pour faire 
»une proposition (5 novembre 1676) (1). » 

X. Les alliés se disposaient à faire un effort général 
durant la campagne qui allait s'ouvrir; leurs préparatifs 
étaient immenses et leurs espérances à la hauteur de ces 
préparatifs. Ils cspéraient devenir les arbitres de la paix 
par une campagne heureuse, el imposer leurs conditions 
à Louis XIV, au lieu de recevoir sa loi. L'Espagne avait 
fait quelques efforts, et les Etats-Généraux avaient con- 
senti à continuer la guerre pendant la campagne de 1677. 

L'Empereur, auquel la guerre donnait en Allemagne, 
où il plaçait ses troupes en quartier d'hiver, une autorité 
plus étendue que celle dont il avait joui précédemment, 
mettait sur pied une armée fort considérable. 

Un petit congrès d'alliés se tint à Wesel, afin d'y ré- 
gler le plan de cette campagne et la rendre décisive. Le 
prince d'Orange fut empêché d'assister à cette réunion, 
parce quo sa présonce était nécossairo à l’armée; mais 
l'électeur de Brandebourg et le duc de Neubourg s’y 
trouvèrent, ainsi que l'ambassadeur de Danemarck, le 
conseiller pensionnaire Fagel, l'amiral Tromp et les en- 


{{} Datrymple, Mem ; Appendiæ, p. 109 
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voyés des électeurs de Cologne ct de Trèves, de l'électeur 
Palatin, des princes de Brunswick et de l'évêque de Muns- 
ter (1). Ce dernier prélat, toujours versatile, toujours prêt 
à changer de parti et à se livrer au plus offrant, avait me- 
nacé les alliés durevers de la cusaque de l'évêque. Louis XIV 
lui avait offert de l'argent qu'il avait accepté, et les Etats- 
Généraux, pour regagner cet allié exigeant, durent ren- 
chérir sur les offres du roi de France, et accorder à l'é- 
vèque cequ'ilexigeait; car c’étaitun voisin très-incommode 
pour la République, que le fier et vindicatif Bernard de 
Galen (2). 

Enfin, si le Roi de France avait pour lui la Cour de 
Londres, les alliés comptaient sur l'appui moral du Par- 
lement anglais qui s'était réuni en février 4677. C'était 
sur le champ de bataille parlementaire que se résoudrait 
en partie la question de la paix ou de la guerre. Quoique 
Charles IL promit de rester fidèle à ses engagements, 
Louis XIV, qui connaissait les difficultés extrêmes de sa 
position et la faiblesse de son caractère, n'était pas 
sans appréhensions à cet égard. « L'union de l'Angleterre 
»à ses ennemis aurait ruiné ses affaires sur le continent, 
set lui aurait enlevé tous les avantages qu'il attendait 
» d'une guerre aussi longue et aussi coûteuse (3). » Tous 
ses elforls furent dirigés à écarter ce danger, à l'aide de 
l’habileté de son nouvel ambassadeur à Londres, M. Cour- 
tin, qui avait succédé au marquis de Ruvigny. 

Les Français ouvrirent la campagne dans les Pays- 
Bas (février 1677), en investissant Valenciennes et Cam- 
brai, et du côté de l’Allemagne en exerçant d'affreux 
ravages en Alsace, Les alliés purtèrent plainte au média- 

(4) Basnage, te 1, pe 844. 


(2) Surcsssion d'Espagne.—Correspondance de Hollande, t. 1, p. 403: 
{3 Tbid. tous, p. EM. 
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teur de cette manière insolite de se faire la guerre entre 
peuples civilisés, et la Cour d'Angleterre ne put se dis- 
penser de réclamer, dans l'intérêt de l'humanité, qu'on 
s’abstint à l’avenir des excès dont les malheureux Alsa- 
ciens venaient d’être victimes. Mais le but de la Cour de 
France était atteint; car en ruinant cette province, elle 
n'avait eu en vue que d'empêcher les Impériaux, sous le 
prince de Lorraine, d’y subsister. 

Louis XIV vint en personne devant Valenciennes, dans 
les premiers jours du mois de mars, et prit la place le 17. 
« Nous avons cru rêver, » écrit Pelisson, « de voir pren- 
» dre par force, en moins de trois quarts d'heure, la ville 
» de Valenciennes , l’une des plus grandes et des mieux 
» fortifiées de Flandre, ayant trois mille hommes au moins 
» de garnison de troupes réglées , sans compter la milice 
» (18 mars). » Après la prise de Valenciennes, le Roi de 
France se rendit au siége de Cambrai, et détacha le duc 
d'Orléans avec un corps d'armée pour entreprendre celui 
de Saint-Omer. Cambrai capitula après cinq jours de 
tranchée ouverte. A la nouvelle de la marche des Français, 
le prince d'Orange avait réuni les troupes de la Répu- 
blique et pressé les Espagnols de se tenir prêts À se 
joindre à lui. N'ayant pu empêcher la reddition de Va- 
lenciennes et de Cambrai, il espéra être plus heureux et 
arriver à temps pour sauver Saint-Omer. Dans ce des- 
sein, il résolut de marcher à l'ennemi et de lui livrer 
bataille, dans l’espoir de n'avoir en tête que le corps 
d'armée sous les ordres du duc d'Orléans. 

Celui-ci, sur l'avis de l'approche du prince d'Orange, 
laissa des forces suffisantes devant Saint-Omer, et s'a- 
vança pour arrêter la marche de l'ennemi. Pendant la nuit 
qui précéda la bataille, quinze mille hommes sous les or- 
dres du maréchal de Luxembourg vinrent se joindre à lui : 
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ce renfort avait été détaché de l'armée du Roi, qui ne 
conserva que les troupes nécessaires pour presser la red- 
dition de la citadelle de Cambrai (1). C'est à cette cir- 
constance que le prince attribua , en grande partie, la 
perte de la bataille du jour suivant, connue dans l'histoire, 
sous Le nom de la bataille de Mont-Cassel (41 avril). 

L'issue de cette journée ne fut pas seulement désas- 
treuse, mais elle fut honteuse; vainement le prince cher- 
cha-t-il à rétablir l’ordre parmi son infantcrie, qui avait 
été enfoncée, tous ses efforts furent inutiles ; c'est au point, 
qu'entouré de toutes parts par des fuyards, il se vit, 
pour ainsi dire, entraîné par eux. La déroute fut com- 
plète, le champ de bataille resta aux Français, et le prince 
d'Orange se replia sur Ypres, d'où il fit part aux Elats- 
Généraux du désastre qu’il venait d'essuyer. « Nous avons 
» fait tout ce que nous avons pu et dù faire, » dit-il dans 
sa lettre aux Etats, «et nous sommes bien fâchés d’être 
»obligés de dire à Vos Hautes Puissances qu'il n’a pas plu 
»à Dieu de bénir cette fois les armes de l'Etat sous notre 
»conduite (43 avril). » 

La perte de la bataille de Cassel fut suivie de la red- 
dition de Saint-Omer et de la capitulation de la citadelle 
de Cambrai. 

Ainsi, avant l'ouverture ordinaire de l& campagne, 
Louis XIV avait pris aux Espagnols trois fortes places et 
Bagnésur les alliés une importante victoire. La stupéfac- 
tion était grande parmi ceux-ci, et l’on peut juger de la 
hauteur du langage des Francais, après ce succès, par les 
passages suivants, écrits par les ambassadeurs de France 
au Congrès : 

« Votre Majesté, » disaient-ils, «apprend aux ennemis 
»que rien ne lui est impossible, et qu'il n’y a de solides 


!1) Lettre du pince d'Orange aux États Généraux, du 43 avril 4671. 


»remparts contre sa valeur que dans une bonne paix 
» (28 mars). » 

« Nous ne doutons point, » était-il dit dans une lettre 
écrite après le gain de la bataille de Cassel, « que la 
» grande assemblée de Wesel ne soit un peu déconcertée 
» de ce commencement de campagne ; car tant de belles 
»et longues conférences ne produisent pas des fruits or- 
»dinairement semblables à ceux qu'apporte à la France 
»la diligence avec laquelle Votre Majesté sait donner et 
»faire exécuter ses ordres. Cette défaite de leur armée 
» pourra bien leur faire prendre la résolution de nous at- 
x taquer plutôl par de nouvelles propositions de paix, que 
» de mesurer encore leurs forces avec celles de Votre Ma- 
s jesté (16 avril). » 

Le reste de la campagne répondit à ce début, si fatal 
pour la cause générale. De tous côtés, ce n’était qu’une 
suite de revers pour les alliés et de succès pour les Fran- 
çais. Le comte de Monterey fut vaincu en Catalogne, à 
la bataille d'Espouilles, et Bracamonte, en Sicile, perdit 
celle de Taormina. Enfin, sur le Rhin, le maréchal de 
Créqui, digne élève de Turenne, manœuvra avec tant 
d’habileté contre les Impériaux , qu’il investit le prince 
de Saxe-Eisenach, avec un corps d’Allemands, dans une 
Île que le Rhin forme près de Strasbourg, et l'ayant forcé 
à capituler, il alla s'emparer de Freibourg, où il trouva 
une quantité considérable de munitions de guerre. 

A ces défaites, il faut encore ajouter la perte de Gorée 
et de Tabago, que le comte d'Estrées enleva aux Hol- 
landais (1). k 

Dans le Nord, les affaires militaires des Suédois fu- 
rent moins malheureuses cette année-là, Le roi Charles XI 
avait gagné, à la fin de l’année 1676, la bataille de Lun- 


(1) Basnage, tn, pe BAL et euiv, — Succesoion d'Eupagne, 1. iv, sect. nr. 
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den, en Scanie, sur le Roi de Danemarck, qui y avait 
perdu six mille hommes, ct il rachcta plus Lard deux dé- 
faites navales par une victoire remportée à Landskrona 
(24 juillet). L'Electeur de Bavière avait réuni une armée 
de vingt mille hommes, et venait de déclarer, à l'instiga- 
tion de la France : « qu'ayant désapprouvé cette guerre 
1de l'Empire, il se servirait de ses troupes contre ceux 
+qui se refuscraient à la conclusion de la paix et au réta- 
»blissement des traités de Westphalie. » 

Après tous ces succès, Louis XIV, sentant bien qu'un 
arrangement avec tous les confédérés n'était pas possible, 
revint plus que jamais à sa première pensée d'une paix par- 
ticulière avec les Etats-Généraux, et y trouvait les esprits 
merveilleusement disposés dans les Provinces-Unies, par 
la crainte qu'y inspiraient les triomphes de ses armes 
dans les Pays-Bas espagnols. 

Valenciennes, Cambrai et Saint-Omer perdus, la 
Flandre était ouverte aux ennemis. De tant de places 
fortes, il ne restait aux Espagnols, dans les Pays-Bas, 
que Luxembourg, Namur et Mons sur leurs frontières mé- 
ridionales, Ostende et Nieuport du côté de la mer. Les 
autres places étaient de grandes villes peu susceptibles 
de soutenir un siége et de se défendre si l'armée fran- 
çaise se présentait sous leurs murs. 

La perte de ces belles et riches provinces semblait être 
imminente, et pourtant les Espagnols ne paraissaient que 
faiblement s'inquiéter de leur défense, car ils étaient per- 
suadés que l'Angleterre et les Etats-Généraux ne soufri- 
raient jamais qu'elles passassent en totalité sous la do- 
mination de Louis XIV. Ils élaient convaincus que le 
prince d'Orange les sauverait, s’il le pouvait ; que l’An- 
gleterre le pouvail du moment qu’elle le voudrait, et 
que la Cour de Londres le voudrait tôt ou tard, soit spon- 
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tanément et dans l'intérêt bien entendu de la Couronne, 
soit malgré elle, mais forcée et contrainte de satisfaire 
sur ce point l’opinion publique en Angleterre. 

L'envoyé d’Espagne en Angleterre, don Bernardo de 
Salinas, fortifiait la Cour de Madrid dans ce calcul. [l 
fomentait de son côté, fort adroitement, les inquiétudes 
et les divisions du Parlement, sur la position précaire de 
la domination espagnole dans les Pays-Bas, ‘ct sur la 
probabilité de les voir passer, ainsi que la Sicile, sous le 
sceptre de Louis XIV. Cette conduite habile du diplo- 
mate espagnol ne tarda pas à avoir les résultats qu’il en 
atteudail ; car elle provoqua, de la part du Parlement, 
une démonstration énergique en faveur des alliés, ce qui 
mit la Cour en demeure de se prononcer. Celle-ci ne put 
moins faire que de prendre l'engagement indirect de ne 
pas laisser perdre les Pays-Bas, 

XI. Pendant une longue prorogation (15 mois) con- 
traire à la loi, dit Lingard, parce qu’elle était incompa- 
lble avec deux statuts d'Edouard LIT qui ordonnent que 
le Parlement sera réuni « une fois l'an, ou plus souvent, si 
» besoin est, » et à l’aide de la pension étrangère, Charles TL 
jouit d'un repos acheté, il est vrai, aux dépens de sa di- 
gnité et de la confiance de son peuple; mais ce repos ne 
pouvait être que momentané. Dans les premiers jours de 
février (4677), le Roi se retrouva en présence d’une as- 
semblée aigrie par une longue prorogation (1), et rendue 
bientôt intraitable par les succès des armes françaises 
dans les Pays-Bas. 

L’inquiétude qui régnait en Angleterre sur l'issue de 
la guerre et des négociations pour la paix, s'étant em- 
parée de tous les esprits, le Parlement crut devoir fixer 
l'attention du gouvernement sur les événements du dehors 


(1) Lingard, vol £tn, chap. v 
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et sur leurs conséquences immédiates, quant à l'Angle- 
terre. Dans ces circonstances, les communes votèrent une 
adresse au Roi, pour le supplier « de se fortifier par des 
»alliances et de secourir les Pays-Bas, de manière à dis- 
»siper les inquiétudes de ses loyaux sujets (25 mars). » 
Cette résolution fut suivie d’un second vote, par lequel les 
communes s’obligeaient à accorder au Roi tous les subsi- 
des qui lui seraient nécessaires pour fournir aux frais de 
la guerre, s’il la déclarait à la France (10 avril). «Car,» 
observe à cette occasion un historien, « c’est le caractère 
» particulier des Anglais, de payer largement et volontai- 
srement le monarque qui fait ce qu'ils souhaitent (1). » 

L'adresse fut présentée au Roi au nom des deux Cham- 
bres. Il répondit qu'il était de l'avis du Parlement ; qu'il 
considérait la conservation des Pays-Bas comme très- 
esenticlle, et que d’ailleurs il uscrait de tous les moyens 
qui étaient à sa disposition pour assurer la sûreté de ses 
royaumes. Mais cette réponse, calculée de manière à sa- 
tisfaire le Parlement, était formellement démentie par 
les mesures du gouvernement, par la coopération aux 
conquêtes de Louis, des régiments anglais, écossais et ir- 
landais, demeurés à la solde de la France, et par les le- 
vées faites dans les Etats de Charles pour recruter les 
mêmes régiments. 

Le parti français en Angleterre, celui de la Cour, bien 
entendu, disait qu'il fallait laisser au libre arbitre du 
Roi la décision de la paix ou de la guerre; que les na- 
vires anglais qui se trouvaient dans les ports de France 
seraient immanquablement confisqués, si l’on en venait à 
une rupture, et que cette saisie, qui pourrait s'élever à 
un million de livres sterling, servirait aux Français pour 
combattre l'Angleterre; que la flotte n'était pas on état 

(4) Bas 


» Annales des Provinces Unies, +. us pe 197. 
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de se mesurer avec les forces navales de la France, et 
qu'il faudrait plus de deux ans pour la mettre sur un 
pied respectable; que, si les Provinces-Unies parvenaient 
à entraîner le Roi dans la guerre, cette guerre durerait 
éternellement, ou bien qu'on verrait la République trai- 
ter d’une paix séparée, ne laissant à l'Angleterre que l’al- 
ternative de se ruiner en continuant la guerre sans alliés, 
ou de recevoir la paix à des conditions onéreuses. 

Les partisans de la cause des alliés soutenaient, au 
contraire, que le plus sûr moyen de conserver la paix 
était de se préparer à la guerre; que, si l’on ne réduisait 
pas le pouvoir de la France dans les circonstances pré- 
sentes, il faudrait tôt ou tard la combattre de nouveau ou 
courber la tête sous son joug ; que c'était une chimère 
de se laisser arrêter par la prétendue perfidie des Hol- 
landais ; que les Provinces-Unies , plus que toute autre 
puissance, étant intéressées à l’abaissement de la France, 
on pourrait compter sur l'alliance des Etats-Généraux ; 
que la politique du gouvernement anglais avait, depuis 
plusieurs années, contribué à l'agrandissement démesuré 
de la France, d'abord en lui vendant Dunkerque, conquête 
précieuse, dont il n’eüt jamais dû se dessaisir, comme 
étant la clef de la Flandre, et la tête de pont de l’Angle- 
terre sur le continent, plustard en déclarant la guerre à 
la République, en 1665, puis en rompant la triple alliance 
et enfin en s’alliant avec Louis XIV pour détruire les 
Provinces-Unies : qu'après cette accumulation de fautes, 
les conjonctures présentes fournissaient une occasion fa- 
vorable de les réparer; qu'une alliance avec les Etats- 
Généraux relèverait la cause des alliés et délivrerait le 
peuple anglais des appréhensions que leur inspiraient 
la France et son Roi (1). 


1) Hasnage, Annales des Provinces: Unies, La. age 797. — A letter to 
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Au milieu de l'incertitude où on était généralement du 
parti qu’allait prendre la Cour, la nouvelle de la proroga- 
tion du Parlement, du 26 avril au 34 mai suivant (4), fut 
reçue avec une satisfaction véritable à la Cour de Versail- 
les. « Vous aurez déjà su, » écrit M. de Pomponne aux am- 
bassadeurs à Nimègue, «que le roi de la Grande-Bretagne 
»a ajourné son Parlement au 4° du mois qui vient. Le 
»terme paraît court, mais il y a lieu d'espérer que, d’a- 
rjournement en ajournement, il en éloignera la séance 
sjusqu’à la fin de la campagne (2). » 

Pendant l'intervalle de cette prorogation, le Roi de 
France s’était rendu à Dunkerque. Il envoya de cette ville 
une ambassade à Sa Majesté Britannique pour lui faire 
le compliment d'usage que les souverainsse font lorsqu'ils 
s'approchent de leurs frontières respectives. L'ambassade 
élait composée du duc de Créqui, de l'archevêque de 
Reims, frère de M, de Louvois, de M. Barillon ct d’une 
suite nombreuse de gentilshommes. Cette ambassade 
brillante trouva le Roi à Newmarket ; Charles l'accueillit 
de la manière la plus gracieuse, mais la nation y vit un 
nouveau sujet d'ombrage. Les partisans de la guerre 
observèrent avec ironie : « que le Roi n'avait ajourné le 
»Parlement de Westminster que pour en tenir un autre 
à Newmarket, avec les seigneurs spirituels et temporels 
sque la France y avait députés (3). » 


at Amiterdam, written, auno 4676 (Somers Coll. of tracts, 


Ge pamphlet cherche à expliquer aux Hollandais la confiance qu'ils doi- 
vent placer dans les dispositions amicales du peuple anglais en opposition à 
La Couronne. On leur dit, en 1674, d'avoir les yeux fixés sur la réunion d'un 
rouveau parement, comme le moment auquel Charles LI se verrait contraint 
de céder au cri univemel de ses sujets et de sontenir la Hollande contre lea 
evahisseunents de la Fi 

(] Lingard, vol, vnr, chap. v. 

(2) Lettre de M. de Pomponne, du 2 mai 1877. 

(3j Basnage, Annals, t. 1, p. 798. 
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On publia que cette ambassade n'était venue en An- 
gleterre que pour persuader à Charles de dissoudre le 
Parlement, et cette opinion s’accrédita si universellement, 
que le Roi, pour détruire ces rumeurs malveillantes, crut 
devoir renouveler, par une proclamation, l'injonction aux 
pairs et membres de la chambre des Communes, de se 
trouver réunis en Parlement à Westminster, le 31 mai 
suivant. 

Au jour indiqué, le Parlement s’assembla, et le cham- 
bre-basse s'occupa tout d'abord d’un bill touchant le 
rappel des sujets anglais qui servaient sous les drapeaux 
du Roi de France; on délibéra ensuite sur l'octroi d’un 
subeide demandé par le Gouvernement; mais plusieurs 
membres furent d'avis qu'avant d'accorder ce subside, 
il fallait s'assurer qu'il ne servirait qu'à l'usage pour 
lequel la Cour le demandait. 

Le Roi manda alors les Communes dans la salle des 
festinsà Whitehall, et leur dit en substance, qu'il les avait 
fait venir en sa présence:pour rectifier leur£ soupçons 
sur l’emploi du subside qu'il leur avait fait demander ; 
qu'il leur donnait sa parole royale qu'ils n'auraient point 
à se repentir de s'être confiés à lui en ce qui touchait la 
sûreté du royaume, mais qu’il ne prétendait pas risquer 
l'avenir de ses Etats et de son peuple avant de se trouver 
placé dans une situation plus favorable pour protéger ses 
sujets et attaquer ses ennemis. « Je vous le dis franche- 
» ment, » ajout le Roi, « ce ne sera pus ma faute, mais 
»la vôtre, si l’on ne pourvoit pas suffisamment à votre 
»sûreté (2 juin 1677). » 

Les Communes retournées dans leur chambre exami- 
nèrent cette harangue ; quelques partisans de la Cour firent 
Fobservation que, si l’on persistait à ne pas donner les 
600,000 livres sterling demandées par le Roi, Sa Ma- 
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jesté était résolue de ne point agir. « Le Roi, » ajoutèrent- 
ils, « possède le droit de faire la guerre et la paix, et de 
*conclure des alliances, comme il appartient aux Com- 
*munes d’accorder des subsides ou de les refuser; le Roi 
»n6 peut avoir de l'argent sans les Communes, ni celles- 
»ci des alliances sans le Roi. Celui-ci croit ne pouvoir con- 
stracter de nouvelles alliances, à moins d’avoir obtenu 
le subside demandé pour être en état de défendre avec 
»succès ses royaumes. Accordez donc le subside, et vous 
vaurez l'alliance. » Mais l'opposition répondait : Ces al- 
lances peuvent être conclues sur-le-champ, et l'argent 
»sera aussitôt accordé ; qu'on les fasse aujourd'hui, et il 
sera compté demain (4). » 

Après de grands débats sur cette question, on pro- 
posa de solliciter le Roi d’entrer dans une alliance offen- 
sie et défensive avec les Etats-Généraux contre la France. 
Ce point fut emporté à l'unanimité, moins deux voix, ot 
œæ vote fut suivi d’une adresse porlant en substance : 


CE} Dans un écrit du temps, on remarque les réflexions suivantes sur la 
dispute qui s'éleva à cette époque entre le Gouvernement et les Commnnes. 
Voiei ce qu'on y li 
«Le Roi croyait nonseulement qu'on voulait weurper sur sa prérogative, 
avoir une juste appréhension de s’ençager dans une guerre 


vjcto en fermant les cordons de leurs 
ient accordé aa Roi la smme de 600,000 livres sterling 
“quand il la demanda, il aurait pa, soit s'ergager lui-même dans la guerre, 
soit se mettre dans une position à faire la paix, quand il le croi 
sable; mais la chambre des Commanes craignait de placer des armes entre 
9 de Sa Majesté, dans la crainte qu'il n'en Mt usage pour se rendre 


“absolu. Cependant, pañsqu’elle comprit la nécessité de le faire plus tard, 
mn'eût-il pas été mieux de le faire en temps opportun! À dire vrai, il me 
semble que ce grand corps, quuique composé de têtes fort capables, ne 
sprévit pas suffisamment ce qui pourrait arriver, ou bien il visait secrète. 
sent à la paix pendant qu'il se déclarait ouvertement pour la guerre, 
t pour la dernière, pro. 


respérant que l'ardeur et Ia résolution qu'il mont 
*dniraient Is première sans coup férir, et telle qu 
(Rellections upon the conduet ofthe king of Great Britain in the late ww 
—Somers Coll, ef tracts, val. vrrn pe 268.) 
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« Que les Communes suppliaient Sa Majesté de conclure 
» une alliance offensive et défensive avec les Etats-Géné- 
»raux, pour s'opposer à l'agrandissement de la France, 
set veiller à la conservation des Pays-Bas espagnols, 
»comme aussi de conclure telles autres alliances que le 
» Roi jugerait à propos pour atteindre ce but. » 

Voyant que les Communes mettaient leur subside à ce 
prix, Charles leurfit une réponse dont la dignité les étonna : 

« Messieurs, » leur dit-il, « si je pouvais me taire, j'ai- 
+merais mieux le faire, que de vous parler de choses dont 
sil vous convient si peu de vous mêler, et qui cependant 
»se trouvent dans votre adresse. 

» Vous ne vous contentez pas de me demander que je 
» fasse des alliances pour pourvoir à la sûreté du royaume; 
» mais vous me prescrivez aussi quelles sortes d’alliances je 
» dois conclure, et avec qui je dois les faire ! De la ma- 
»nière dont votre adresse est conçue, il semblerait que 
»ce serait par votre permission et non sur votre prière 
»que je conclurais une alliance avec les confédérés. 

»Si je souffrais que le droit fondamental de conclure 
»la paix ct de déclarer la guerre füt usurpé de la sorte, 
»ne fût-ce que pour une seule fois, si j'admettais que le 
» Parlement est autorisé à prescrire à la Couronne l’op- 
» portunité et la forme de ses alliances , aucun prince, ou 
» Etat, ne croirait à l'avenir que la souveraineté de l’An- 
»gleterre réside dans la personne du Roi, et je ne pas- 
» serais aux yeux des souverains étrangers que pour un 
» Roi titulaire. C'est pourquoi, aucune considération ne 
»me fera abandonner une portion aussi essentielle de la 
»royauté. Je veux croire, j'en suis même persuadé, que 
»la chambre des Communes n’a pas réfléchi aux perni- 
» cieuses conséquences de son adresse. 

»Bien que vous m’ayez refusé l'assistance nécessaire 
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+ pour parvenir au but que vous vous proposez, je vous dé- 
»clare de nouveau que j’appliquerai loute ma puissance 
» pour faire voir au monde l'intérêt que je porte à la sù- 
»reté et à la satisfaction de mon peuple, quoiqu'il ne 
*puisse pas résulter pour lui les mêmes avantages que 
»si vous y contribuiez en me prêtant votre assistance 
» (7 juin). » Charles, après ce discours, ajourna le Par- 
lement au 26 juillet suivant (1). 

Le Roi, en tenant ce langage, était dans son droit; il 
défendait les prérogatives de la Couronne; dans d'autres 
circonstances, les partisans de l'ordre légal y auraient 
applaudi. Mais ici la prérogative royale n'élait invoquée 
que pour persister dans un système que l’Anglelerre en- 
ière, moins quelques hommes dévoués à la Cour, voyait 
avec indignation, parce qu'il était anti-national et me- 
naçant pour la liberté et le culte établi. C'est ainsi que 
se préparent les révolutions. 

La Couronne ne risqua pas de laisser réunir le Parle- 
ment à l'époque fixée, et des prorogations successives le 
renvoyérent à l'année suivante (2). 

En même temps, l’envoyé d’Espagne, don Bernardo 


(4) Chroniele of the Kings of England by Sir Richard Baker, p. 681. —Lin 
gard, vol. «ut, chap. +. 

(2) Letters from M. Courtin and Barillon 16 the French Court. concer 
ring the fourth secret money treaty with France in the year 4671. Where- 
by Charles obliged himself to prorogne his Parliament, with the artifce af 
Gharles to get more money after the treaty was coneluded. (Dalrymple, 
Mem. Appendiæ, p« 109 447.) 

Charles [1 consent à proroger son Parlement jusqu'en mai 1678, inoÿen 
vant un sabside de deux millions de Hvres de Luuie XIV. (Extrait d'ane 
dépêche de M. Courtin, du 5 août 1677.) 

Gourtiu dit, en parlant du Roi d'Angleterre et de son frère: « Je erui 
»pouvoir répondre à Votre Majesté qu'il n'y a pas un de £es sujets qui lui 
“sonbsiteun plus heureux succès dans toutes ses entreprises que ces deux 
“princes iont ; mais il est vrai aussi que vous ne pouvez compler que sur ces 
* deux anis dans toute l'Angleterre (28 janvier 1677). » 
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de Salinas, qu'on regardait à la Cour comme ayant ex- 
cité les Communes à exiger que le gouvernement prit en 
main la défense des provinces espagnoles dans les Pays- 
Bas, reçut l'ordre de quitter le royaume (1). 

Les alliés ne recueillirent d’autres avantantages de ces 
démélés entre le Roi et son Parlement, que de voir le 
premier persister dans une médiation trop partiale pour 
en attendre un résultat avantageux, Toutefois, l'éclat qui 
venait d’avoir lieu en Angleterre avertit Louis XIV qu’it 
devait renoncer à l’idée de dépouiller l'Espagne des Pays- 
Bas, s'il voulait conserver la paix avec la Cour de Lon- 
dres; car la force des choses eût immanquablement 
amené cette rupture, que le Parlement demandait avec 
tant d'énergie, en dépit des obstacles que Charles et ses 
conseillers cherchaient à y opposer. 

Alors, Louis XIV renvoie ses tronpes dans leurs can- 
tonnements, et retourne à Versailles, d’où il écrit au Roi 
d'Angleterre, qu'ayant à cœur de prouver à l'Europe qu'il 
m'a pas l'intention de conquérir les Pays-Bas, il est dis- 
posé à conclure unetrève, si toutefois son allié, le Roi de 
Suède, veut bien y consentir. Cette lettre, communiquée 
au congrès de Nimègue, fut regardée par lesalliés comme 
un nouvel artifice de la France; cette déférence subite 
pour un allié s'éloignait trop de la manière habituelle de 
traiter de Louis XIV, pour qu’on pôt la croire sincère (2). 

Au mois de juillet, Charles ajourna le Parlement jus- 
qu'en écembre : la Cour de France venait de pourvoir 
aux besoins momentanés du Roi d'Angleterre. Celui-ci, 
demandait que sa pension fût portée à 800,000 écus , la 
Cour de France ne voulait en donner que 700,000. Une 


(4) Lettre du secrétaire d'État Coventry à Sir Wi.tiam Godolphin, du 
49-29 mars 4677. (Ms. Biblioth. barléienne, ne 4516, p. 364.) 
(2) Basnage, ten. pe 844. 
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longue négociation s'ensuivit (1). Voici ce qu'on lit tou- 
chant cette négociation sur le subside : 

« Le Lord trésorier, instruit de tout par Charles II, 
»assista cette fois aux conférences, Il regardait les 
» 800,000 écus comme indispensables aux premiers be- 
»soins de son maître, et il les réclamait impérieusement. 
»1l aurait été bien aise de trouver dans le refus de 
»M. Courtin, un prétexie de rompre un arrangement pé- 
»cuniaire qui lui paraissait à la fois si humiliant et si 
: dangereux. » — « Il a élé jusqu'à dire en ma présence, » 
écrivait M. Courtin à Louis XIV, « que Votre Majesté ne 
*hasardait que de l'argent, et que le Roi d'Angleterre 
»hasardait sa Couronne, en s'opposant, comme il le fai- 
*sait, au désir universel de ses sujets (5 août). » 

< La contestation dura trois jours avec la plus grande 
» vivacité; enfin, après de nombreuses et de longues con- 
»férences, M. Courtin, demeurant ferme &ans l'intention 
»de ne pas épuiser son pouvoir, l’emporta. I conclut le 
» marché moyennant deux millions de livres tournois. Le 
» Roi d'Angleterre pronit, lorsqu'arriverait le 13 décem- 
»bre, d'ajourner le Parlement au 5 où au 10 mai. Il con- 
»sentit encore à faire connaître sa résolution aux ambas- 
»sadeurs des Confédérés, en leur annonçant — « qu'au- 
*cune considération ne serait capable de le porter à 
»entrer dans la guerre présente, et que, pour s'appliquer 
» tout entier à procurer la paix par sa médiation, il avait 
»résolu de ne point assembler son Parlement pendant 
» cet hiver, et d'en remettre la réunion jusqu’au prin- 
temps. » M. Courtin ajoutait : « Le duc d'York a achevé 
» l'affaire (malgré le grand-trésorier) en faisant valoir ce 
» que je lui avais dit confidemment, que le Roi son frère 
»avait intérêt, pour conserver à l'avenir une liaison qui 


(1) Lingard, vol, am, chap. v 
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» lui était si nécessaire, de ne pas diminuer, en deman- 
»dant une très-forte somme, le mérite du témoignage 
» qu'il vous donnait de son amitié (5 août) (1). » 

XIT. Tandis que le cabinet de Versailles achetait la 
Cour de Londres, ses intrigues ne ralentissaient pas dans 
les Provinces-Unies. Déjà plusieurs magistrats avaient 
été gagnés par les offres d’une paix séparée, toute à 
l'avantage de la République. La perte de la bataille de 
Cassel æugmenta le nombre de ceux qui demandaient 
la fin de la guerre. Amsterdam ne cessait de réclamer la 
paix, et sa voix puissante retentissait dans les sept pro- 
vinces et étouffait celle du parti qui se groupait autour 
du prince d'Orange. Déjà, ce parti était accusé de sacri- 
fier les intérêts du pays à ceux des alliés. Le prince lui- 
même fut en butte à des soupcons injustes. On l’accusait 
de chercher à prolonger une guerre ruineuse. Il repoussa 
cette inculpation avec énergie. « Je veux bien la paix,» 
disait-il, « je ne m'y oppose pas; je désire autant que vous 
»la fin de la guerre, pourvu qu'on m'en lire avec kon- 
»neur (2). » Son honneur, croyait-il, eût été compromis, 
s’il avait consenti à abandonner les alliés à la merci de la 
France. 

Enfin, le parti pacifique dont Amsterdam s'était pro- 
clamé le chef, prévalut. Dans les premiers jours de juil- 
let, tous les points relatifs à une paix séparée entre la 
France et les Etats-Généraux, furent arrêtés et commu- 
niqués au médiateur. De ce moment, les rôles changèrent 
au Congrès ; les plénipotentiaires anglais conservèrent la 
médiation nominale, mais elle passa en réalité à ceux de 
la République (3). Les négociateurs hollandais excusè- 


{1) Succession d'Espagne, t. 1, p. 499. 
€) Samson, Hist, de Guillaume IT, 1.1 p.184. 
(3) Temple, Memoirs. 
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rent celle conduite aux yeux des alliés, qui s’en mon- 
traient mécontents, en faisant ressortir le peu d'espoir 
qu'on avait d'attirer l'Angleterre dans la guerre, et lim 
puissance de la Cour de Londres à prescrire un plau de 
pacification générale (1). 

Dans cette extrémité, le prince eut recours à une der- 
nière tentative du côté de l'Angleterre. I sollicita la per- 
mission du Roi, d’aller plaider en personne à sa Cour 
les intérêts d’une cause dont il s'était fait le défenseur ; 
mais Charles lui fit répondre que sa venue y serait plus 
opportune après la paix que pendant les négociations. 
En même temps, il dépêcha à son neveu Laurent Hyde, 
beau-frère du duc d'York; Hyde était porteur d’un plan 
de pacifñcation générale que Charles soumettait à l'ap- 
probation du prince et rejoignit celui-ci à l'armée; mais 
Guillaume, à son tour, se montra inflexible. «Je n'ai ja- 
»mais vu, » écrivit Hyde, « une fermeté aussi inébran- 
»lable (2). » 

Alors, le prince se décide à tenter de nouveau le sort 
des armes; si les chances de la guerre Ini sont favora- 
bles, s’il parvient à réparer l'échec essuyé à Cassel, il en 
attend un résultat avantageux pour les négociations, il 
espère pouvoir détourner les Etats d'un traité. séparé, 
ranimer le zèle des alliés, forcer l'Angleterre à se déclarer 
pour eux ct rendre la Cour de France plus traitable. 

Grâce à l’activité du prince, les pertes éprouvées par 
son armée furent bientôt réparées. Au bout de deux mois, 
ilse trouva à la tête de forces plus considérables qu'avant 
la bataille de Cassel. Une nouvelle entreprise sur Char- 
leroy est concertée avec le duc de Lorraine, qui s’avançeit 
à la tête de soixante mille Impériaux,-et qui, comptant se 


1) Wage Lou, pe 468—T'emyle, Memvuirs. 
2) Temple, Memoirs. 
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remettre cetle fois en possession de la Lorraine, avait 
fait écrire sur ses drapeaux : Auf nunc aut nunquam. 
«Le duc de Lorraine, après avoir repris ses Etats, avait 
»le dessein de combiner ses mouvements avec ceux du 
»prince d'Orange, de marcher sur Paris, à travers la 
» Champagne, et de forcer Louis XIV à subir les condi- 
» tions des Confédérés (1). » Le duc de Lorraine feint de 
se diriger vers la Champagne, pour attirer les forces de 
l'ennemi sur ce point, et l'empêcher de s'opposer au des- 
sein du prince. Guillaume marche sur Maastricht, pour 
donner le change aux Français; mais tout d'un coup, 
changeant de direction, il se porte sur Charleroy. Il avait 
espéré de s’en emparer par surprise, mais il trouva la 
place bien gardée et encore mieux fortifiée : M. de Montal 
y commandait cinq mille hommes, et rien ne lui man- 
quait pour faire une bonne défense. Eu vingt-quatre 
heures, Louvois réunit, entre Bruxelles et Charleroy, qua- 
rante mille hommes qui coupèrent les vivres à l'armée 
du prince d'Orange, et tandis que le maréchal de Créqui 
observait les mouvements du duc de Lorraine, Luxem- 
bourg alla à la rencontre du prince pour délivrer Char- 
leroy. À l'approche des Français, on tint un conseil de 
guerre. Les généraux espagnols voulaient marcher à 
l'ennemi et risquer une bataille; mais le prince s’y op- 
posa, disant que c’élait s'exposer à une défaite presque 
certaine (2). La retraite s’effectua, et celte tentative in- 
fructueuse termina la campagne dans les Pays-Bas. 
Cette retraite fut d'autant plus sensible au prince, que 
c'était la seconde fois qu’il échouait devant Charleroy, et 
qu’elle augmenta la division qui régnait parmi les alliés. 
Des murmures s’élevèrent de loutes parts. Les uns dirent 


{1) Suecesrion d'Espagne, t. 19, p. 454. 
2} Lettre du prince d'Orange au due de Lorraine, du 15 août 1677. 
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que Guillaume venait de perdre par là loute son influence 
en Hollande, et qu'il serait bientôt forcé de consentir à 
une paix honteuse pour la République et destructive pour 
les Confédérés. D’autres le soupçonnèrent d’avoir aban- 
donné son entreprise par suite d’une intrigue avec la 
Cour d'Angleterre; les Etats l'imputèrent aux Espagnals 
et aux troupes auxiliaires de l’armée du prince. Enfin, le 
mauvais succès de celle tentative accrüt la méfiance des 
Etats-Généraux contrel’ Espagne, et l’on fit courir le bruit 
que la Cour de Madrid s'était rapprochée en secret de la 
France, mais qu’on en faisait un mystère au Congrès (1). 

Ce manque d'unité et d'accord, ces défiances mutuelles 
et injurieuses aigrissaient tous les esprits. La Grande- 
Alliance était moralement dissoute; d’un jour à l’autre 
on prévoyait qu'elle le serait de fait, par un traité entre 
la France et la République; mais le départ du prince 
d'Orange pour l'Angleterre vint arrêter tout d’un coup 
les négociations générales el particulières au Congrès. 
Les yeux de l'Europe entière furent alors fixés sur ce qui 
allait se passer à Londres. On comprit que le sort du 
continent allait s'y décider (2). 

En voyant la destinée de l'Europe placée entre des 
mains aussi habiles, les alliés sentirent renaître leurs es- 
pérances, détruites par de longs et de rudes revers. Les 
divisions furent suspendues. La fermelé de Guillaume, 
son zèle pour la cause commune avec laquelle il s'était 
identifié au point d'y sacrifier ses intérêts et sa popula- 
rité en Hollande, toutes ces circonstances réunies n'é- 
taient-elles pas de nature à faire concevoir les présages les 
plus favorables sur l'issue de ce voyage? 


€) Wag-ste uv, p. 464 
€) Wag., Lx, pe 485.— Temple, Memoirs, p. 569.— Van Hogenderp, 
De Guillelme HT, p.53 
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La Cour de France ne put le voir avec indifférence, et 
l'ombrage qu'il donna à Louis XIV fut proportionné aux 
espérances des puissances alliées (1). 

À l'époque où le voyage du prince d'Orange excitait 
l'attention universelle, Barillon venait d'arriver à Londres 
en qualité d’ambassadeur de Louis XIV, et dut tenir sa 
Cour au courant de tout ce qui se passait relativement à 
Guilleume, particulièrement à son mariage, dont le projet 
avait toujours excité une grande inquiétude à la Cour de 
Versailles. 


XIII. L'idée de ce mariage avait été froidement ac- 
cueillie par Guillaume LIT, en 1674. Il en avait même été 
détourné par les chefs de l'opposition, qui lui avaient 
fait craindre de se compromettre, en paraissant s'associer 
par là aux mesures de la Cour d’Angleterre et à la poli- 
tique de Louis XIV (2). 

Cependant, en 4676, le prince avait eu, comme on l'a 
dit plus haut, un entretien sur cette matière avec sir Wil- 
liam Temple. Celui-ci avait énoncé une opinion toute con- 
traire, et lui avait dit que ce mariage ne pouvait que lui 
être avantageux ; « qu'il le ferait monter d'un degré plus 
»près du trône, et, selon toute apparence, le degré le 
»plus voisin; » que lui, prince d'Orange, amènerait 
Charles II à adopter d'autres vues, loin d’être entraîné 
dans les siennes (3). À la suite de cette conversation, les 
sentiments du prince s'étaient modifiés, et lady Temple 
fut envoyée en Angleterre avec des lettres du prince à 
Charles II et au duc d’York, pour renower l'affaire du 


(1) Négociations de M. de Fompunne, 1. an. (Ms. Biblioth. de l'Arsenal, 
à Paris.) 

(2) Lingard, t xu.,p. 330. 

13} Memoire of the life, works and Correip. of Sir TP. Temple, 1, pe 457. 
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mariage (1). Elle arriva au mois d'avril, avan! l'ouver- 
ture de la campagne. M. de Ruvigny écril à ce sujet: 
«La proposition de Temple se lie à celle d'Arlington sur 
»le mariage. Il est cerlain que cet ambassadeur est dans 
*la dépendance du prince d'Orange ; qu'il est gouverné 
»par sa femme, qui se mêle très-finement des affaires, 
»et que sa sœur a recu de Son Altesse un présent de deux 
» mille livres sterling (2). » 

Le prince d'Orange demandait à ses oncles la per- 
mission de se rendre auprès d'eux. Ceux-ci en parlèrent 
à M. de Ruvigny, qui s'y opposa vivement, et Char- 
les IL fit répondre à son neveu, « qu'il ne voulait pas qu'il 
»vint en Angleterre jusqu'à la conclusion de la paix. » 

Au printemps de 4677, le prince d'Orange envoya 
en Angleterre M. Bentinck, son chambellan et son con- 
fident intime. Celui-ci arriva à Londres le 15 juin. Il 
était chergé d'assurer le Roi et le duc d'York, que le 
prince d'Orange « voulait suivre dorénavant leurs con- 
»sils; qu'il les priait seulement de considérer ses enga- 
»gements et l'intérêt qu'il avait de mettre son honneur 
rà couvert du reproche de ses alliés. » Bentinck prit 
grand soin de faire sa cour au duc d’York pour le dis- 
poser favorablement au mariage; mais le duc, à qui 
M, Courtin en avait parlé, s'était expliqué aussi ouverte- 
ment que toujours, et lui avait répondu « qu'il fallait 
»commencer par faire la paix, et qu’il ne voulait écouter 
*aucune proposition avant ce temps-là (3). » 

C'était pour amener plus facilement leur neveu à la paix 
que Charles II et le duc d’York avaient manifesté le dé- 
sir : « qu'il reçût une nouvelle correction devant Char- 


4) Dépéches de M. de Auvigny à M. de Pompanar, du 20 avril 1676. 
12) Ibid. du 4 mai 1676. 
3) Depêche de M. Courtin à Louis XV, du 17 juin 1677 
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»leroy. » Ils s'étaient montrés très-satisfaits de l'échec 
qu'il avait éprouvé en levant une seconde fois le siége 
de cette place (1). 

M. Bentinck fut congédié, et le Roi le chargea de dire 
à son neveu « qu'il ne ferait jamais rien de bien avec les 
» Espagnols ; qu'il croirait toujours rétablir sa réputation, 
»et qu'il essuierait toujours de nouvelles disgrâces ; que 
»c'était une folie à lui de hasarder sa vie, sa réputation 
»et ses établissements si mal à propos (2). » 

Cependant il ordonna à M. Hyde, beau-frère du duc 
d'York, qui allait se rendre au congrès de Nimègue, de 
dire au prince d'Orange, « qu'il laissait à son choix de lui 
»envoyer quelque personne confdente, où de venir lui- 
»même (3).» C’est alors que le prince se décida à se 
rendre en personne à Londres, car une lettre du duc 
d'York le confirma dans l’idée que ses deux oncles avaient 
le désir de le voir. 

« Mon cher neveu, » disait le duc au prince, « j'ai été 
»très-content d'apprendre, par votre lettre du 18, que 
»vous êtes décidé à venir ici, car j'ai grande envie de 
»vous voir et de m'entretenir avec vous en toute liberté 
»sur l'Etat présent des affaires (23 septembre) (4). » 

Ainsi, tandis que Charles IT se flattait sans doute de 
faire adopter ses projels pacifiques par son neveu, ce- 
lui-ci espérait l’entraîner dans la ligue contre Louis XLV. 

L'ambassadeur de France n'ayant pas été prévenu de 
ce voyage, en témoigna sa surprise et ses craintes, lors- 
qu’il l'apprit par la rumeur publique. 11 en parla au duc 
d'York, qui chercha à le rassurer, en lui disant : «qu'il n’y 


(4) Dépêches de M. Courtin à Louis XIV, des 9 août et 2 septembre 4677. 
(2) Dépêche de M. Barillon, du 23 septembre 1677. 

(3) Hhid., du 27 septembre 1677. 

5) Lettre inédite. Archives de de la Maison d'Orange. 
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savait rien à craindre pendant que le Parlement n’était 
» pas rassemblé ; que c’élait une marque que le prince 
»d'Orsnge se proposait de suivre les bons conseils qui 
lui avaient été donnés; que le Roi de France ne devait 
> en concevoir aucune inquiétude, et que ce voyage inspi- 
» rerait d’ailleurs une telle défiance aux Confédérés, qu'il 
»les désunirait sans remède. » 

Charles IL parla à M. Barillon dans le même sens, et 
lui dit : « Je ne sais ce que peut vouloir le prince d'O- 
range, mais il a une fort grande envie de venir ici, etil 
»n'a pas voulu se découvrir avec M. Hyde. Il lui a dit 
»qu'il avait des choses dont il ne pouvait se découvrir 
»qu'à moi seul. Je ne sais ce que ce peut êlre ; mais je 
»sais bien qu'il ne m'ébranlera pas. Mettez-vous l'esprit 
»en repos ; que le Roi mon frère se fie à moi; mon inté- 
srêt et le sien sont joints ensemble ; je ne me laisserai 
»pas tromper par mon neveu; j'espère plutôt lui faire 
» faire ce que je crois avantageux (4). » 

Ces assurancesne rassurèrent pas cependant Louis XIV; 
il n’augurait rien de favorable de ce voyage. « Il le voyait 
»trop résolu, trop avancé, pour travailler à l'empêcher ; 
»il prescrivit donc à M. Barillon, de témoigner une grande 
» confiance dans les sentiments et la fermeté du Roi d'An- 
»gleterre (2).» 

Ainsi, deux motifs également importants engageaient 
le prince à hâler son départ pour l'Angleterre; son ma- 
riage avec la princesse Marie et l'espoir de procurer aux 
alliés l'appui efficace de la Cour de Londres. 

S’étant embarqué le 18 octobre, il rejoignit, peu de 
jours après, la Cour à Newmarket. Le Roi et le duc d'York 
le reçurent avec bicnveillance, et après les premières dé- 


‘4) Dépêches de M. Barillon à Louis XUV, des 23 et 27 septembre 1677. 
12) Suecession d'Espagne, 1:19, p. 506. 
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moustralions de satisfaction et d’attachement réciproque, 
la conversation ne tarda pas à tomber sur la situation des 
affaires générales en Europe; mais le prince se montra aussi 
réservé que ses oncles paraissaient empressés de connai- 
tre le fond de sa pensée. Surpris de cette froideur, le Roi 
chargea Temple d'en découvrir la cause, et celui-ci, en 
ayant parlé au prince, reçut pour réponse : « qu'avant de 
»s’occuper des affaires, il désirait faire la connaissance 
»de la jeune princesse qui lui était destinée. » 

Pour satisfaire au désir de son neveu, le Roi quitta 
Newmarket et retourna à Londres. Guillaume ne tarda 
pas à juger favorablement des qualités du cœur et de l’es- 
prit de la jeune Marie, Résolüment et sans préambule, 
il demanda sa main au Roi et au duc d'York. En abor- 
dant aussi brusquement la question du mariage, le prince 
dérangea le plan de ses deux oncles, qui s’étaient propo- 
sés de la faire servir comme un moyen de lui faire adop- 
ter leurs sentiments sur la question politique. 

Mais Guillaume allant droit à son but, il fallait s’ac- 
corder sur l'affaire du mariage d’abord, ou perdre tout 
espoir de s’entendre sur la question politique. Le duc 
d'York, en confiant à l'ambassadeur de France l'embarras 
où il était de se voir ainsi placé au pied du mur, lui dit : 
«qu'il avait été très-surpris de la harangue du prince, et 
» qu'il lui avait répondu qu’il était question présentement 
» des affaires générales, et qu’il n’était pas à propos d’en- 
»irer dans ce qu'il lui proposait que les autres ne fussent 
» plus avancées. Sa réponse fut courte et fort nette, à ce 
» qu’il m'a dit, ajoute l'ambassadeur, et il évita avec soin 
» de s'engager, ni de refuser. Ce prince et le Roi d'An- 
»gleterre trouvent le procédé de M. le prince d'Orange 
» fort brusque (c'est le terme dont ils se sont servis), et ne 
»s’allendaient pas qu'il dût faire la demande lui-même, 
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»sans avoir auparavant, fait pressentir quels seraient les 
»sentiments de M. le duc d'York. Cependant, Sire, ce 
»princene m'a rien dit qui me puisse faire juger qu'il ait 
saversion pour ce mariage, et dès la première fois que 
rje lui en parlai, je remarquai qu'il ne m'en avait fait 
»paraître aucun éloignement. » 

Tel était le rapport que l'ambassadeur de France adres- 
sait à son souverain, le 28 octobre, et deux jours après 
la demande du prince d’Oraïge, le duc d’York dit à 
M. Barillon : « qu’il pouvait assurer au Roi son maître, 
»qu'il ne serail point question de ce mariage avant que la 
+paix fût conclue, et qu'il ne ferait rien que de concert 
»avec lui et par son avis. Il ajouta, dit encore Barillon, 
»que son frère et lui avaient été fort surpris de la pro- 
»position du prince d'Orange, qui était un homme fort 
»aheurté à son sens, et qui ne prenait guère de conseil : 
»qu'il connaissait le péril qu'il y aurait de laisser pren- 
» dre de nouvelles forces au crédit que le prince avait en 
» Angleterre, et que c’était à lui d'y veiller (30 octabre).» 

De son côté, le prince se montra immuable dans sa 
détermination. 11 disait : qu’il croyait devoir terminer 
d'abord tout ce qui lui était personnel; qu'après cela, on 
pourrait discuter les quéstions politiques. Mais le Roi et le 
duc, paraissant ne pas vouloir céder, le prince poussé à 
bout, finit par déclarer : «qu'il ne voulait pas être regardé 
»en Europe, comme ayant sacrifié les intérêts des alliés 
*à des avantages personnels, et que son honneur lui était 
» mille fois plus cher que la possession d'une femme. » 

La résistance du prince d'Orange, parut faire cepen- 
dant quelque impression sur l'esprit de Charles LL, et lui 
fit dire : « Ilne faut pas s’élonner que le prince d'Orange 
»ne se rende pas d’abord, aux choses mêmes qu’il croit 
»vaisonnables : il est fils d’un père et d’une mère dont 
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» l'opiniâtreté allait jusqu'à l'extrémité, et il leur ressem- 
»ble en cela. » 

Déjà Lord Danby et Temple, les seuls qui eussent con- 
naissance de ce qui se passait, commençaient à désespérer 
de la conclusion du mariage, 

Le prince, mécontent, se repentait d’être venu à la 
Cour; enfin, las d'attendre, il notifie à Temple qu'il a le 
projet de retourner en Hollande; «mais, qu'avant de 
» quitter l'Angleterre, le Roi devait choisir sur quel pied 
“il entendait être avec lui; qu’il fallait se séparer amis 
» ou ennemis (4). » ‘ 

Temple s'acquitta de son message; il profita yle cette 
circonstance pour représenter au Roi les conséquentes 
d'une rupture aussi éclatante, et le méconten **hent 
qu'une pareille brouillerie ne pourrait manquer d'étciter = 
dans la nation. La vérité de ces observations, sortant de * 
la bouche d'un homme habile et d’un sujet dévoué, parut 
faire une impression profonde sur l'esprit de Charles. Ce 
moment fut décisif pour la destinée future de l'Angleterre 
et de l’Europe. Le triomphe de la liberté politique ou celui 
du pouvoir arbitraire, dépendait, dans cette conjonc- 
ture, de la décision d'un seul homme. Un rayon de la 

sse divine parut éclairer danë cet instant l'esprit du 
monarque, et la sainte cause de l'indépendance des peu- 
ples et de la raison prévalui dans le conseil du Roi 
d'Angleterre. 

Après quelques minutes de réflexion, le Roi dit : « J'ai 
sjugé plusieurs fois de l'honnêteté des gens par leur 
»air, etje ne suis jamais trompé dans le jugement que 
»j'en ai porté. Je suis assuré que le prince est un honnête 
2horame, Je veux me fier à lui; il aura sa femme ; allez 
» communiquer de ma part Xtle résolution à mon frère,» 


(4) Temple, Meroirs. 
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Temple alla trouver le duc et lui signifia la volonté du 
Roi. Le duc d’York, bien que surpris de cette brusque 
délermination, ne fit aucune observation. « Le Roi sera 
»obéi, » dit-il. «Je serais ravi, » ajouta-t-il, «que tous 
ses sujets apprissent de moi l'obéissance qu'ils lui doi- 
+vent ; je dis mes sentiments au Roi avec beaucoup de 
:liberté, mais quand je connais sa volonté, j'y obéis sans 
peine (1). » 

Cette réponse est celle d'un homme qui ne connaît que 
l'obéissance passive à la volonté de son souverain; mais 
qui, destiné à être un jour Roi lui-même, se croira en 
droit d’en exiger autant de ses sujets à son égard. L'en- 
lière soumission du duc à la volonté de son frère fut un 
bienfait pour l'humanité, À ce titre, celle-ci doit au duc 
d'York une reconnaissance qui atténue jusqu'à un cer- 
lain point les reproches qu'elle est en droit d'adresser à 
Jacques IL. 

Temple s’empressa d'annoncer au prince un change- 
ment aussi inattendu ; il en parut aussi surpris que charmé. 
Tout fut réglé le jour même ; le mariage fut communiqué 
dans la soirée, dans un comité du conseil, et le lende- 
main, au grand conseil, « Charles annonça aux Lords, 
1qu'il avait conclu un mariage entre son neveu le prince 
» d'Orange et sa nièce la princesse Marie, à l'effet d'unir 
vles différentes branches de sa famille, ot de prouver & 
180n peuple l'intérêt qu'il prenait à la sécurité de sa 
sreligion. Et moi, ajouta le duc, comme père de la fian- 
rcée, j'ai donné mon consentement, un consentement qui 
aprouvera la fausseté des accusations si souvent éle- 
svées contre moi, que je médite des changements dans 
Al’Eglise et dans l'Etat. Le seul changement que j'appelle 
»de mes vœux, c’est de mettre, en matière civile, les 


4) Temple, Memoirs, 
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» citoyens à l'abri de toute molestation en raison de leur 
» opinion sur des matières religieuses (1). » 

Cette nouvelle fut reçue avec des marques unanimes 
d'approbation. Le bruit s’en répandit aussitôt à la Cour 
et dans la ville; partout il excita le plus vif enthousiasme; 
tout le monde s’en félicita comme d’un événement d’une 
grande portée, auquel la gloire de l'Etat, le bonheur de 
la nation et la conservation de l'Eglise établie étaient 
étroitement liés. 

Les seuls partisans de la France et du catholicisme en 
furent atterrés; l'ambassadeur de France ne savait com- 
ment s'excuser auprès de sa Cour, de ce qu'une affaire 
aussi importante se fût conclue à son insu (2). Les intri- 
gues de Barillon, celles de la duchesse de Portsmouth, 
échouërent cette fois contre la ferme détermination de 
Charles Il, qui voyait dans ce mariage une question de 
salut pour lui-même, comme on le voit par la lettre sui- 
vante, où M. Barillon rend compte d'un entretien qu'il eut 
avec le Roi d'Angleterre. Celui-ci dit à l'ambassadeur 
de Louis XIV : 

«Je veux vous parler d’une chose qui se passe ici, 
»pour en rendre compte au Roi votre maître ; c'est le 
»mariage de M. le prince d'Orange avec ma nièce, la 
» princesse Marie ; je le juge très-utile pour mes intérêts, 
»et je crois en tirer des avantages présents très-considé- 
»rables, et qui le seront encore davantage pour l'avenir. 
» Cette alliance fera cesser les soupçons que mes sujets 
»ont pris que la liaison que je conserve avec la France, 
» n'ait pour fondement un changement dans la religion. 
» C'est la conduite de mon frère, le duc d’York, qui a 


(4) Lingard, 1. œnn, chap. v. 


(2) Temple, & n,p. A9, 424.—Dalrymple. t. 1, p. 126.— Jacques, Mém.. 
508-40. — Danhy, Letters, p. 430, 150, 285. 
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»donné lieu à tous ces soupçons; loute la jalousie et les 
» emportements qu'on a eus en ce pays-ci contre les pros- 
: pérités de la France, viennent de ce qu'il a fait. Toute 
l'Angleterre s'est émue et est entrée dans une appré- 
shension que je ne prisse des mesures pour le change- 
ment du gouvernement et de la religion de mon pays. 
1 Voilà le fond contre lequel il faut me garantir, et je vous 
rassure que j'ai besoin de tout (sic) pour résister aux 
efforts continuels de tous les Anglais; car enfin je suis 
seul de mon parti; au moins il n’y a que mon frère. 
1Je suis assuré que le mariage du prince d'Orange et de 
1ma nièce dissipera une partie de ces soupçons, et ser- 
avira infiniment à faire voir que je n'ai aucun dessein 
» qui ne soit conforme aux lois de l'Angleterre et à la re- 
»ligion qui y est établie. Cela détruira les cabales qu’on 
» pourrait faire, et met mon neveu dans mes intérêts. Je 
1 confonds par là les espérances de ceux qui cherchaient 
»un prétexte pour s'élever contre moi, et qui auraient es- 
»sayé de mettre le prince d'Orange de leur parti, en lui 
1 faisant concevoir des prétentions qu'il n'appuiera pré- 
+sentement sur d’autres fondements que sur mon amitié 
»et dans un attachement véritable à mes intérêts (30 oc- 
stobre). » 

Ces paroles renfermaient un véritable exposé de la 
situation de Charles II, preuve certaine que ce prince 
m'était pas aveugle au point de ne pas voir combien sa 
politique avait été anti-nationale. L'ambassadeur Baril- 
lon, en les transmcttant à Louis XIV, ajoute : « Tout 
scela, Sire, fut dit avec beaucoup de chaleur et une 
»grande envie de me persuader. Je vis que c'était une 
:chose résolue.» Lorsque Barillon en parla au due d’York, 
il le trouva fort embarrassé. «Ce prince, » écrivit-il à 
Louis XIV, «me dit que le Roi son frère avait jugé ce 
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» mariage entièrement nécessaire à ses intérêts ; qu'il es- 
» pérait que Votre Majesté excuserait l'obligation où il se 
»trouve de se conformer aux sentiments de Sa Majesté 
» Britannique, me chargeant d'assurer Votre Majesté que 
»rien n’était capable d'altérer l'attachement qu'il avait à 
»ses intérêts, et qu’il n'en serait pas moins son servi- 
»teur. » 

Le Roi de France, étonné d’une résolution si subite et 
si contraire à toutes les promesses qui lui avaient été faites, 
écrivit à M. Barillon : « Que les premiers avis qu'il avait 
» eus de la conclusion de ce mariage, étaient par les feux 
»de joie qui s’en étaient allumés dans Londres. Il crut 
» cependant inutile de se plaindre, et même de parier sur 
»une.chose achevée (10 novembre). » 

Il chargea son ambassadeur de dire au roi et au duc : 
« qu’il souhaitait que le prince d'Orange entrât dans leurs 
»inclinations comme dans leur alliance. 11 désirait que, si 
»le prince d'Orange conservait ses prétentions sur la 
» souveraineté de la Gueldre, ce prince sût que lui don- 
»nerait la main à ce qu'il y joignit Maastricht et Lim- 
bourg, et s’en fit un établissement souverain, sous la 
» protection de la France, de l'Angleterre et des Etats- 
» Généraux (1). » 

On voit par ce passage que Louis XIV croyait tou- 
jours avoir affaire à une ambition vulgaire capable de 
se laisser éblouir par une petite couronne ducale qu'il 
faisait briller à ses yeux. 

Cependant, le coup qu’on venait de porter à la politi- 
que de Louis XIV, pour être inattendu, n’en fut que plus 
violent. L'ambassadeur anglais Montagu le remarque, 
et dit quelque temps après à lord Danby : Que la nou- 


(4) Lettre de Louis XIV 4 M, Barillon, du 40 norembre 4677, — Sucres- 
sion d'Espagns, t 19, pe 11. 
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velle de la perte d’une bataille décisive n'aurait pas pu 
produire un sentiment plus pénible dans l'esprit du Roi 
de France. 

« L'ambassadeur de France et lord Arlington, » dit 
Temple, « furent les deux seules personnes de la Cour 
» qui témvignèrent ne pas être satisfaites de ce inariage. 
» Lord Arlington était piqué de ce que l'affaire s'était 
» faite sans sa participation, parce qu'il voulait toujours 
» faire croire à la Cour qu’il avait part dans la confidence 
» du prince. : Ce seigneur, en complimentant le prince, 
lui dit : « Qu'il y avait certaines choses bonnes en elles- 
» mêmes, qui étaient gâûtées par la manière de les faire; qu'il 
» y en avait d’autres, au contraire, qui étaient mauvaises, 
»inais que la manière de les faire les rendait bonnes; mais 
» qu’il convenait que celle-ci (en-parlant du mariage) était 
»si bonne, que, de quelque mauière qu'elle fût faite, elle 
»ne pouvait pas devenir mauvaise (1). » 

Les Etats-Généraux ayant approuvé le mariage dû 
prince, la célébration eut lieu le 45 novembre au 
soir, sans aucanc cérémonie, Personne n'y assieta que 
le Roi d’Angleterre, le duc et la duchesse d’York. Deux 
jours après, la duchesse d’York accoucha d'un fils, 
dont la naissance « diminua un peu la joie du prince 
» d'Orange (2); + mais cet enfant ne vécut que peu de 
semaines. 


i) Temple, Menoirs. 
{2) Dépêches de M. Barillon, des 15 et 18 novembre 4677. 
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. Nouveau traité entre l'Angleterre et les États-Généraux , 


du 26 juillet 1678. 


. Paix de Nimègue entre la France et les États-Généraux 


(10 août 4678). 
Bataille de Saint-Denis. 


. Paix de Nimègue entre la France, l'Empereur, l'Espagne 


et les autres alliés (1678-1679). 


. Situation de l'Europe après la paix de Nimègue. — La 


France, — les Provinces-Unies, — l'Autriche et l'Es- 
pagne, — l'Empire, — la Lorraine. 
Conclusion de ce chapitre. 
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PAIX DE NIMÈGUE. 


L. Immédiatement après son mariage, le prince entra 
en conférence sur les affaires publiques ; elles furent trai- 
tées aussi secrètement que celles qui l'avaient précédé, 
Lord Danby et sir William Temple paraissent être les 
sels qui y furent admis, Le Roi et le due d'York sa 
constituérent ouvertement les avocats de la France, et 
plaidèrent la cause de cette puissance avec d'aulant plus 
de chaleur, qu'il leur importait d'effacer de l'esprit de 
Louis XIV l'impression fâcheuse résultant du mariage qui 
venait de se conclure (4). 

Dans cette discussion, le prince soutint avec son éner- 
Sie habituelle les intérêis de sa patrie et ceux des alliés; 
Par suite de sa nouvelle position, la moindre complai- 
sance de sa part eût été une tache à sa réputation, et 
l'aurait rendu suspect à ses amis. Il insista donc avec vi- 


(4) Letters from Barillon to the french cvurt, concerning tbe differences 
ishthe prince of Oranges marriage created between Louis XLV and Chur. 
le IL (Daymple, Mem., dpnendie, p. 124-128). 
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vacité sur l'urgence de procurer une barrière inexpu- 
gnable aux Pays-Bas espagnols, puisque, à défaut de cette 
barrière, si Louis XIV déposait momentanément les 
armes, il ne ferait que susprendre l'exécution de son 
dessein de s'emparer plus lard de ces provices par un 
coup de main. 

Vainement Charles I chercha-t-il à pérsuidet à son 
neveu que Louis XIV était fatigué de la guerre ; que son 
âge l’invitait au repos; qu’il avait renoncé à l’idée de 
faire de nouvelles conquêtes ; que la paix qu’on se propo- 
sait de conclure serait durable. Tous ces arguments furent 
employés en pure perte, et même réfutés victorieusement 
par Guillaume. « Le Roi de France, » dit-il, « désire la 
» paix, pour dissoudre la Grande-Alliance ; son but atteint, 
»il se propose de recommencer la guerre; car son ambi- 
»tion ne sera satisfaite que lorsqu'il aura réuni les Pays- 
» Bas espagnols à sa Couronne, étendu les frontières de 
»son royaume jusqu'au Rhin, mis la République des 
» Provinces-Unies dans une dépendance humiliante et 
» voisine du vasselage, et l'Angjeterre dans une situation 
»à n’en rien redouter à l'avenir. Le salut de la Républi- 
» que, » ajouta-t-il, r celui de l'Europe entière, et l'intérêt 
»bien entendu de l'Angleterre, exigent qu’on arrête cet 
»esprit d'envahissement qui s’est emparé du Roi de 
» France; pour y parvenir, il faut exiger comme condi- 
»tions de la paix, la conservation d’une ligne de places 
» fortes formidables dans les Pays-Bas; la restitution de 
» la Lorraine, de la Franche-Conté et des conquêtes faites 
»sur l’Empire en Alsace : ces conditions seules peuvent 
nous convenir et détourner les maux que nous appré- 
» hendons sur le continent de l'agrandissement démesuré 
»de la France. » 

Cette opinion, forte de raison, fut appuyée par Tem- 
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ple; il dit au Roi : « L’âge apporte rarement un change- 
#ment aux inclinations naturelles des hommes : le Roi de 
* France sera constamment dominé par quelque passion 
sviolente, tantôt l'amour, tantôt la guerre, tantôt les ba- 
+timents, toujours l'ambition. Je pense, comme le prince, 
+qu'il ne veut faire la paix que dans le dessein de recom- 
»mencer la guerre, quand il aura assuré ses conquêtes 
“et dissous la Grandc-Alliance (1). » 

Le Roi et le duc d’York cédèrent enfin sur le point 
de la restitution de la Lorraine et de l'Alsace ; mais exi- 
ger celle de la Franche-Comté leur paraissait, disaient- 
ils, une condition inadmissible pour le monarque français. 
Le prince, insistant à cet égard, Charles II s'imagina 
qu'il ne tenait à la restitution de cette province qu'à causa 
des vastes domaines que sa Maison y possédait. Voulant 
écarter cette difficulté, le Roi d'Angleterre s’engages à 
lui en faire payer le prix, si la Franche-Comté restait au 
Roi de France ; mais il put se convaincre combien il avait 
mal jugé son neveu, par la noblesse avec laquelle cette 
offre fut repoussée, « Dans une question aussi importante, 
je ne compte pour rien mes intérêts particuliers ; je con- 
> sens même de grand cœur à perdre tous mes domaines 
*en Franche-Comté, si à ce prix on peut obtenir une 
*plece de plus pour fortifier les frontières des Pays-Bas 
» espagnols (2). » 

Un langage aussi désintéressé devait paraître incom- 
préhensible au monarque qui avait trafiqué de Dun- 
kerque. 

Charles soutenait que la Cour de France ne consentirait 
jamais au projet de pacification proposé par le prince 
“par les alliés ; Guillaume déclarait que l'Espagne ne 


f#) Temple 


* Memoirs. 
D) Tbid. 
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souscrirait jamais aux cessions qu’on voulait lui imposer. 
Cependant, après de longs débats, on convint que la paix 
pourrait se faire aux conditions suivantes : qu’on resti- 
tuerait à l'Empereur et à l'Empire tout ce qu'ils avaient 
perdu dans le cours de la guerre; que le duc de Lor- 
raine serait réintégré dans ses Etats; qu'on rendrait à 
l'Espagne Ath, Charleroy, Courtray, Oudenarde, Tour- 
nay, Condé, Valenciennes et Binch, et que les Etats- 
Généraux et la France se restitueraient réciproquement 
leurs conquêtes. Le prince se chargea de faire accepter 
ces conditions à la Cour d'Espagne, et le Roi d'Angle- 
terre s'engagea à user de son crédit près de celle de 
Versailles pour les faire agréer à Louis XIV et à en- 
voyer à cet effet une personne de confiance à ce monar- 
que. Temple fut désigné pour remplir cette mission, et 
ce choix dut nécessairement être agréable au prince. 
Mais les intrigues du duc d’York vinrent se jeter au tra- 
vers de ces arrangements, et Temple, à la veille de se 
mettre en voyage, reçut l'ordre de rester à la Cour, et 
fut remplacé par lord Feversham, Français d'origine, et 
attaché à la personne du duc. Ge nouveau choix fit mal 
augurer du résultat de la négociation (1). 

Voici ce qu’on lit dans Lingard, au sujet de cetie mis- 
sion : « Charles 11 sentit tout ce qu’il y avait de ridicule 
»dans son nouveau rôle. Jusqu'alors il n'avait aspiré 
»qu'à celui de médiateur; maintenant il prenait sur lui 
»de s’établir l’arbitre des puissances belligérantes. Il 
» était lié par un traité secret avec le roi Louis; il rece- 
» vait de lui uue pension annuelle; il était habitué à lui 
» faire des protestations de gratitude et d'amitié, et ce- 
» pendant il allait dicter des éonditions de paix qui arrê- 


4) Temple, Memoirs. — Mazure, Histoire de la évolution de 4588. 1. 1, 
poisse. 
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steraient ce monarque dans sa carrière viclorieuse, et lui 
»arracheraient une bonne partie de ses conquêtes. Après 
savoir fait choix de lord Feversham pour cette mission, il 
»lui donna pour instruction de s’en acquitter de la ma- 
»nière la moins offensante; de montrer que la restitution 
»de ces sept villes était une condition dont rien ne pour- 
srait faire départir le prince d'Orange; qu'on la considé- 
rrait comme nécessaire à la sécurité des Pays-Bas; que 
»le peuple anglais prenait un si vif intéréi au sort de cette 
»contrée; que le Roi ne pourrait jamais vivre tranquille- 
sment avec lui, s’il souffrait qu'elle fût annexée à la 
»France, soit par un traité, soit par la guerre; que le 
+Parlement l'ayant déjà contraint à se dégager de l'al- 
1liance de Louis, il était à craindre qu'il ne finit par le 
+forcer à faire la guerre à ce monarque; tandis que si le 
+projet de paix était accepté, l’acquiescement du Roi de 
»France écarlerait tous les obtacles cspables d’altérer 
: l'amitié qui existait entre les deux couronnes (1). » 

IL. Dans un moment aussi décisif, le départ précipité 
du prince pour la Hollande peut être regardé comme 
une très-grande faute. Il avait acquis assez d'expérience 
du caractère de Charles IE, pour comprendre qu'aussitét 
qu'il seserait éloigné de la Cour, le monarque inconstant 
et léger se trouverait livré à ses irrésolutions précédentes. 
Il le voyait d'ailleurs entouré de personnes toutes dé- 
vouées à la France. Du moment que le prince aurait 
repassé la mer, le duc d'York, Barillon et la duchesse de 
Portsmouth se verraient libres de recommencer leurs in- 
trigues, sans craindre de les voir déjonéss par la fermeté 
du prince. 

La révocation de la mission de ‘l'emple suffisait pour 


(1) Lingard, t xuur, chap. v.— Les instructions de Lord Feversham ont 
stépubliées dans la Pie de lord H'illiom Russel, vol. 1. pe 218-224. 
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exciter loutes les méfiances de Guillaume, et tout récen 
ment encore n’avait-il pas été à même de se convaincre 
que les conseils de Barillon étaient toujours écoutés et 
suivis? car le Roi, en prorogcant le Parlement jusqu’au 
printemps suivant, avait écouté plutôt les suggestions 
pernicieuses de l'ambassadeur de France que le vœu 
de son peuple (1). 

Tous cesmotifs réunis, qui auraient dû retenir le prince 
en Angleterre, ne l'empéchèrent pas de se préparer pour 
son retour en Hollande, peu de jours après le départ de 
lord Feversham pour la France. Mais Louis XIV était 
intéressé à rompre les conférences de Londres ; il lui 
importait de ramener au plus vite le prince d'Orange 
sur le continent : ce fut probablement ce qui l'engagea à 
faire exécuter un mouvement à ses troupes, et à ordonner 
l’inveslissement de Saint-Ghislain, bien qu’on fût alors 
au cœur de l’hiver. 

A la Cour de Londres, on accabla le prince de protes- 
tations d'attachement jusqu'au dernier moment, bien que 
de part et d’autre on sentit le besoin de se séparer : 
Charles, pour se débarrasser de la présence d’un sur- 
veillant qui le gènait; le prince, parce qu'il se sentait mal 
à l'aise dans une Cour où les plaisirs étaient traités 
comme des affaires et les affaires sacrifiées aux plaisirs. 
Guillaume ne connaissait la dissipation que de nom ; la 
profondeur de son génie l'élevait au-dessus des jouis- 


(1) Temple, Memairs. — Lettres de MM. Courtin et Barillon, relatives au 
quatrième traité de subside entre Charles 11 et Louis XIV. Le marché fut 
conclu, dans le mois d'aoht, au prix de? millions de livres. M. Courtin éeri- 
vitau Roi (5 août 1077) : 

« Le Roi d'Angleterre m'a donné une pardle positive d'ajourner le Parle- 
» ment, quand le 18 décembre sera venu, jusqu'à La fin du mois d'avril, c'est 
«àdire jusqu'au 9 ou 10 du mois de mai, selon le style de France. Je 
»promis que Votre Majeste lui fera payer celte année 2 millions de livres.» 
(Dilrymple, Mem., Appendiæ, p. 409, 142 et 417.) 
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sances matérielles de la vie, et bien que son caractère 
n'offritrien de poétique et que son existence entière parût 
être concentrée dans le maniement des affaires, il savait 
leur imposer un cachet de grandeur qui révélait l'homme 
extraordinaire. Né pour dominer, il se sentait déplacé au 
milieu d'une Cour sensuelle, où il ne jouait qu'un rôle 
secondaire. Le dégoût, suite nécessaire d'une fausse po- 
sition, précipita probablement son départ, quoiqu'à cette 
époque la prolongation de son séjour en Angleterre eût 
été très-utile aux affaires qui se traitaient au congrès. Il 
emportait, à la vérité, des assurances positives que 
Charles II ne se relâcherait en rien quant au plan de 
pasification qui avait été arrêté, et que l'Angleterre décla- 
rerait la guerre à la France, si Louis XIV refusait d'y 
accéder (1); mais à peine Guillaume eul-il quitté le 
royaume (décembre), que ces résolutions vigoureuses, 
dontil avait été l'auteur etl'appui, furent abandonnées avec 
la plus insigne mauvaise foi, el que l'influence française 
domine, comme par le passé, sur les bords de la Tamise, 
Revenu en Hollande avec la princesse, le prince re- 
cut de la nation des témoignages non équivoques de la 
part qu’elle prenait à son bonheur. Mais au milieu de la 
satisfaction que le peuple faisait éclater, il ne manqua 
cependant pas de gens qui, jetant un regard sur le passé, 
conçurent des appréhensions sur les suites possibles de 
cette alliance. Cette alliance rappelait celle que Guil- 
laume II avait contractéc avec une princesse de la mai- 
son de Sluart, el le souvenir en était lié à un événement 
où la liberté publique avait été sérieusement menacée. 


(1) Ou lit ce qui suit daus une uote de l'histoire de Lingard : « Temple 
vafBrme, il est vrai, que Charles 11 s’engagea à faire la guerre, en oas de 
srefus de Louis (p. 423); mais il est évident, par une lettre de lord Danby 
»au prince d'Orange, en date du à décembre 4677, que, jusqu'à ce jour 
aucune promesse semblable n'avait été donnée (p. 462). » 
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Ces craintes, queles dissensions politiques de l'année 4650 
justifiaient jusqu'à un certain point, furent puissamment 
entretenues par les intrigues de la France, qui ne laissait 
échapper aucune occasion d'attiser la discorde dans la 
République, et d'y fomenter d’odieuses préventions con- 
tre la Maison d'Orange (1). 

Au milieu des fêtes et des réjouissances qui se donnè- 
rent en l’honneur des nouveaux époux, la prise de Saint‘ 
Ghislain par les Français ramena péniblement l'atten- 
tion publique sur les dangers du dehors. Le prince dissi- 
mula pendant quelques jours son impatience et ses in- 
quiétudes; enfin, se voyant libre de s'occuper d’affaires 
plus sérieuses que de recevoir des hommages et des féli- 
citations, il rendit compte aux Etats-Généraux de ce qui 
avait été arrêté pendant son séjour à Londres. Il dit que 
le Roi de la Grande-Bretagne s’étail engagé, à son égard, 
à n’épargner ni soins ni efforts pour procurer à l’Europe 
un repos dont tous les cabinets du continent sentaient 
l'impérieuse nécessité (2). 

II. L'arrivée de lord Feversham et le motif de son 
voyage avaient cependant causé quelque irritation à la 
Cour de Versailles ; car Louis XIV, accoutumé à dicter 
ses volontés aux autres, ne put s’imaginer qu'on conçût 
l'idée de lui faire la loi. Au ton quelque peu impératif du 
message, ilreconnut sans peine d’où le coup était parti : ce 
n’était pas son ancien allié et son humble pensionnaire qui 
lui tenait un langage aussi inusité ; c'était son, plus grand 
ennemi qui le lui faisait tenir par l'organe de Charles Il, 
mais le choix de l’envoyé chargé de lui transmettre les 
intentions de la Cour de Londres, était en lui-même plus 
qu'une excuse, c'était presque un désaveu. Toutes ces 


(4) Wages te av, p. 488. 
(2) Basnage, Annales, tn. p, 870.* 
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considérations furent appréciées par le monarque fran- 
çais, et il régla sa conduite d'après elles (1). 

Dans le cabinet français, Colbert se prononça chaude- 

. ment en faveur du projet; Louvois, au contraire, soutint 
qu’il fallait continuer la guerre. « Après plusieurs délais, » 
dit Lingard, « Feversham reçut pour réponse que le Roi 
»avait lu cetie proposition avec surprise; que lui de- 
»mander de rendre les sept forleresses était aussi dérai- 
»sonnable que de couper le pied à un homme et de lui 
»dire ensuite de marcher; mais qu'añn de prouver sa 
»modération, il consentirait à une trève pour toutes les 
svilles, qu’elles appartinssent à l'Espagne ou aux Etats- 
» Généraux, situées entre la Meusc et la mer, conformé- 
»ment à la démarcation de 1668 (2). » Feversham re- 
partit (50 novembre - 10 décembre) avec l'assurance que 
Barillon serait chargé de terminer cette négociation à 
Londres. 

Un négociateur comme Temple ne se serait pas laissé 
amuser par des promesses aussi vagues ; mais Feversham, 
dévoué aux intérêts de son ancienne patrie et à ceux du 
duc d’York, comprit que ses égards et ses complaisances 
pour Louis XIV ne seraient pas désavoués ; qu’ils seraient 
même un mérite aux yeux de tout ce qui était porté pour 
la France en Angleterre. Si le prince d'Orange se fût 
trouvélà pour soutenir la volonté chancelante de CharlesI], 
il est possible qu'on serait arrivéà une conclusion, malgré 
le désir bien évident des deux Rois de ne rien conclure, 


(4) Temple dit qu'il fut fixé au Lioï de France un délai de deur fuis 24 
heures pour répondres ocei me paraît être gare probable : + On sation 
sdit Lingard, que lord Fevercham ne serai pas retenn plus de dix jours. » 
Il partit pour sa mission vers la fn de novembre, et revint à Londres dans 
laprercière quinzaine de décembre. (Vayes Lettre du duc d'York au prince 
d'Orsnge, du 4-4 décembre 1677.) 

(2) Lingard, vol. zur, chap. v.—Danby. Le 1. p. #01. 
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Cependant, pour donner satisfaction au prince d'O- 
range, le roi et le duc d’York annoncent à Guillaume et 
l'issue infructueuse de la mission de lord Feversham ct 
l'envoi d’un autre négociateur à la Cour de France. 

« Mylord Feversham est de retour, » dit le Roi dans 
une lettre au prince; « mais, comme je le pensais bien, 
sil ne rapporte pas une réponse telle que je l'eusse dé- 
»sirée, Je vais donc envoyer, demain, M. Montagu 
» (l'ambassadeur ordinaire de Charles 1), pour les pres- 
»ser davantage de me donner une réponse positive, afin 
»que je puisse prendre mes mesures en conséquence 
» (4-44 décembre 4677) (1). » 

Dans la lettre du duc d'York, écrite le même jour, on 
lit: « Lord Feversham est ici; mais comme les propo- 
»sitions dont il était porteur n'ont pas été accueillies, Sa 
» Majesté envoie demain M. Montagu, pour presser le 
» Roi de France et avoir une réponse prompte et définitive. 
»Je voudrais bien qu'il y consentit; mais je crains que 
»non (2).» 

« Montagu eut ordre d'exprimer, » dit Lingard, « la 
»surprise du Roi, de ce que l’épithète de déraisonnable eût 
» été appliquée à un arrangement nécessaire au salut de 
»la Flandre; ses craintes que le rejet du projet ne le 
»forcât à prendre des mesures qu’il désirait ardemment 


(1) Lettre inédite, (Archives de la Maison d'Orange.) 

Dalrymple, dans son Appendice à ses Mémoires, a pablié la correspon- 
dance des principaux personnages de la Cour de Londres avec le prince 
d'Orange. Ges lettres vnt été trouvées en Angleterre parmi la correspou- 
dance particulière du roi Guillaume. Toutefois, on remarque dans cette 
correspondance des lacancs provenant de ce qu'ane partie de ces lettres 
était demeurée à La Haye, et fait partie aujourd'hui da dépôt des Archives 
dela Maison d'Orange. Nous donnons ici la plus grande partie de ces let- 
tres, soit in éztenso, soit par extrait, en ayant soin d'indiquer qu’elles sont 
inédites. 

(2) Lettre inédite, (Archives de la Maison d'Orange.) 
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»éviter ; sa conviction que le sacrifice demandé à Louis 
*était peu de chose en comparaison des risques auxquels 
»il s’exposait de la part de ses sujets mécontents, et son 
sintention de réunir son Parlement avant que l'armée 
1française eût le temps d’élendre ses conquêtes en 
» Flandre (1). » 

Jusqu'à quel point ce langage était-il sincère? Quoi 
qu'il en soit, « le message de Montagu, »dit lord Danby, 
«fut considéré, par Louis XIV et par Louvois, comme 
+ contenant une menace d'hostilités immédiates (2). » 

Cependant l'envoi de Montagu fut appuyé d’une dé- 
marche plus significative et propre À donner des inquié- 
tudes à Louis XIV. Le Parlement avait été prorogé jus- 
qu'en avril 1678, et la Cour jugea nécessaire d'abréger 
ce délai et de convoquer les chambres pour le 10-20 
janvier (3). 

« Quelque soin que Louis eût toujours eu, « dit Lin- 
gard, « de prévenir l'union de Charles avec ses ennemis, 
sil ne se laissa cependant pas détourner de son but par 
» l'hostilité apparente du roi d'Angleterre. Un long es- 
1pace de temps devait nécessairement s'écouler avant 
» que les troupes anglaises fussent prêtes à entrer en cam- 
»pagne. Elles n'étaient point encore levées, et aucun 
» crédit n'avait été voté pour leur armement; mais ure 
+flotte pouvait bientôt être formée avec les vaisseaux en 
1service actif; par conséquent le roi de France envoya, 
» comme simple mesure de précaution, l'ordre secret d’é- 
» vacuer la Sicile et de renvoyer en France l'arinée qu'il 
avait dans cette île. — J'’envoyat le maréchal de La 


(4) Lingard, vol. arm, chap. v — ie de lord H'illiam Russel, vol 0, 
Appéndiæ, 224-237. 
(2) Danby, 44-42. 
3) Rersby, Menwirs. 
ut 
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» Feuillade, avec ordre de ramener les troupes, el je lui or- 
» donnai de s’y préparer avec tant de secrel et de diligence, 
»que l'union de l'Angleterre avec mes ennemis ne rendit 
»pas leur retour impossible (1). » C’est ainsi que la Sicile 
fut perdue pour la France. 

«En même temps, » dit encore Lingard, « il imagina 
»d'apaiser lardeur guerrière de son frère d'Angleterre, 
»d’abord en suspendant (17 décembre) le payement de la 
»pension annuelle dont un lrimestre de 50,000 livres 
sterling était échu, puis en proposant (19 décembre) une 
rtrève générale de douze mois, pendant lesquels on avi- 
»serait aux moyens de satisfaire tous les intérêts. 1l assure 
»Montagu qu'aucune considération ne pourrait jamais le 
»déterminer à rendre Condé, Valenciennes ou Tournay, 
»et il laisse à son ministre le soin d'ajouter que, si Charles 
»ponvait obtenir du prince d'Orange de consentir à la 
»cession de ces places, là valeur en serait payée au roi 
»d'Angleterre en lingots d’or, cachés dans des ballots de 
»soieries, et que la somme que le Lord trésorier voudrait 

. »arbitrer lui serait remise, comme prix deses services, en 
sdiamants et en perles. Pour plus de séduction, on mit 
»en avant l’idée d’un mariage entre le dauphin et made- 
» moiselle d'Orléans, nièce de Charles, en faisant observer 
»que les intérêts de cette jeune princcsse ne devaient pas 
»être moins chers à son oncle que ceux de son neveu le 
»prince d'Orange. Montagu (qui, s’il n’avait point en- 
»core ressenti les effets de la libéralité du roi de lrance, 
»en avait au moins reçu la promesse d'être récompensé) 
veut soin, dans la lettre où ces propositions étaient trans- 
»mises, de les peindre avec les plus attrayantes couleurs. 
»Mais le Roi se montra supérieur à la tentation; d’un 
»uôté il était soutenu dans sa résolution par les représen- 

1) Ouvres de Louis AU, te 19. pe 145. 
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»lations de lord Danby, qui désirait ardemment provo- 
»quer une guerre avec la France, et, de l’autre, par le 
duc d’York, qui avait chaudement épousé la querelle de 
»son gendre, et qui flattait son ambition particulière de 
»l'espoir d’une ample moisson de gloire militaire (4). » 
Tels étaient les nouveaux rapports qui subsistaiententre 
ls cours de France et de Londres, à la fin de l’année 1677. 
On peut remarquer que le mariage du prince d'Orange 
portait déjà ses fruits. Charles est à la veille de se retrouver 
en présence de son Parlement; il croit donc devoir attendre 
ce que cette assemblée fera pour lui, avant que de renouer 
æs liaisons avec Le roi de France, qu'il sait d'avance ne 
pas trouver disposé à la rancune aussitôt qu'il aura con- 
senti à sacrifier à Louis les intérêts du continent. 
Cependant le roi de France, pour ne pas être pris au 
dépourvu, si Charles persistait à lui refuser son concours, 
sarrangea de manière à ramener forcément le monarque 
anglais dans sa dépendance. « Outre le souverain, » dit 
Lingard, « il existe un autre pouvoir avec lequel Louis 
»ne jugeait pas au-dessous de sa dignité de négocier. » 
Son ambassadeur, à Londres, regut l'ordre de former des 
liaisons avec les chefs du parti de l'opposition; et, chose 
étrange, il se trouva des hommes assez insensés pour 
entror dans un semblable complot. Le plan de campagne 
de l'opposition parlementaire fut dressé avec Barillon et 
Ruvigny. « 11 fut convenu, »dit Lingard, « d’attacher au 
»vote des crédits, des conditions telles que le Roi ne pour- 
srait les accepter ; de renouveler les accusations élevées 
»contre le Lord trésorier et ses amis ; de fatiguer le duc 
»d’York et les catholiques par la proposition de nouvelles 
»incapacités, et d'employer tous les moyens en leur pou- 
» voir pour amener le Roi à ajourner ou à proroger le Par- 


(4) Lingurd, vol. ut, chap, v.— Danby, p. 40, 45, 48, 61. 
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» lement, De son côté, Ruvigny promit, au nom de son 
» souverain, dans le cas où, par leur opposition, Charles 
»scrait forcé de renouer ses relations avec la France, que 
» Louis emploierait toute son influence pour provoquer la 
» dissolution du Parlement et la chute du Lord trésorier, 
» deux objets également désirés par le parti populaire et 
» par le roi de France, parce qu’ils convenaient égale- 
» ment à leurs intérêts respectifs. 11 ny a pas de raison, 
» ajoute Lingard, pour supposer que lord Hollis et lord 
» William Russel aient été engagés dans cette intrigue 
» dangereuse et illégale par des considérations d'argent : 
»ce fut chez eux l'effet de l'esprit de parti et des haines 
rpolitiques. Quand Ruvigny demanda à Russel de lui 
» indiquer les personnes parmi lesquelles il devait distri- 
» buer les sommes considérables qu’il avait rapportées de 
» France, ce gentilhomme lui répondit avec indignation 
»qu'il serait fâché d’être en relation avec des hommes 
» qu’on pôt acheter avec de l'argent. Néanmoins ses amis 
» furent moins scrupuleux, et plusieurs d'entre eux accep- 
»tèrent des présents du Roi de France (1). » 

C'est ainsi que Louis XIV fomentait l'esprit de division 
en Angleterre, pour tenir cette puissance dans un état 
de faiblesse qui servait admirablement à ses desseins am- 
bitieux. Quels que pussent être les torts dela Cour à l'égard 
de la nation, lopposition n'eût-elle pas dû rejeter avec 
mépris le perfide remède qui lui était suggéré par les 
agents de la Cour de France? Croyaient-ils, pouvaient- 
ilscroiresincèrement, ces patriotes, que Louis leur procu- 
rerait une liberté que les Sluarts paraissaient être disposés 
à ravir à la nation? Que remarque-t-on dans tout ceci? 
Une conduite odieuse de la part de Louis XIV ; vile de la 


(4) Lingard, vol. 
ters, pe 50, 53, 55, 


5 chap. v.— Dalrynple, p. 429496 — Danby, Let- 
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part de la Cour d'Angleterre, et plus qu'insensée de la 
part de l'opposition. Une crise, et une crise effroyable, 
devait nécessairement sortir de celte complication mon- 
strueuse d'intérêts. Louis XIV jouira bientôt du spectacle 
de la latte qu'il a provoquée en ameutant l'opposition 
contre la Cour et en infatuant celle-ci de l'idée qu’un 
roi n’est vraiment roi qu’autant qu’il dispose à son gré 
de la conscience, du sang et des biens de ses sujets (1). 

IV. Le renvoi de l'ambassadeur Montagu à la Cour 
de France pour obtenir une réponse plus explicite de 
Louis XIV, fut accompagné d'une ouverture du cabinet de 
Londres aux Etats-Généraux , relativement à la conclu- 
sion d’une alliance entre l’Angleierre et la République. 

Temple rapporte que le Roi lui annonça que, ne pou- 
vant obtenir une réponse positive de la cour de France, 
il avait formé le projet de l'envoyer à La Haye pour y 
conclure une alliance avec les Etats-G£néraux, dont le 
but serait de forcer Louis XIV et la Cour d'Espagne à 
accepter les conditions dont il était convenu avec le prince 
d'Orange. 

Temple s’excusa de remplir la mission que le Roi lui 
destinait, et milord Hyde, l’un des plénipotentiaires an- 
glais au congrès de Nimègue, fut chargé de traiter cette 
affaire à La Haye. Toutefois, Temple crut devoir prévenir 
le prince d'Orange et des nouvelles dispositions de sa 
Cour et du motif qui lui avait fait décliner cette mission. 
Voici comment il s'exprime dans sa lettre (8-18 dé- 
cembre 4677) : 

« Je suppose que milord ambassadeur Hyde aura 
montré à Votre Altesse ses instructions et la lettre de 
*M. le secrétaire à ce sujct, qui, s’ascordant si bien 
> avec la lettre du Lord trésorier, ne lui aura plus laissé 


1) Succession d'Espagne, 11%, pe 512 à 528. 
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»douter qu'on n'ait définitivement pris ici ces résolu- 
»tions. Cependant j'ai cru que Votre Altesse ne serait 
»pas fâchée d'apprendre que je suis moi-même de cette 
»opinion, et que le duc d'York y insistera plus que per- 
»sonne, si la Cour de France lui en fournit l'occasion par 
»la réponse aux instructions que M. Montagu emporte 
» aujourd’hui 

» Quoique je me sois excusé pour la seconde fois d’aller 
»trouver Votre Altesse, et que les ordres de Sa Majesté 
»aient été transmis à M. Hyde, j'espère que Votre Altesse 
»voudra bien me pardonner ; je me réserve pour une oc- 
»casion plus brillante, et qui, je crois, ne tardera pas à 
»se présenter. 

» Pour le moment, je prie seulement Votre Allesse de 
»répondre à ce que M. Hyde lui transmettra, d’une ma- 
»nière satisfaisante pour le Roi, et si Votre Allesse a 
»quelques scrupules de le faire de vive voix, elle n’a qu'à 
»faire connaître son opinion à Sa Majesté, dans une let- 
ntre particulière, en y témoignant le désir qu'elle ne 
»sorte pas du petit cercle de personnes qui se sont jus- 
»qu'à présent occupées des intérêts de Votre Altesse, et 
»qui ont été les mêmes que lors de son mariage. J'es- 
» père que Votre Altesse jugera à propos d'écrire au duc, 
»aussi bien qu'à Sa Majesté, pour leur montrer sa re- 
»connaissance sur les résolutions qu’ils viennent de 
» prendre. Le Lord trésorier le mérite aussi pour la grande 
part qu'il a prise dans toute cetle affaire (A). » 

« Le prince, dit Lingard, reçut celte nouvelle avec un 
»sentiment d’étonnement et de triomphe ; il n’avait point 
s attendu de l'indolence de son oncle une telle démonstra- 
»tion de vigueur (2). 


(1) inédite. (Archives de la Maison d'Orange.) 
2) Lingard, vol. x, chape v. 
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L'ambassadeur Hyde vint à La Haye (1) et proposs 
aux Etats-Généraux un nouveau traité sur le modèle de 
la Triple-Alliance, par lequel les deux puissances s’enga- 
geraient l’une et l’autre, non-seulement à se défendre mu- 
tellement contre loue agression, mais encore à déclarer 
la guerre, l'Angleterre à la France, et les Etats-Géné- 
raux à l'Espagne, si la France ou l'Espagne refusait d'ac- 
céder au traité de paix proposé. Les Etats-CGénéraux 
consentirent à ce qu’on leur proposait, et peu de jours 
après (10 janvier 1678), le traité fut conclu avec la sanc- 
tion pleine, mais non avouée, du gouvernement espagnol 
à Bruxelles. Dans le traité, les deux puissances convien- 
nent de forcer de concert la France ct l'Espagne à donner 
leur consentement ; mais, dans l’article 41, les Etats-Géné- 
raux se disent suffisamment assurés du consentement de 
l'Espagne (satis certi sunt), de sorte que le traité était en 
réalité dirigé uniquement contre la France (2). 

Pendant que celte affaire se négociait à La Haye, on 
reçut à Londres la nouvelle du refus de Louis d'accéder 
aux conditions qui lui avaient été proposées. Le duc 
d'York l'annonca au prince d'Orange (8-18 janvier 1678), 
et dit à celte occasion : 

« Vous voyez que nous devons nous préparer à la guerre, 
*et nous le faisons à petit bruit, jusqu'à la réunion du 
» Parlement, qui doit avoir lieu d'aujourd'hui en huit. 

»Nous nous hâtons de faire partir les vaisseaux qui 
» doivent renforcer notre escadre dans le détroit ; quand 
»ils se seront joints à sir J. Narborough, il aura vingt-cinq 
» vaisseaux et deux brûlots sous ses ordres. Si vous ren- 

(3) Ularendon's papers. Correspondance of the honorable Laurence Hyde, 
an 1678. 

{2) Actes et Mémoires de la paix de Ninègue, t. 1, p. 292. 


Levn, part, 11, pe 844 — Wag., L xiv, p. 460. — Basnage. 
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» forcez, de votre côlé, l’escadre que vous ÿ envoyez, nous 
» serons, je l'espère, maîtres de cette mer, quelles que puis- 
»sent être les forces de la France de ce côté. Il sera né- 
» cessaire aussi de s'entendre sur les forces requises pour 
» être les maîtres dans ces mers, et pour pouvoir inquiéter 
» les côtes de France, » 

Le prince proposa, de son côté, au duc d’York, de pren- 
dre le commandement des forces anglaises qui seraient 
envoyées, en cas de rupture, dans les Pays-Bas espagnols; 
ceci fournit au duc l’occasion de répondre ce qui suit : 

« J'ai été fort sensible à la proposition que vous me 
» faites, mais pour l'instant je ne puis rien vous dire à ce 
» sujet ; car il serait impossible que nous formassions le 
» moindre plan sur la manière de pousser cette guerre 
» quand nous y entrerons, aussi longtemps que nous ne 
»saurons point ce que le Parlement et les Espagnols 
» feront. Vous apprendrez de M. Hyde qu'il y a peu d’ap- 
» parence que nous puissions avoir des troupes en Flandre ; 
» car, sans Ostende, nous ne pouvons vous y envoyer un 
»corps considérable. Nous avons élé occupés ce soir à 
»nous préparer pour la réunion du Parlement ; lundi est 
» le jour fixé (25 janvier — 5 février 1678) (1). » 

La Cour de Londres demandait au gouvernement 
espagnol le port d’Ostende, pour y débarquer ses troupes 
et y établir des magasins, et les Espagnols faisaient des 
difficultés, et non sans raison, d'abandonner cette place 
à un allié aussi suspect que le roi d'Angleterre, qui, d'un 
jour à l’autre, pouvait se ranger du côté de la France, 
et s'établir pour son propre compte à Ostende; de là un 
vaste sujet de récriminations entre les deux gouverne- 
ments, et l'impossibilité de s'entendre (2). 


{1) Succession d'Espagne, 1.19, pe 528 el suis. 
2) Dalrymple, Appendio. 
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Cependant le traité du 10 janvier n'avait que médio- 
crement satisfait le prince d'Orange, et Temple avait ex- 
primé au roi d'Angleterre que celte ligue n'aurait pas le 
même succès que la Triple-Alliance de 1668, « qui était, » 
disait-il, « un excellent original, dont celle-ci ne serait 
» qu’une méchante copie (4). » 

Ce même négociateur explique, dans une lettre au 
prince d'Orange qui lui avait adressé des reproches 
affectueux de ne pas être venu à La Haye, les motifs qui 
l'avaient engagé à ne pas se méler de cette négociation, 
qu’il considérait comme compromettante pour la Confé- 
dération et pour le prince, et peu conforme à la dignité 
de son pays. « Votre Altesse attend de moi,» écrit 
Temple, « quelques bonnes raisons pour excuse ; je n'en 
savais que trop. . . . . . . . . . , . . 

» Le dégoût que j'ai de voir proposer de pareils projets 
»m'en à empêché, car je sentais qu'il aurait été impos- 
» sible à Votre Altesse d'y consentir et de garder le secret, 
» qui, une fois divulgué, aurait fait perdre à Votre Altesse 
»et aux Etats la confiance de plusieurs de leurs alliés, et 
» peut-être une grande partie de leur crédit. Ainsi j'ai 
» pensé que c'était imposer à Votre Altesse une trop grande 
»tâche, sans parvenir à remplir les mesures énergiques 
» qui avaient été prises précédemment entre Sa Majesté 
»et Votre Altesse, à la même occasion. 

» Quant à moi, j'ai toujours été d'avis que Sa Majesté 
» n'avait que deux partis à prendre, ou se garder de la 
»guerre ou la faire conjointement avec loule la Confé- 
» dération (18-98 janvier) (1). » 

Telle était aussi l'opinion du prince d'Orange. Le trailé 
du 40 janvier 1678, était loin d’avoir le caractère d'une 


1) Temple, Memoirs. 
2) Lettre inédite, {Archives da la Maisen d'Orange.) 
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accession franche et loyale de la part de l'Angleterre 
à la Confédération. « Aussi, le prince d'Orange, » dit 
Temple, « vit-il ce traité avec un extrême regret. » Son 
insuffisance lui fut démontrée dès le premier jour (1). 

Cependant, le bruit d'une alliance offensive et défen- 
sive entre les Etats-Généraux et la Cour de Londres avait 
mis la diplomatie de Louis XIV dans la nécessité de tra- 
vailler à déjouer l'exécution de ce projet hostile à la . 
France. Le besoin de la paix se faisait toujours vivement 
sentir dans la République, et Louis XIV en profita pour 
insister plus que jamais sur l’urgence de signer une paix 
séparée entre lui et les Etats sous le spécieux prétexte, 
que cela amènerait inévitablement une pacification gé- 
nérale. Mais quelle pacification 1 Le traité signé entre les 
Etatset la France, les armes devaient nécessairement toni- 
ber des mains des alliés ; c’est là où Louis XIV voulait en 
venir : c’est cela que le prince d'Orange voulait prévenir. 
Pour engager plus efficacement les Etats à conclure cette 
paix séparée, qui devait lui assurer un triomphe facile 
sur ses autres ennemis, Louis XIV faisait exploiter par ses 
agents les jalousies républicaines de quelques hommes 
haut placés dans les Provinces-Unies, On leur faisait envi- 
sager le mariage du prince d'Orange, avec une princesse 
de la Maison de Stuart, comme un acheminement vers 
l'établissement d'un pouvoir illimité dans la République. 
L'ambassadeur français n'épargnait ni les insinuations 
contre le patriotisme et le désintéressement du prince 
d'Orange, ni l’argent dont il était abondammeut pouvu 
par sa Cour pour augmenter le nombre des créatures de 
la France dans la République. Il en résulta qu'à l'épo- 
que où l'alliance anglaise était proposée aux Etats, et 
qu’on néguciait sur les conditions ullérieures de ce traité, 


11) Temple, Memoirs. 
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le désir de la paix avec la France prenait de jour en jour 
plus d'extension dans la République et principalement à 
Amsterdam. Ceci arrêtait les négociations entamées aVec 
la Cour de Londres, et les passages suivants d’une lettre 
inédite, du conseiller pensionnaire Fagel au prince d'O- 
range, donneront un aperçu des difficullés que cel homme 
d’Etal rencontrait dans l'achèvement de cette négociation: 
« Prince, je viens informer Votre Altessa qu’il ne m'a point 
» été possible de faire avancer aujourd'hui l'affaire de l'al- 
»liance; c’est un grand sujet de déplaisir pour moi. 

» Tous les membres ont été d'avis qu’il fallait la con- 
»clure, sauf à n'y point insérer l'article qui concerne le 
» pavillon et celui où il est fait mention d’un subside en lien 
»et place de troupes et de vaisseaux ; qu'il fallait rédiger 
»celui où il est dit qu’on s’engageait à ne point conclure 
»de paix sans un consentement mutuel, tel qu'il est porté 
» dans les précédents traités ; enfin, qu'on stipulerait que 
»le secours ne s'élèverait point au-delà de vingt vais- 
»seaux et de huit mille hommes. 

» Mais messieurs d'Amsterdam n'avaient point jugé 
»bon de charger ou d'autoriser M. Van Heemskerk (1), 
»sur quoi que ce pût être, Ils lui avaient encore dit : 
»qu’ils n’entendaient point s'expliquer, s'ils considéraient 
»les pouvoirs donnés précédemment à M. Van Beunin- 
»gen (2) comme bons et valables, et s'il pourrait au 
“besoin s’en servir, oui ou non. Ils disent qu'une affaire 
»de cette importance ne peut être débattuc ct terminée 
»que dans l'assemblée des Etais de Hollande, et que ce 
sn'est que là qu'ils émettront leur opinion. Ils ont tenu 
sle même langage relativement à l'envoi des vaisseaux 
»dans la Méditerranée, 


(4) Peusionnaire on orateur de la ville d'Amste-dam 
(3) Ambassadeur des États à Londres. 
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»Je suis venu au point de ne plussavoir ce que je ferai 
»de cette affaire. Les membres présents (dans l'assem- 
»blée des Etats-Généraux) étaient très-mécontents, mais 
»on demeura d'accord, que le seul parti à prendre dans 
«cette circonstance, était celui d’aitendre la réunion des 
» Etats de Hollande; car on a vu plus d’une fois que des 
sinstances faites auprès de messieurs d'Amsterdam, en 
»pareilles circonstances, amènent un résultat plus fà- 
» cheux que satisfaisant. Ils se sont d’ailleurs expliqués 
»avec tant de réserve sur toutes ces questions, envers 
»M. Van Heemskerk, que celui-ci n'a pu dire ni ce qu'ils 
» veulent, ni de quelle manière ils envisagent la question. 
»On n’a pu savoir ni préjuger du rapport de M. Van 
» Heemskerk le but auquel messieurs d'Amsterdam ten- 
»dent. 

» Je me suis déterminé d'en écrire aux messieurs qui 
»sont chargés des affaires secrètes (1), en les priant de se 

. * préparer et de se mettre en mesure pour pouvoir énon- 
»cer l'opinion de leurs commettants sur l'alliance proje- 
»tée le 9 du prochain mois. Je ne doute point d'arriver, 
» ainsi faisant, à sa conclusion. 

»Mais Votre altesse comprendra sans peine que ces 
»délais produiront un mauvais effet, bien que je n’aie pu 
» faire autrement. 

» J'attends le sentiment de Votre Altesse, relativement 
»à cette affaire, afin de m’y conformer ; en attendant, je 
»m'afflige en pensant que le peu de distraction qu'elle 
*se donne soit empoisonné par un contre temps aussi 
» fâcheux (2). 


(4) Le comité des affaires secrètes se composait de quelques membres 
des Etats-Géuéraux. C'était dans ce petit cercle que s'élaboraient les négo- 
diations l'être portées à ls connuissence de l’Assemblée. 

(2) Le prince d'Orange était à Dicren, un de ses châteaux de plaisance, 
ot il allait prendre Le divertissement de Ia chasse. 
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» J'avais l'intention d'aller trouver ce matin M, l'am- 
»bassadeur Hyde. Nous étions parvenus à nous entendre 
»à peu de choses près; la question du pavillon exceptée. 
» J'avais satisfait complétement aux désirs de Son Excel- 
»lence sur l’article du consentement; je lui avais démon- 
»tré l'impossibilité de porter l’assistance navale au-delà 
»de vingt vaisseaux, et qu’il fallait admettre la faculté de 
»remplacer le secours en troupes par un subside. Je 
»m'attendais, par conséquent, que cette négociation se 
»serait (erminée aujourd'hui. Mais il semblerait que ce 
»soit un effet de la volonté divine, que les affaires du de- 
»hors, déjà si compliquées d’ailleurs, dussent s'embrouil- 
»ler encore davantage par notre manque d’accord à l'in- 
»térieur. J'espère cependant que nous parviendrons à 
»vaincre ces difficultés, et ce m'est un véritable sujet de 
»joie que les autres membres se soient montrés mécon- 
»tents de la conduite d'Amsterdam (31 janvier 1678, à 
* cinq heures du soir) (4). » 

Tel était l’état des négociations entre la Cour de Lon- 
dres et les Etats-Généraux, à l'époque de la réunion du 
Parlement. L'opposition d'Amsterdam provenait de son 
désir de conclure une paix séparée avec la France; et bien 
que cette ville n’osât encore l'exprimer ouvertement, elle 
avait recours à l’inertie pour arrêter la conclusion d’une 
alliance destinée à prolonger la guerre, en lui imprimant 
plus de vigueur. 

Dans les circonstances données, le cabinet britannique 
eût évidemment désiré pouvoir venir les traités à la main 
devant les Chambres, pour activer les votes des Commu- 
nes et leur enlever loute espèce de doute sur la sincérité 
des intentions de la Cour , d’entrer dans une alliance di- 
rigée contre la France. Ce fut par conséquent un nouveau 

‘1j Lettre inédite. (Archives de da Maison d'Orange.) 
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triomphe pour Louis XIV; en faisant traîner les négocia- 
tions à La Haye, il mettait le Roi d'Angleterre, dès le dé- 
but de la session, en butte aux soupçons les plus injurieux 
de la part de la chambre des Communes. 

V. Le Parlement s’assembla le 7 février, et comme 
c'était avant le temps fixé pour la prorogation, on s'etten- 
dait à une communication extraordinaire. 

Cette assemblée, à défaut de la Cour, allait faire les 
affaires du Roi de France; car, peu de jours avant sa 
réunion, Louis XIV écrivit à M. Barillon : « Je laisse à 
» votre zèle et à votre adresse de vous prévaloir des bonnes 
rintentions et de l'autorité du Roi d’Angleterre contre 
»le Parlement et du Parlement même, pour empècher 
l'effet des résolutions que ce prince pourrait prendre 
» contre moi (2 février) (4). » 

Ce Parlement siégeait depuis dix-sept ans et s’était 
divisé en deux partis : l’un entièrement vendu à la Cour, 
l’autre désigné sous le nom de parti de la nation. Celui 
de la Gour s'était considérablement accru par la coutume 
introduite, depuis le ministère dit de la cabale, d'acheter les 
suffrages par des faveurs, des grâces, quelquefois même 
à prix d'argent; mais le parti populaire était plus fort et 
plus considéré, parce qu'il paraissait véritablement atta- 
ché aux vrais intérêts de la nation et ennemi de la Franceet 
du catholicisme, On était bien loin de se douter alors qu'il 
existât des liens secrets, des liens honteux entre la France 
et ceux-là même qui déclamaient le plus violemment con- 
tre l'ambition du monarque français et les sympathies de 
la Cour pour l'alliance française ; mais si les chefs du 
parti populaire passaient à cette époque pour des patrio- 
tes à toute épreuve, dignes de figurer un jour avec éclat 
dans l'histoire de leur pays, quelles terribles révélations 


(4) Sueression d'Espagne, 1. 1v, p. 534 
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sont venues depuis détruire cette auréole de gloire et de 
patriotisme ! Cependant, il fallait que l’Angleterre passât 
à travers cette double corruption, corruption parlemen- 
taire et corruption de la Cour, qui la livrait pieds et 
poings liés à la Franco, pour qu’elle pût s'appartenir un 
jour elle-même. 

A cette époque, la Gour eût-elle pu prévenir la vialente 
scission qui s’opéra peu après dans la chambre des Com- 
munes, en adoptant une politique plus conforme aux 
vœux de l'opposition, dans les questions qui se ratta- 
chaient à l'indépendance nationale et au maintien de l'E- 
glise établie? C'est au moins problématique, d’après les 
engagements qu'on a vu, que les chefs de l'opposition 
avaient pris avec les agents du Roi de France de faire une 
guerre à mort au gouvernement et de le combattre sur 
tous les terrains imaginables. 

Le malheur de la position était que les sentiments per- 
sonnels du Roi d'Angleterre étaient toujours pour l'al- 
liance de France, ou au moins pour une médiation bien- 
veillante qui, en résultat, aurait tourné au profit de 
Louis XIV. Les traités de mutuelle garantie entre Char- 
les I et le Roi de France, pour le triomphe de la préro- 
gative royale, avaient une grande force dans l'esprit des 
deux monarques; mais ce résultat ne pouvait naître que 
d’une intelligence parfaite dans les questions de paix et 
de guerre. On n’en était pas à ignorer en Angleterre que 
le premier résultat de l'alliance avec la France serait le 
triomphe absolu des prérogatives de la couronne, si 
puissamment soutenues par Louis XIV (1). La politique 
de la Cour était par conséquent considérée comme anti- 
nationale. L'opposition ayant affaire à un Roi fortement 
soupçonné d’être imbu de principes anti-nationaux, ne 


1) L'Europe esclave, st l'Angleterre ne rompt ses fers, publié en 1677. 
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recula pas devant une alliance anti-nationale pour déjouer 
une trame odieuse, liberticide. Tous les moyens lui sem- 
blèrent bons, justifiés d'avance, même les plus coupa+ 
bles. Le but qu’on se proposait était louable, dès lors les 
moyens qu'on mettrait en jeu pour l'obtenir, étaient à 
l'abri de toute censure. Tel est, en général, le langage 
des factions. 

Temple, étranger à celle-ci, respecté à la Cour, où l'on 
se faisait une espèce de gloire de ne rien respecter, con- 
sidéré du Roi, qui n’avait que trop de motifs de mépriser 
ceux qui l'entouraient, homme de bien et de sens, ami de 
son pays, et sujet dévoué à son souverain, Temple avait 
cherché à convaincre Charles de cette vérité : « Qu’un 
»roi d'Angleterre qui veut être l'homme de son peuple, 
»est le plus grand roi du monde; mais que s’il veut être 
»davantage, il n’est plus rien (1). » Charles avait paru 
apprécier la vérité de l'observation, et avait répondu : 
+ Désormais, je veux être l'homme de mon peuple.» Mais 
cette résolution, prise dans un de ces moments d'aban- 
don et d’épanchement naturels au caractère du Roi, ne 
fut jamais suivie. Soit légtreté, soit calcul, loin de deve- 
nir l’homme de son peuple, Charles cédant constamment 
à des suggestions funestes, se montra toujours l’homme 
du parti opposé. Bien plus, il avilit la royauté en la fai- 
sant descendre dans l’arène des factions, et, souillant l’é- . 
clat de sa couronne, il la rendit suspecte à son peuple, et 
prépara ainsi les événements qui devaient un jour préci- 
piter sa famille d’un des premiers trônes du monde dans 
les misères de l'exil. 

La session s’ouvrit le 7 février 1678; de ce jour date 
la révolution en Angleterre : dix années d'orage se pré- 
parent à fondre sur elle; les jours de calme seront rares 

4) Temple, Memoirs. 
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et achetés au prix d'un lendemain souvent plus sombre, 
plus désastreux que ne l'avait été la veille. 

Le Roi informa le Parlement de l'alliance qu’il venait 
de conclure avec les Etats-Généraux, du don de 40,000 
livres sterling qu'il avait fait à la princesse d'Orange, à 
l’occasion de son mariage avec un prince digne de toute 
son affection et de celle de la nation anglaise ; du rappel 
des troupes anglaises qui jusqu'alors étaient demeurées au 
service du Roi de France, et demanda aux Communes les 
subsides nécessaires pour fournir aux frais d'une guerre 
que tant de circonstances diverses pouvaient rendre fort 
dispendieuse ; il leur promit aussi de ne rien négliger 
pour la süreté du commerce, pour le maintien de la tran- 
quillité publique et la répression des progrès du catholi- 
cisme dans ses Etats (28 janvier, 7 février 1678). 

Quel fut le premier acte de cette chambre des Com- 
munes qui bientôt allait se montrer si hostile à la Cou- 
ronne ? Elle vota (9 février) une somme de 70,000 livres 
sterling pour la cérémonie des funérailles du roi Charles 
le Martyr, el l'érection d’un monument à sa mémoire (1). 
C'est par cet hommage éclatant à la royauté du père 
que débute la lutte contre celle du fils. 

« Le Parlement, » dit Temple, cavait loujours témoigné 
»uneardeur violente pour la guerre, tant que le Roi y avait 
» été opposé; mais dès que la Cour y parut disposée, il 
»soupçonna quelque projet mystérieux, et en conçut de 
»l'ombrage (2).» C'était une suite presque inévitable de la 
conduite équivoque du Raï; il s'était placé dans la fà- 
cheuse position de ne pouvoir rien entreprendre sans 
exciter les soupçons de son peuple. 

Les chefs de l’opposition n’osèrent combattre directe- 


4) Reresby, Mem.—Salmon, Aérégé chronologique de l'hist. d'Angleterre. 
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ment la demande du Roi; car, parmi ceux qui avaient 
poussé à la guerre, c'étaient eux qui avaient toujours le 
plus élevé la voix. Cependant le duc d'York, dans une 
lettre au prince d'Orange, en date du 5-15 février, lui 
fait observer : « Que ceux qui, lors de la dernière ses- 
»sion, avaient montre le plus d'ardeur pour une guerre 
»avec la France, sont ceux qui entravent le plus le vote 
»des subfides (1). » 

Trois jours après le discours du Roi (31 janvier, 40 
février), les lords et les Communes présentèrent au Roi 
une adresse de remerciment séparée. La chambre basse 
pria le monarque de n’entrer dans aucun traité, s’il n’é- 
tait tel qu'il réduisit le Roi Très-Chrétien à une condition 
qui le rendit aussi peu capable de nuire à ses voisins 
qu'il l'était par le traité des Pyrénées , et que, quand il 
plairait au Roi de communiquer à la chambre des alliances 
de cette nature, elle lui donnerait des assistances et des 
subsides si prompts, qu'il serait en état de porter oette 
guerre à une heureuse fin (2). 

Nul doute que celle adresse ne renfermât une critique 
du trailé que le Roi venait de conclure peu de semaines 
auparavant avec les Etats-Généraux et qui était plus fa- 
vorable à la France qu’à l'Espagne. 

Cette réponse surprit le Roi, qui, ayant rencontré le 
soir même M. Barillon, lui dit à l'oreille, en parlant 
de cette adresse : « Je crois qu'ils ont perdu l'esprit, et 
+ que vous leur avez donné de l'argent pour proposer une 
» chose si extravagante. — Je ne crois pas, répondit 
: l'ambassadeur de Louis XIV, que l’argent fût bienem- 
» ployé à leur faire prendre une pareille résolution (3). 

&) Daleymyle, pe 447, Appondie 


2) Lingard, vol. aus, chap. v. 
13) Succession d'Espagne, te iv, pe 588. 


Google MVERSIT 


— 15 — 


Charles IL vit dans la réponse des Communes une 
nouvelle atteinte à sa prérogative, et se plaignit d'y trou- 
ver «tant de ce qui n’y devait pas être mentionné, et 
» si peu de ce qui devait y être (4-44 février). » Il dit 
que la demande qu’on lui faisait d’obliger les alliés de ne 
traiter de la paix qu'autant que le Roi Très-Chrétien ne 
fût au moins réduit aux termes du traité des Pyrénées, 
était un résultat qui n’appartenait qu'au Dieu tout-puis- 
sant, personne ne pouvant juger des conditions qu'on 
peut allacher à la paix, que celui qui peut prédire avec 
certitude les succès de la guerre; qu’au reste, sila 
Chambre l'encourageait à faire de nouvelles alliances, en 
l'aidant, par des subsides, à maintenir celles qu'il avait 
déjà faites, il fallait que ce secours fût prompt, la can- 
joncture ne permettant pas les longues délibérations. 

Le cabinet espérait obtenir une somme annuelle et 
fixe, pour loule la durée de la guerre; mais l'ambassa- 
deur Hyde écrit à ce sujet à son frère lord Clarendon : 
« Je crois qu’on se trompe en comptant là-dessus ; c'est 
»contre la nature de la chambre basse, qui doit désirer 
»être fréquemment appelée, afin de renouveler des fa- 
»veurs qu’il n'est pas dans son intérêt d'accorder toutes 
»à la fois (4-14 janvier 1678) (1). » 

Les Communes ayant délibéré sur la nature des se 
cours qu’on devait accorder à la Couronne (5-15 fé- 
vrier), le ministère, en dépit des efforts de l'opposition, 
cbtint une majorité de quarante-deux voix, et un crédit 
fut voté en termes généraux pour l'entretien de quatre- 
vingt-dix vaisseaux et d’une armée de Lrente mille hom- 
mes (2). 


() Clarendon, Papers. 
(2) Parlem hist., 1v, 896, 945, 925.— Lingard, vol. xuu, cha 
rymple, Mem., App, 434. 
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Le duc d'York annonça ce résullat dans deux lettres 
successives à son gendre ; dans la première, on lit : « C’est 
»à grand’ peine, et après bien des chicanes, que les ser- 
» viteurs du Roi, dans la chambre, ont obtenu ce soir, 
»à six heures, le vote d'un subside destiné”"à soutenir 
» l'alliance avec la Hollande, ct à défendre les Pays-Bas, 
sLa chambre s’occupera demain À fixer la somme. Je 
»crains qu'elle ne soit fortement combattue et réduite le 
»plus possible par les hommes malintentionnés. Toute- 
»fois, il nous faut un subside considérable, sans quoi. 
»nous ne ferons qu’une bien pauvre figure dans cette 
» guerre. .(5-15 février). » 

Et trois jours après, le duc écrit: « Les affaires vont 
» lentement ici; car, quoique les Communes aient voté 
»hier qu'elles accorderaient un subside pour l'entretien 
»de quatre-vingt-dix vaisseaux , et aujourd'hui qu’elles 
» en accordent un pour l'entretien de trente mille hommes. 
» de terre, je crains qu’elles ne soient si longtemps à éta- 
»blir les fonds nécessaires, que nous ne pourrons pas 
» faire grand’ chose cette année ; car aussi longtemps que 
» l'argent ne sera point assuré, nous ne pouvons aller en 
» avant, soit en équipant plus de vaisseaux, soit en levant 
» plus de troupes que celles que nous avons déjà, Mais 
» nous ne perdrons point un instant, dès que nous serons 
»en état de nous en occuper plus activement (8-18 fé- 
»vrier), » 

Enfin, un auteur contemporain, membre de la cham- 
bre des Communes, nous inilie dans les appréhensions 
qui commencèrent à tourmenter à celte époque le peuple 
anglais : « De grands débats s’élevèrent à l’occasion du 
»subside, et plusieurs motifs commencèrent à faire naître 
*une violente opposition ; chez les uns, c'était uniquement 
»le désir de contrarier la Couronne, quoique dans le 
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»fond ils fisscnt dos vœux pour uno gucrre avec la 
»France, dont la nation se montrait toujours désireuse ; 
»chez les autres, c'était la crainte que le Roi ne voulût, 
»il est vrai, lever unc arméc, mais sans aucune inten- 
»tion de s'en servir pour la guerre, et, il faut l'avouer, 
»plusieurs des partisans même de la cour n'étaient pas 
»certains du contraire (L). » 

Telle était la situation en Angleterre, peu de jours 
après la réunion du Parlement. De part et d'autre, on 
avait parcouru, dans ce peu de jours, un iminense che- 
min ; le Parlement, parce qu’il doutait de la sincérité et 
dela pureté des vues de la cour: celle-ci, par la mé- 
fiance que lui inspiraient les Communes. Toujours est-il 
que si des deux côtés on avait paru désirer la guerre 
avant l’ouverture de la session, on paraissait maintenant 
disposé à préférer la paix; les Communes, pour ne pas 
donner au Roi une armée dont il aurait pu seservir con- 
tre la nation pour l’asservir ; la Cour, parce qu'elle ne 
comptait point obtenir du Parlement ce qui lui était 
indispensable pour soutenir la guerre avec honneur, et 
que, par conséquent, il était préférable pour elle de s'ar- 
ranger de manière à ne pas offenser Louis XIV. Ceci est 
exposé en termes , très-circonspects d’ailleurs, dans une 
lettre de lard Danby au prince d'Orange (4-48 février) 
Ce seigneur y dit : 

«Sa Majesté éprouve unsigrand découragement, et par 
»les lenteurs du Parlement et par la conduite mala- 
»droite des Espagnols à son égard (2), que Votre Altesse 
»entendra de M. Godolphin, que Sa Majesté n’a d'espoir 


(4) Rereoby, Memoirs. 
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des mragsinr, 


anent espagnol de mettre Ostende et Nien 


pes et y établie 


Google ns 


— 118 — 
»que dans une paix, et je conviens, pour ma part, que 
»la tournure de nos affaires ne permet point d'espérer 
»grand' chose d’une guerre. 

* Sa Majesté pense que la paix pourraits’obtenir en cé- 
» dant au Roi de France quelque autre place pour Tour- 
»nay; ses idées se sont arrêtées sur Charlemont, comme 
»nne place dont les Espagnols pourraient se passer ; mais 
»je pense que la France préférera avoir Luxembourg ou 
» Ypres; peut-être bien qu’elle exigera ces deux places 
»pour Tourna 

« Quelle que puisse être l'opinion de Votre Altesse re- 
»lativement à celte proposition, elle n’a point lieu de 
»craindre que les sentiments du Roi soient changés en 
»ce qui concerne les mesures qui ont été prises avec 
» Votre Altesse, Si, après avoir entendu un récit exact de 
alétat de nos affaires ici, Votre Altesse n’approuve 
*point qu'on fasse une proposition de ce genre à la 
+ France, elle peut être persuadée qu’elle n'en entendra 
» plus parler. 

» Mais je répète ici ce que j'ai déjà écrit à Votre Al- 
rtesse, si le Roi ne peut avoir le port d'Ostende, pour y 
» débarquer ses troupes et y établir des magasins, il ne 
> faut point s'attendre que nous puissions envoyer un 
: secours de troupes en Flandre. 

» Quant à moi, je ne sais ni ce que je dois désirer, ni 
» ce que je dois conseiller. D’une part, la nation s'attend 
» à nous voir cntrer dans la guerre, et de l’autre elle met 
» lant de lenteur à nous en fournir les moyens, que nous 
» ne pouvons espérer que nos forces soient en état d'agir 
»avantle mois de mai, sans compter l’incertitude dans 
» laquelle nous nous trouvons sur la durée de l'appui du 
» Parlement. Je prie Dieu qu’il lui plaise de suggérer un 
» consdll salutaire à Votre Allesse ; car je tiens pour as- 
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»suré, que notre fortune est inséparable de celle de 
1 Votre Altesse, » 

Tandis qu'on dépêchait Godolphin en Hollande pour 
soumettre ces propositions au prince d'Orange, le jeune 
Ruvigny alla les porter à Louis XIV, qui avait entrepris 
le siége de Gand. Le prince d'Orange répondit par un 
refus, car lord Danby lui avait écrit une seconde lettre, 
qu'il recommande de brûler, et dans laquelle il exhorte 
le prince à refuser d'accéder à sa proposition, ct lui con- 
seille de faire deux réponses : l’une pour le ministre lui- 
même, l'autre propre à étre mise sous les yeux du Roi (1). 

VI. Cependant les événements marchaient avec unc 
grande rapidité sur le-continent. 

Vers la fin de janvier, le Roi de France avait pris le 
chemin de la Lorraine, et pour mieux déguiser son pro- 
jet, il partagea ses forces en divers corps, menaçant tout 
à la fois Luxembourg, Namur et Mons. Les alliés diri- 
gèrent leurs forces de ces côtés, et tout aussitôt les 
Français allèrent fondre sur Gand, qui n'était gardé que 
par une faible garnison, car on la croyait à l'abri d’une 
attaque (1 mars). 

L'intention de Louis XIV était de commencer la cam- 
pagne par un coup d'éclat, afin de répandre la terreur 
parmi ses ennemis, et de les forcer par là à lui abandon- 
ner toutes ses conquêles. 

« J'avais impatience, dit-il, de commencer la campa- 
»gne de 1678, el une grande envie de faire quelque 
» chose d'aussi glorieux et de plus utile que ce qui avait 
rété déjà fait. 

» J'avais pris, les années précédentes, les villes qui 
»étaient le plus à ma bienséanc, et je m'étais mis par 
"là en élat de ne rien craindre pour mes frontières. Je 
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» voyais peu d’endroits où je pusse porter un grand coup 
»à mes ennemis... 

» Gand était le plus important de tout ce que je pou- 
» vais attaquer; c’est pourquoi je me fixai d'en former le 
»siége (1). » 

Le Roi de France pressa cette ville avec une armée de 
soixante-dix mille hommes placés sous son commande- 
ment suprême, 

D'autre part, les négociations entre les Etats-Généraux 
et l'ambassadeur britannique avaient été menées à bonne 
fin. Une alliance défensive fut signée à La Haye (3 mars), 
par laquelle on se promettait mutuelle assistance en cas 
d'attaque. A la suite de ce traité, la cour de Londres se 
dit disposée à traitèr d’une plus étroite alliance avec les 
ambassadeurs des puissances alliées, afin de pourvoir à la 
défense de leurs Etats respectifs, et mettre fin à une guerre 
dont les calamités se faisaient sentir dans l'Europe en- 
tière (2). 

Le danger dont Gand se vit tout à coup menacé fut un 
coup de foudre pour le prince d'Orange. Il était à la 
chasse, lorsque la nouvelle lui en fut apportée ; retourner 
au palais pour faire ses adieux à la princesse, se préparer 
pour rejoindre l’armée, tout cela fut l'affaire de deux 
heures; le soir même il avait quitté La Haye. 

L'ambassadeur Hyde écrit à ce sujet: « Quoi qu'il fasse 
» (le prince), le Roi de France se rendra maître de ces 
» places ; aussi les amis du prince, sont-ils d'avis qu'il 
» eûl mieux fait de laisser cette mortification au prince de 
» Waldeck ; mais Son Altesse est très-prompte dans ses ré- 


(4) Œuvres de Louis XIV, t. 1v, pe LA4-146. 
(2) Lettreinédite de Van Beuningen, ambassadeur des Etats à Londres, 
au conseiller pes re Fagel, du 616 avril 1678, (Ms. Archives de a 
Maison d'Oringe.) 
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»solutions, et, une fois prises, elle n'en démord point, 
» C’est une qualité que le prince partage tellement avec 
> un de ses amis (probablement le conseiller peasionnaire 
> Fagel), qu'on ne dirait point qu’ils sont deux, mais 
» qu’ils ne font qu’une seule et même personne (4 mars 
4678) (1). » 

Le prince d'Orange avait vivement à cœur d'empêcher 
la perte de Gand ; mais les troupes promises par l'évêque 
de Munster n’élaicnt pas encore arrivées, tandis que les 
Espagnols refusaient de dégarnir les autres places d’une 
partie de leur garnison pour voler au secours de la ca- 
Pitale riche et populeuse de la Flandre, dont la conser- 
vation était cependant si importante. C'est ainsi que les 
efforts du prince étaient sans cesse traversés par ceux-là 
mêmes qui avaient le plus grand intérêt à suivre ses con- 
seils. 

Guillaume entrevit que la perte de Gand aurait l'in- 
fluence la plus funeste sur les négociations; mais ne 
voyant aucune apparence de sauver la place, et bien 
moins encore de tenir tête à une armée beaucoup plus 
nombreuse que la sienne, il dut se borner à pourvoir à 
la défense d'Anvers. Il avait pris poste à Boom, entre 
Bruxelles el Anvers, pour être à portée de défendre à la 
fois le passage de la Nethes et celui de l'Escaut. 

Gand se rendit après neuf jours de siége (9 mare), et 
sa citadelle deux jours après. 

Louis XIV dit en parlant de cette conqnêle : « Dans 
ce moment, je senlis de la joie d’avoir pris unc place 
»qu'on avait cru inattaquable par la difficullé des quar- 
»tiers, des communications, par sa grandeur et par tout 
»ce qui rend les siéges difliciles. L’heureux succès de 
»celui-R, l'abattement de mes enneinis, le peu de con- 


1) Letireà lord Glarendon, Corresp. of the hon. L. Hyde, vole np 42. 
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»sommation de toutes les munitions qu'on avait préparées, 
» jointsà l'ambition qui m'est assez naturelle, me portèrent 
*à marcher sur Ypres, que je crus pouvoir prendre en 
»très-peu de temps (1). » Louis XIV ne fut pas trompé 
dans son attente, car cette ville et sa citadelle capitulè- 
rent le 25 mars. Déjà Anvers paraissait menacé de voir 
l'ennemi à ses portes. 

Louis XIV s'était ouvert la route de la Hollande; il 
s'était mis en position d’insulter, quand il lui plairait, 
Bruxelles, siége du gouvernement espagnol, et il s'arrêta 
pour voir quelle impression ce changement, dans ces cir- 
constances, produirait sur les confédérés. Satisfait de 
ses conquêtes , il s'engage à n'entreprendre de deux 
mois aucune opération militaire (mars). 

«Je revins à Saint-Germain, assez content de ce que 
» j'avais fait, » dit Louis XIV, « et disposé de mieux faire 
»à l'avenir, si la parole que j'avais donnée, de ne rien 
»entreprendre pendant deux mois, n’était suivie de la 
» conclusion de la paix (2). » Et, le 9 avril, le monarque 
adresse de Saint-Germain, à ses plénipolentiaires à Ni- 
mègue, son ultimatum et les conditions auxquelles il veut 
bien consentir à accorder la paix. 

Après des succès aussi décisifs, ces conditions devaient 
être toutes à l'avantage de la France, et bien différentes 
de celles qui, proposées par le Roi de la Grande-Bre- 
tagne , avaient été la base de l'alliance conclue tout 
récemment entre l'Angleterre et la République (3). 

En prenant connaissance de ces conditions, le plénipo- 
teuliaire espagnol dit avec résignation au Nonce qui les 


(4) Œuvres de Louis XIV, 1.19, pe 155. 
p.159. 
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lui communiquait : « Qu'il valait mieux se jeter par la 
» fenêtre que du haut du toit (4). » 

VIL. Le succès des armes de Louis XIV produisit un 
effet fort différent en Angleterre et en Hollande. 

S'il faut en croire Barillon, la marche de l'armée fran- 
çaise avait terrifié la Cour de Londres. Ce diplomate 
éerit (9h janvier) : « Que le due d’York le conjura, avec 
»les larmes aux yeux, d'obtenir de son souverain qu'il 
»8’abstint de faire marcher ses troupes en Flandre (2). » 

Mais des complaisances de ce genre n'étaient pas dans 
le caractère de Louis XIV, et d’ailleurs n’avait-il pas à 
punir les velléités d'indépendance que son bon frère 
d'Angleterre avait manifestées tout récemment à son 
égard ? 

La correspondance du duc d'York avec son gendre 
révèle toutes les dificultés qui vinrent assaillir à cette 
époque le cabinet de Londres. 11 s'était brouillé avec 
Louis XIV, et ne pouvait trop compter sur l'assistance 
d'un Parlement dominé par les méfiances que lui iuspi- 
rait la Cour. 

Au dehors, le cabinet britannique ne rencontrait aussi 
que froideur et défiance. Les Espagnols redoutaient 
l'Anglelerre presque à l'égal de la France, à cause de son 
Roi; de là, les difficultés soulevées à l'occasion de la 
demande faite, par la Cour de Londres , d'admettre les 
troupes anglaises à Ostende et Nieuport. Les Hollandais 
visaient à sortir de la guerre au moment où l'Angleterre 
se préparait tardivement à y entrer. Celte fausse position 
élait vivement ressentie par le duc d'York, elle le bles- 
sait. Ilest très-présumable même que lui et son frère en 
élaient déjà venus au point de déplorer le coup de tête 


{L) Dépêche de MM. d’Estrades d'Avaux et Gulbert, du 26 avril 1678. 
+} Dalrymple, Memoirs, Appendix, p. 128. 
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qui les avait brouillés avec le Roi de France. Cepen- 
dant les triomphes de Louis XIV leur vinrent en quelque 
sorte en aide, L'orgueil nalional blessé chez les Anglais, 
la terreur chez les Espagnols, parlèrent plus haut que les 
méfiances que les uns et les autres nourrissaient contre 
Charles II et son gouvernement. 

À la date du 22 février (3 mars), le duc d'York écri- 
vait au prince : « Je m'afllige de la lenteur de nos pré- 
»paratifs; voilà près d’un mois que le Parlement est 
»assemblé, et pas un des bills de finance n’est prèt en- 
» core. J'espère que l'alarme qui résultera de ce siége va 
» faire marcher nos affaires, et que M. de Bourguemaine 
» (l'ambassadeur d'Espagne à Londres) en finira avec 
» les longueurs qui ne sont que trop préjudiciables aux 
»intérêts de son maître. Un seul mot de sa part, el nous 
» sommes en mesure de faire parlir nos troupes pour Os- 
»tende et Nieuport. Quand les bills de finance seront 
» assez avancés pour pouvoir nous procurer de l'argent à 
» crédit, on ne perdra pas un instant, et vous aurez alors 
» de mes nouvelles. » 

Tout cela fut obtenu ; la prise de Gand fit pousser en 
Angleterre un cri de guerre général ; les Espagnols cédè- 
rent sur la question d'Ostende et de Nieuport, et trois 
mille hommes y furent aussitôt envoyés d'Angleterre. La 
-chambre des Gommunes se hâta de voter un bill établis- 
sant un impôt de capitation pour faire les fonds du sub- 
side ; le Gouvernement fournit de l'argent à vingt colo- 
nels qui s'engagèrent à leser chacun, en six semaines, 
un régiment de mille hommes (1). 

Dans ces circonstances, le due d'York écrit à son 
gendre (12-22 mars) : «Nous nous préparons le plus 
» possible pour être à même d’aller à votre aide... 


1) Lingard, vol. au chape ee 
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» Nous ferons de notre mieux, car nous avons à vain- 
»cre de grandes difficultés, qui nous sont suscitées, soit 
»par des gens malintentionnés, soit par le parti répu- 
»blicain. » 

Et dans unelettresuivante (19-29 mars), onlit : « Véri- 
»tablement l'esprit de la chambre n’est point satisfaisant ; 
sil semblerait que quelques-uns d’entre eux ne visent 
»qu’à s'emparer du pouvoir pour réduiro celui du Roi. 
» Ces mêmes individus cherchent à entraver la levée des 
» troupes, ce qui n'empêche point qu’elle s'exécute. » 

Enfin, le duc dit encore dans une lettre (du 22 mars, 
1‘ avril) : « Je suis entièrement de votre avis, que nous 
» devons avoir la guerre, car je connais l’esprit des Fran- 
» Çais ; mais il serait désirer que la chambre des Com- 
»munes voulüt faire son devoir, comme nous ferons le 
»nôtre dans cette guerre, car nos levées se font avec di- 
ligence, et journellement nous équipons des vaisseaux. 
» Mais il ya dans la chambre des jalousies si mal fondées, 
»qu'on ne s'inquiète point de pourvoir au surplus de 
» l'argent qui nous est nécessaire. » 

De quelle nature sont ces jalousies auxquelles le duc 
fait allusion ? Lingard nous révèle une partie du mystère; 
il dit que les ennemis de la Cour furent surpris de la vi- 
gueur de sa conduite, mais ne discontinuèrent point leurs 
efforts, pour entraver la marche du gouvernement. 
«Lord Russell s'éleva avec chaleur contre le papisme 
»ctune armée permancnto ; un autre membre do l'oppo- 
»sitlon émet le soupçon que si les nouveaux régiments 
» étaient levés, on ne les emploierait pas contre l'ennemi, 
» mais contre les libertés du pays; un comité fut nommé 
»pour faire une enquête sur les dangers dont l'Eglise 
» établie était menacée par le progrès du papisme, et l'on 
» vota une adresse où le Roi était prié de déclarer la guerre 
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» sans délai, de renvoyer les agents francais, et de rap- 
» peler les plénipotentiaires au congrés de Nimègue. Le 
»but du subside et le ton de celte adresse engagèrent 
» Ruvigny et Barillon à demander des explications à leurs 
» amis. Buckingham, Shaftesbury, Russell et Holis, ré- 
s pondirent également qu'ils n'avaient violé aucun enga- 
» gement ; qu’il eût été dangereux de s’opposer à un vote 
» de subside, mais qu'ils y avaient ajouté des conditions 
»très-injurieuses pour le Roi; qu'en votant l'adresse, ils 
avaient cherché à lui arracher l'aveu de ses véritables 
»intentions, résultat non moins avantageux à eux-mêmes 
»qu’au Roi de France; que si, en effet, Charles, avec 
»le secours de son armée, parvenait à s'assurer de la 
»personne de ses adversaires politiques, il pourrait 
»ensuite obtenir d’un Parlement servile tout ce qu'il 
»demanderait pour continuer la guerre (1). » 

Mais tandis qu'ostensiblement la question paraissait 
tendre à s’éclaircir en Angleterre, elle se compliquait sin- 
gulièrement sur le continent, Si en Angleterre on avait 
fait un pas en avant depuis les derniers triomphes du 
Roi de France, on reculait à La Haye et à Bruxelles; ici 
par la terreur d’une perte totale et imminente ; là par l'ap- 
préhension que ces conquêtes ne fussent suivies de celle 
d'Anvers, dont la perte aurait été très-préjudiciable au 
commerce de la Hollande. Louis XIV n’était pas homme 
à passer sous les Fourches Caudines des Etats-Généraux, 
et à se laisser imposer la clôture de l’Escaut. Il y avait 
là de quoi mettre en émoi Amsterdam et toutes les villes 
commerçantes de la République. On n'y songea plus 
qu'au moyen d'arrêter le conquérant ; les armées n’y 
pouvant suffire, ce fut la paix qu'on demanda, et d’un 


(4) Lingard, vol, xun, chap. v.—Parl. hit, €. 1v, p. 940.056.—Barillon, 
184-487. 
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ton à prouver que les parties lésécs ne devaient guère 
plus compter sur l'assistance des Etats. 

Les alliés informèrent le Roi de Ja Grande-Bretagne 
(17-27 mers), par l'entremise de leurs ambassadeurs, 
qu'ils consentaient à laisser Tournay, et même Valen- 
ciennes à Louis XIV, pourvu qu’il rendit les cingautres 
places et ses conquêtes subséquentes. Le prince d'O- 
range, de son côté, conservait l'espoir que le Roi de 
France ne voudrait plus traiter à ces conditions. Il dit 
à lord Danby (17-27 mars) : « M. le duc de Villa-Her- 
»mosa à répondu qu'il accepiera les conditions... Pour 
»nous, nous ferons de même, et ainsi voilà la paix faite, 
»si la France continue à la vouloir sur ce pied, de quoi 
»je doute fort (1). 

Quand le Roi d'Angleterre sut qu'il existait dans les 
conseils espagnols et hollandais une forte disposition à 
la paix, il vira de bord. Il avait constamment tenu à 
l'ambassadeur français un langage propre à entretenir 
son bon vouloir, et dans le temps même qu’il envoyait le 
duc de Monmouth et lord Duras (2) à Ostende, à la 
tête de quelques bataillons, il disait à M. Barillon qu'il 
cédait à la nécessité, et que cette mesure était indis- 
pensable pour apaiser les Anglais, mais que le désir de 
la paix était toujours au fond de son cœur: et au sujet du 
duc d’York, qui paraissait très-animé pour la guerre : «Je 
» vous avoue franchement, ajoutait-il, que les discours de 
+ mon frère me font de la peine. Nous n'avons pas encore 
» un sou pour lever des troupes, et il parle comme si son 
» armée était sur pied ; il est entêté du généralat (3). » En 


(4) Danby, Letters, p. 210-244, et les Lettres de l'ambassadeur Hyde. 

€) 11 était de la Rmille de Duras, mais avait été naturalisé et eréé pair 
en Angleterre sous le nom de lord Feversham. 

(9) Dépêche de M. Barillun, 9 mars 1678. 
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voyant les nouvelles dispositions de ses alliés, « Charles II 
» forma sur-le-champ, dit Lingard, un ‘plan pour ména- 
»ger ses intérêts particuliers, tout en ayant l'air de 
sne consulter que ceux de ses alliés. Il fit venir lord 
» Danby, et le força d'écrire à son ambassadeur à Paris 
» cette lettre fameuse qui, plus tard, amena la disgrâce 
vet la ruine de ce ministre. Montagu y était informé 
» qu'il trouverait dans la dépêche officielle, l'instruction 
»de se borner à sonder les dispositions de Louis à l'é- 
» gard de ces conditions ; mais qu'il devait toujours faire 
»la proposition, et engager la garantie de son souverain 
» pour le consentement de l'Espagne et des États.Géné- 
»raux; que si elle était repoussée, il ne devait ajouter 
»rien de plus; mais que, si elle était acceptée, il eût à 
» demander pour Charles, comme récompense de ses bons 
»offices, une pension de six cent mille livres pendant 
» chacune des trois années suivantes. Le post-seriptum 
»suivant fut ajouté de la main même du Roi: Cette lettre 
»est écrite par mon ordre, C. R. (1). Louis XIV rejeta ces 
» offres sans hésiter ; on venait, dit-il, trop tard : ses der- 
»niers succès lui donnaient droit à de plus grands avan- 
rtages. Charles Il, déçu dans son attente, se trouva 
»ofensé ; ses dispositions guerrières se réveillèrent, et il 
» entretint les envoyés étrangers à sa cour, d’un projet de 
» quadruple alliance, qui serait immédiatement suivi 
» d'une déclaration de guerre (2). » 

Des conférences furent indiquées; le comte de Wal- 
lenstein, envoyé impérial, et celuidu Roi d’Espagne, le 
marquis de Bourguemaine, recurent ces ouvertures avec 
joie. Mais l'ambassadeur des États, Van Beuningen, dut 


(1) Danby, 70-75. 
€) Lingard, vol. x, chap, v. 
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s’abstenir d'y paraître, parce que ceux-ci le laissaient 
sans instructions ni pouvoirs (4). 

Ce fait était trop significatif pour qu'on pèt se mé- 
prendre sur le motif. Les États voulaient la paix, et se 
montraient disposés à la signer à tout prix, ce qui avait 
fait dire au prince d'Orange, à une députalion des États 
qui était venue à Anvers pour discuter la matière avec 
Son Altesse : « que cette paix ne serait pas seulement pré- 
»judiciable et ruineuse, maïs honteuse. » Quand cette ré- 
ponse fut consigñée au procès-verbal des Étais de Hol- 
lande, elle y souleva une discussion orageuse, Quelques 
membres partisans de la paix à tout prix soutinrent que 
le prince n’avait point prononcé le mot honteuse. Mais le 
conseiller pensionnaire Fagel renvoya les opposants au 
témoignage personnel du prince, et maintint la rédaction 
primitive, ce qu’il annonca en ces termes à Son Altesse : 

« Il eût été bien plus agréable À cortaines personnes 
» que je n'eusse point fait mention en ces termes de l'o- 
»pinion émise par Votre Altesse, ou bien que je l’eusse 
sentièrement passée sous silence ; mais il m’a paru im- 
» portant pour Votre Altesse qu’il demeure un témoignage 
>irrécusable de l'opinion qu'elle professe au sujet de la 
spaix et des conditions auxquelles on peut l'obtenir, 
»pour qu’on puisse prouver que ce n'est que par défé- 
»rence pour les États que Votre Altesse sacrifice en celte 
» circonstance son opinion personnelle. Ceci me prouve,» 
ajoute Fagel, « que ceux-là mêmes qui demandent aujour- 
» d'hui la paix avec tant de persistance, désireraient bien 
» que le public ignorât que Votre Altesse y est opposée, et 
»redoutent que ses résultats pourraient bien être imputés 


(4) Lettres inédites de l'ambassadeur Van Beuningen au conseiller pen 
sionnaire Fagel, des 6-16, 8-18 et 949 avril 1678. (Ms. Archives de la Muisox 
d'Orange.) 
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»à une précipitation qui pourrait devenir pour eux un fruit 
»amer. Je doute, pour ma part, que nous puissions obte- 
»nir la paix à ces conditions ; immanquablement on ira 
»plus loin encore ici, car on veut en finir. Cependant 
»beaucoup de braves gens s’en lavent les mains, mais 
»cela n’a pas la moindre influence auprès des autres, 

» L'alliance défensive (avec l’Angleterre) a été ratifiée 
»aujourd'hui, et seraexpédiée demain (7 avril 678) (1).» 

Sur ces entrefaites, le Parlement se réunit, après un 
court ajoarnement (29 avril, 9 mai). [1 fut donné con- 
naissance aux Chambres de l’état des négociations ; mais 
les esprits, loin d'être radoucis, se montrèrent plus ani- 
més encore qu'avant l'ajournement, S’occupant peu de 
ce qui touchait à la politique extérieure, toute l'attention 
des Communes parut se fixer sur la situation intérieure 
du royaume. Dans ces débats, le duc d’York et les mi- 
nistres furent peu ménagés ; et, parune de leurs adresses, 
les Communes demandèrent le renvoi de ceux des mem- 
bres du conseil qui avaient inspiré au Roi les réponses 
qu'il avait faites À leurs premières représentations. La 
Chambre en voulait particulièrement au duc de Lauder- 
dale, chaud partisan de la royauté, mais qui s'était élevé 
au pouvoir en adorant Cromwell et la République. Les 
Communes déclarèrent eufin que, sans égards pour les 
plus urgents besoins de la Couronne, « elles ne pouvaient 
»imposer au peuple un surcroît de charges, tant que le 
»royaume ne serait pas à l'abri des dangers qui pouvaient 
»résulter de l'ascendant et de la force qu'on laissait au 
» parti papiste (2).» 

(4) Lettres inédites, (Ms. Archives de la Maison d'Orange.) 

(2) Lingard, vol. xut, chap. v. 

Le même auteur dit dans une note : « Les preuves sur lesquelles ce vote 


»fht fondé vecupent cinq'pages ir-folio dans les journaux imprimés, et 
» méritent de fixer l'attention, parce qu'elles montrent quels riets peuvent 
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Ce vote excita toute la colère du Roi. « Charles se 
srépandit, » dit Lingard, « en expressions d’étonnement 
»et d’indignation. » Il tourna, de ce moment, toutes ses 
pensées vers la paix, et accusa même de l'avoir trompé, 
cœeux qui lui avaient parlé de guerre. Il demanda à 
Temple, en lui reprochant ses idées populaires, quelle 
confiance il pouvait prendre dans une Chambre qui, à la 
veille d’une guerre, osait faire une déclaration parcille, 
et il s’en expliqua dans la chambre des Lords en ces 
termes (1) : 

« Milords, j'ai reçu de la chambre des Communes une 
» adresse d’un style si extraordinaire, que je m'en trouve 
»offensé au dernier point. C’est pourquoi j'ai résolu de 
» la proroger pour quelques jours, afin qu'elle ait le temps 
»de réfléchir sur sa conduite, et qu’elle apprenne à me 
» porter plus de respect à l'avenir. J’ai vécu assez long- 
» temps pour être sensible aux mauvaises conséquences 
»de ces sortes d'adresses. Milords, je vous assure que 
» je suis très-satisfait de la bonne et respectueuse con- 
» duite de votre Chambre pour moi et pour mon service. 
»J'espère qu'à notre première assemblée vous aurez dé- 
» cidé quel avis vous devez me donner dans la conjonc- 
»ture présente (13-23 mai). » 

Le Parlement fat prorogé, mais seulement pour le 
court espace de dix jours; et, vers le même temps, on 
trouve le passage suivant dans une lettre de lord Danby 
au prince d'Orange: « Je crois de toute mon âme que 
»notre Parlement et vos États-Généraux contribueront 
»beaucoup mieux au service des intérêts du Roi de 


»servir à souleverles plus terribles excès de la haine religieuse, sous la do- 
» mination de chefs habiles et audacieux. » 


€) Temple, Momoirs, t, 11, p« 484—Louis XLV [OEuvres), t. 19, p. 463. 
— Dalrymple, p. 472. 
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» France, que ne le pourrait faire la meilleure ar- 
» mée (4). » 

Toujours est-il que ce fut Louis XIV qui recueillit le 
fruit de ces funestes divisions. Après avoir traité se- 
crètement avec l'opposition, et l'avoir excitée à refuser 
les subsides nécessaires pour une guerre qu’elle avait 
passionnément désirée jusqu'alors, il n'aura plus qu'à 
s'adresser au Roi, certain d’en être écouté comme un 
génie tutélaire. Cependant Louis XIV écrit une lettre de 
la tendance la plus pacifique aux États-Généraux ; il était 
sûr de son fait, car il dit dans ses œuvres: « La prise de 
» Gand à forcé mes ennemis à la paix, les mettant hors 
» d'état de soutenir la guerre (2). » 

Afin de n'être pas déçu dans son plan par l'intervention 
de l'Angleterre, Louis XIV donne ordre à Barillon de 
faire de nouvelles offres à Charles II. 

L'ambassadeur de France avait dit jusqu'alors que le 
Roi de la Grande-Bretagne serait toujours l'arbitre de la 
paix; mais depuis les dispositions pacifiques des États- 
Généraux, il avait changé de langage. « On à lieu de 
»s’étonner, » disait-il, «que le Roi d'Angleterre veuille 
»obtenir pour les Espagnols des conditions plus avan- 
»tageuses que celles dont les États-Généraux se disent 
»satisfaits. » Ces remontrances furent appuyées de pro- 
messes auxquelles un monarque aussi nécessiteux que 
Charles Il ne résiste qu'avec peine. Il se défiait du Par- 
lement; il voit que le moment favorabls d'entrer dans 
la guerre est passé; qu'il a laissé échapper l'occasion. 
d'être l'arbitre de la paix ; qu'un refus d'y souscrire 
l'expose au ressentiment de la Cour de France, sans lui 
valoir la reconnaissance des États, qui sont disposés à 


(4) Danby, Léters, p. 219. 
€) Ouvres de Louis XIP, t, 17, p. 446 et 463. 
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traiter séparément avec la France ; enfin, il se dit que, 
puisque la République paraît étre décidée à accepter les 
conditions que Louis XIV lui offre, etque ce monarque 
lui propose de l'argent pour consentir à une chose qu’il 
ne peut ni ne veut empêcher, il ne voit pas pourquoi il 
refuserait d'accéder aux désirs de la Cour de France; ct 
Charles II, pour couper court aux innombrables em- 
barras qui l’assiégent de toutes parts, s’en tirera encore 
une fois en vendant sa neutralité pour quelques millions 
de livres (1). Assuré de ce secours, le Roi d'Angleterre 
n'aura plus à redouter des refus hautains de la part des 
Communes. 

« Lord Danby ne fut plus d'avis de continuer les hos- 
stilités, » dit Lingard; « il était découragé par la ré- 
> pugnance visible des États de Hollande et par la vio- 
»lence de ses ennemis politiques dans le Parlement. 

» Le duc d’York sacrifia son ambition de gloire mili- 
staire à la crainte qu'une guerre ne fournit au parti 
»populaire les moyens d’empiéter de nouveau sur ce 
» qu'il considérait comme l’autorité légitime de la Cou- 
» ronne (2). ; 

» Quant au Roi de la Grande-Bretagne, il s'empressa 
de souscrire un traité secret qui stipulait qu’à moins 
» que les Etats no fissont officiellement connaître, dans 
»un espace de deux mois, qu'ils accepteraient les con- 
:ditionsoffertes à Nimègue, le Roi d'Angleterre retirerait 


(4) Letters from M. Barillon to the french court and Charles IT to 
Louis XLY, concerning lle secret money treaty with France in the year 
1678. (Dalymple, Mem. Appendiæ, p. 465-102.) 

(2) Voyezses lettres au prince d'Orange écrites av printemps de 1618. Elles 
prouvent que le due d'Yotk n’avait point de système bien arrêlé, ct était 
sans cesse billotté entre le désir d'entrer dans la lutte et la crainte des 
sites que cette guerre pourrait avoir pour l'autorité royale en Angleterre. 
{Dalrymple, Appendi.) 
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»ses forces du continent, à l'exception de trois mille 
“hommes pour former la garnison d'Ostende, et rece- 
»vrait en retour, de Louis XIV, la somme de 6 millions 
»de livres en quatre payements (1).» 

Par un article séparé, Barillon fit dépendre le premier 
payement de deux conditions importantes : la prorogation 
du Parlement à quatre mois, et le licenciement de toutes 
les troupes nouvellement levées en Angleterre. Lingard 
considère celte clause comme une conséquence des enga- 
gements que la Cour de France avait contractés avec le 
parti de l'opposition. C'était, à coup sûr, un moyen in- 
faillible de maintenir la Couronne dans un état de dépen- 
dance et de dégradation à l'égard de la France, et le 
pays dans une agitation toujours croissante. La puis- 
sance de Louis XIV ne pouvait que gagner à ce double 
résultat. Après cet exposé sommaire du traité secret du 
97 mai, on ne peut s'étonner que Barillon ait écrit à sa 
Cour, à la date du 12 mai : « Le Roi lui-même signera le 
»traité; aucun de ses sujets n’est assez hardi pour l'oser 
:faire (2). » Mais Charles II était dans’une position si 
embarrassante, qu'il disait à Barillon : « Que, s'il n’était 
»pas secouru, il essuierait une révolution pareille à celle 
» qui avait perdu le Roi son père. » 

Charles et le duc d’York, se gardèrent soigneusement 
de parler de cette négociation au prince d'Orange; mais 
s'étant lié les mains, ils s’attachèrent à faire sonner bien 
haut les embarras que l’opposition suscitait au gouver- 
nement, au point de l'empêcher de songer, pour le mo- 
ment, à entrer dans la lutte. 

Si l'on veut se convaincre de quelle manière les dynas- 


&4) Lingard, vol. x, chap. v. — Traité du 27 mai 4678. — Lettre de 
N. Barillon au Roi, du 28 mai 4678. — Dalrymple, Appendiæ, p. 465. 
€) Sucerssion d'Espagne, t. 19, p.570 582, 
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ties se perdent dans l'opinion publique, en s’abaissant de- 
vant l'étranger, il suffira de lire la lettre suivante du duc 
d'York à son gendre, écrite à l'époque où le traité se né- 
gociail avec l'envoyé de Louis XIV. C'était un esprit 
timoré qui s’adressait à une âme virile; et ces conseils, 
dictés par la crainte, durent singulièrement froisser les 
sentiments mâles et énergiques d’un jeane prince qui, ne 
voyant que mollesse et duplicité autour de lui, n’en con- 
servait pas moins l'espoir de ramener ces hommes fai- 
bles et timides à des inspirations plus dignes de la sainte 
cause dont il s'était fait le défenseur. 

«Je reçus dans l'après-midi votre lettre du 26, datée 
»de Honslarsdyk (château de plaisance situé à quatre 
»lieues de La Haye). Je vois que vous êtes déterminé à 
»y rester jusqu’à ce que vous sachiez si les Français en- 
»tendent consentir à la suspension d'armes, et j'approuve 
»votre résolution; car il n’y à rien de bon à faire ni rien 
»de bon à espérer du côté de la Flandre. Je considère 
sd’ailleurs votre présence à La Haye comme fort néces- 
ssaire, particulièrement à l'époque où les députés qu'on 
»a envoyés de chez vous à l’armée française seront re- 
»venus. D’après ce qui me revient de tous les côtés, et 
»aussi d’après ce que vous avez dit à M. Hyde (l'envoyé 
» britannique à La Haye), il paraîtrait que la grande ma- 
»jorité du peuple, ainsi que quelques-uns des hommes 
»éminents dans la République, désirent vivement le réta- 
»blissement de la paix, et, certes, ils n'auraient point fait 
»les démarches qu'on leur a vu faire, s'il n’en élait point 
» ainsi. Je serais, par conséquent, fäché de voir qu'on y 
» fit quoi que ce soit pendant votre absence. Mais comme 
»il doit vous être suffisamment démontré que l'état des 
»affaires est tel qu'il ne permet point que l’on songe à la 
» continuation de la guerre, je pense qu'il y va de votre 
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»intérêt de ne point vous opposer au désir du peuple, en 
»vous montrant l'adversaire d’une paix qui se fera ni 
»plus ni moins. Quant à l'Espagne, vous connaissez 
»comme moi le misérable élat auquel celle puissance se 
» voit réduite, Quant à nous, vous pouvez juger co que 
»l'on peut attendre d'ici, d’après ce qui s'est passé dans 
» la dernière session, si bien que Sa Majesté dut en venir 
»à une prorogation du Parlement. 11 se réunira de nou- 
»veau mardi, et je crains qu’on ne le trouve peu parti- 
»san de l'ordre; toul ce que nous pourrons faire sera 
»donc de travailler à conserver la paix publique chez 
»nous. Les malintentionnés, dans la chambre des Com- 
» munes, dirigeront leurs coups contre l'autorité royale, et 
» si malheureusement nous nous fussions engagés dans une 
» guerre, ils s’en seraient prévalus pour ne laisser au Roi 
» qu'un vain titre, en rabaissant son pouvoir au-dessous 
» de celui d'un doge de Venise, et Dieu sait si on lui eût 
» laissé longtemps ce titre illusoire. Pour ma part, je suis 
» persuadé que cela n'entre point dans leurs intentions. 
» Je vous le dis, pour vous prouver combien la paix est 
» indispensable, et pour vous faire apprécier l’impossibi- 
»lité dans laquelle nous sommes d’avoir la guerre. Vous 
»avez pu vous convaincre que le Roi y était fort disposé, 
» qu’il s’y préparait ; que toutes ses forces de terre étaient 
» organisées, et qu'avant la fin du mois, nous eussions eu 
» quatre-vingt-dix vaisseaux en mer. Mais le Parlement, 
»ou, pour m’exprimer plus exactement, la chambre des 
» Communes, qu’a-t-elle jugé bon de faire pour nous 
» mettre à même de faire la guerre? Rien depuis cinq 
» mois, à l'exception du bill de capitation, qui peut pro- 
»duire {rois cent mille livres une fois données ; au lieu 
»d'accorder d’autres subsides, on a vu les Communes 
» poursuivre les ministres, et déclarer qu’aussi longtemps 
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» qu'on ne leur donnerait point satisfaction sur Le fait de 
» la religion, elles ne donneraient point d'argent. L’eflet 
»produit par cette conduite, chez vous, doit vous être 
»connu, et où elle nous conduira, personne ne peut le 
»dire. 

»Je n'ai pu m’abstenir de vous dire ce qui précède, 
»afin qu'étant bien instruit de ce qui se passe ici, vous 
» puissiez agir en conséquence, en évitant de vous lancer 
» dans des mesures qui pourraient tourner au préjudice 
»de notre famille; car, dans l'état des choses actuel, la 
»continuation de la guerre ne peut, d’après moi, qu’en- 
» traîner notre ruine ici et votre perte en Hollande. Je 
» vous ai parlé à cœur ouvert, et c’est l’amilié et l’in- 
rêt que je vous porte qui ont guidé ma plume. Je 
gnore point combien la paix qu’on offre est rigou- 
»reuse, et que, pour nous, tout comme pour vous, il est 
» cruel de devoir s’y soumettre; mais où est le remède 
» qui puisse l'empêcher? N’exaspérez point la France sur- 
»tout, car quel profit nous en rovicndrait-il? 

» Que personne ne voie cette lettre, je vous prie; elle 
»n'’est que pour vous seul, et son contenu n’est point de 
» nature à être vu, ni lu par qui que ce soit. C’est ma ten- 
» dresse pour vous qui est cause que je vous en ai tant dit 
» (21-81 mai (1). » 

Quel profond sujet de méditation que cette lettre! n'y 
lit-on pas l'avenir qui attend l’illustre Maison de Stuart ? 
Quoi ! tant de faiblesse à côté de tant de grandeur!et 
que de sombres réflexions ne durent point assaillir Guil- 
laume en parcourant cet écrit qui renfermait l'abdica- 
tign de toute influence de l’Angleterre sur le continent? 

Le prince stathouder, de son côté, voyait augmenter 
l'impopularité de sa résistance à la paix dans la Républi- 


(1) Dakymple, Apperdix. 
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que, et la conduite du Palement le jetait dans la plus grande 
perplexilé. Son rôle devenait de jour en jour plus difi- 
cile. On trouve la preuve de son découragement dans une 
confidence qu'il fit à l'envoyé anglais Godolphin, qui en 
fait part en ces termes à lord Danby : « que ce qui le 
s décourageait le plus de lutter davantage contre les in- 
»clinations toutes pacifiques des Etats, c'était de voir 
»que les divisions s’accroissaient sans cesse dans le 
»Parlement (14 mai) (4). » 

Après cet aperçu de la situation des principaux per- 
sonnages qui occupaient à cette époque la scène politi- 
que, tant dans l'Angleterre que dans la République, 
nous allons jeter les yeux sur ce qui se passait dans les 
Etats de Hollande; car c'était dans cette assemblée que 
devait en réalité se décider la question de la conclusion 
de la paix ou de la continuation de la guerre. 

VIIL. Depuis plusieurs semaines, cette question fixait 
toute l'attention des Etats et du prince stathouder, qui 
fut prié de venir à La Haye pour assister aux délibéra- 
tions (2). 

Cette matière importante fut débattue avec beaucoup 
de vivacité dans l'assemblée de Hollande, où le prince 
énuméra les motifs qui le portaient à rejeter la paix telle 
que Louis XIV entendait la donner à ses ennemis. « Mieux 
» vaudrait, » dit-il, « s'assujettir à la France, que d'ac- 
»cepter ce que l'on nous propose, sous le nom d’une 
»pacification générale. On a, » poursuivit-il, « promis à 
»l'Electeur de Brandebourg de lui procurer un dédom- 
»magement aux dépens de la Suède, et le Roi de 
» France exige qu’on l’abandonne et qu'on lui manque 

(4) Danby, Letters, p. 361. 


(2) Lettre des Etats de Hollande aa prince d'Orange, du 6 avril 1678.— 
Leltre du conseiller pensionnaire Fagel av prince, du 7 avril 1678. 
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» de parole. On offre de restituer Charleroy ; mais on veut 
»rétenir les dépendances de cette place importante, pour 
»rendre sa possession d'aucune valeur; Mons ne peut ser- 
»vir à grand’ chose, si la France conserve Ypres et Mau- 
»beuge ; on a pris des engagements sacrés à l’égard du 
»duc de Lorraine, et loin de lui procurer la restitution 
»de son duché, on veut le dépouiller de la moitié de ses 
» États et l’astreindre à ne pouvoir recourir à des alliés, 
» pour défendre celle qu’on lui laissera ; les engagements 
» contractés avec Le duc de Villa: Hermosa défendent qu'on 
»accepte les conditions que la France veut faire subir à 
»l'Espagne. Il est vrai que cette puissance n’a pas fait 
»tout ce qu'elle pouvait, tout ce qu’elle aurait dù faire, 
» mais il ne faut pas l’abandonner pour cela. Rappelez- 
»vous à quelle époque elle s'est déclarée en faveur des 
»Provinces-Unies. Qui voudra jamais traiter à l'avenir 
»avec la République, si elle rompt des engagements aussi 
»solennels? 

» Je suis d'avis, » ajouta le prince, « qu'on fasse la 
»paix, mais non qu’on signe la ruine inévitable de l'Etat. 
»Je ne me dissimule point l’état fâcheux de nos affaires, 
»mais je suis convaincu que le mal, tout grand qu'il 
»puisse être, n’est pas sans remède. La paix, telle qu'on 
»nous la propose, qui donc osera la garantir ? et si elle se 
» fait, ne faudra-t-il pas entretenir un fort grand nombre 
»de troupes qui ruineront l'Elat, en temps de paix comme 
ven guerre? Quant à moi, » dit Guillaume, « je serai 
stoujours prêt A’obéir aux ordres de l'Etat ; mais qu’on 
»n'exige pas que je donne mon assentiment à une paix 
»que je considère non-seulement comme ruineuse, mais 
»qui, de plus, me paraît honteuse (4). » 

Les nobles se rangèrent de l'avis du prince stathouder, 


(1) Basnoge; dan, vol. 1, p. 015, 
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mais la plupart des villes parlèrent dans un sens opposé. 

« L'Espagne s’est alliée avec nous; mais elle n'a rien 
» fait, lors même qu'il s'agissait de sa propre conserva- 
tion dans les Pays-Bas. L'Empereur est trop occupé à 
»réprimer les troubles de la Hongrie; l’Electeur de 
» Brandebourg se contente de faire des conquêtes en Pa- 
» méranie, sur les Suédois, pour étendre ses frontières ; 
»les secours de l'Angleterre viendront trop tard. On 
» nous oblige d'entretenir des forces considérables dans 
»les Pays-Bas, où l’armée du Roi de France esttoujours 
» supérieure à la nôtre, et d’où nous ne pourrons jamais 
» la faire déloger. La consternation est si grande dans 
» ces provinces depuis la prise de Gand, et par la crainte 
» qu'Anvers n’essuie le même sort, qu'on y appréhende 
»un soulèvement général. Lorsque nous aurons épuisé 
» nos finances en continuant la guerre, notre barrière en 
»sera-t-elle plus forte? Tâchons de remédier à nos dé- 
»sordres ; disposons l'Espagne à consentir à un accom- 
» modement. La République peut déclarer son inclina- 
»tion pour la paix, aux conditions offertes, sans aban- 
» donner ses alliés : la paix faite, l'irritation des esprits 
» se calmera. Il est préférable de subir les conditions que 
» la France veut y mettre, que de s’exposer à périr. Il faut 
»représenter cette nécessité au Roi de la Grande-Bre- 
stagne; il faut aussi remercier le prince d'Orange de 
»son zèle pour la cause commune, et le prier de ne pas 
»s'opposer à la paix (1). » 

Tel fut en substance l'avis des principales villes de la 
Hollande, auquel Amsterdam vint ajouter la toute-puis- 
sance de son vote, en déclarant : « Qu’une paix raison- 
» nable devait être préférée aux chances de la guerre.r 
‘Cet avis lemporta à une grande majorité; mais on sc 


(1) Basnage, Am, Le 11, pe O6. 
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réserva de déclarer dans l'assemblée des Etals-Géné- 
raux : « Qu'en traitant de la paix avec la France, on ne 
+ prétendaiten aucune manière se séparer des alliés (1).» 

Pendant qu'on délibérait dens les assemblées souve- 
raines de la République, deux députés des Elats-Géné- 
raux négociaient à Bruxelles, avec le duc de Villa- 
Hermosa, pour l’engager à consentir, au nom du 
Roi d'Espagne, aux articles proposés par la Cour de 
France (2). 

Le gouverneur général des Pays-Bas se rejeta sur ce 
que l'alliance du Roi d'Angleterre faisait espérer le re- 
dressement prochain des affaires, sur la promesse de 
l'Empereur d’accourir à la défense de ces provinces, et 
sur l'abandon de la Sicile par les Français, ce qui allait 
mettre sa Cour en état d'employer toutes ses forces dis- 
ponibles à la défense de ses domaines dans les Pays- 
Bas (3). Les mémoires et les réponses se succédaient 
avec rapidité; enfin, le duc, voyant qu'il était inutile 
de s’opposer aux desseins des Etats-Généraux, déclara, 
«qu’il ne se conformait au désir exprimé par les Etats, 
» que pour raffermir une alliance fondée sur la conserva- 
» tion des deux puissances (4). » 

IX. Louis XIV, cependant, ne se tenait pas assuré de 
la paix: car il savait avec quelle chaleur le prince 
d'Orange et les alliés travaillaient pour empêcher les 
Etats d'en conclure uneséparée. Il était reparti de Saint- 
Germain vers le milieu de mai , disant qu'il allait dicter 
la pair à la tête de son armée, 

(1) Basnage, Ann. tu, pe 947, 

(2) Mémoires de MM. Borel et Dykvdd, dépntés des Etats-Cénéraux, au 
due de Villa-Hermoss, du 8 mai 4678. 
(3) Réponse du duc de Villa-Hermoss, du 9 mai 4678. 


(&) Réponse du même à un troisième mémoire des députés des Etats-Gé- 
néraux, du 3 juin 1678. 
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«< Le jour que j'y arrivai, : dit Louis XIV, « je reçus 
» des nouvelles de Londres par lesquelles j'appris que le 
» Roi d'Angleterre s’obligeait à se joindre à moi pour for- 
» cer mes ennemis à. la paix, si je voulais ajouter quelque 
» chose aux conditions qu'il avait déjà proposées. Je fus 
» combattu sur cette proposition, mais le bien public se 
» joignant à la gloire de me vaincre moi-même, l'emporta 
» sur l'avantage que je pouvais espérer par la guerre. Je 
»répondis au Roi d’Angleterre, que je voulais bien faire 
» le traité qu’il me proposait, et, en attendant de ses nou- 
»velles, je marchai avec l’armée pour aller passer le 
» canal de Bruges. Je recus une réponse des Hollandais, 
»par laquelle je vis qu’ils étaient portés à la paix; je 
»leur écrivis une lettre plus forte que la première, étant 
»persuadé que, puisqu'ils étaient ébranlés, il ne leur 
» fallait pas donner le temps de consulter leurs alliés, qui 
»ne la voulaient pas (1). » 

Cette lettre aux Etats-Généraux se terminait par ces 
mots : «Vous nous trouverez portés, non-seulement à 
»former, mais à affermir pour toujours cette barrière 
» que vous croyez si nécessaire à votre repos, et à vous 
»rendre, avec le rétablissement du commerce, tant d’au- 
»tres avantages que vous pouvez attendre de notre ami- 
»tié. Que si, pour avancer celte négociation, vous jugez 
» à propos de nous envoyer des dépulés, ils nous trouve- 
»ront dans le voisinage de Gand, jusqu'au 27 de ce 
» mois, et dans les mêmes dispositions que nous avons 
»bien voulu vous faire paraître par cette lettre (18 
»mai).» 

A la réception de cette lettre, une députation au Roi 
fat aussitôt résolue, et Beverningh, l'un des plénipo- 
tentiaires au congrès, reçut ordre de se rendre à Gand, 

(4) OEuvres de Louis XIV, à 19, p. 488. 
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mais de n’y traiter d'autre chose que d’une suspension 
d'armes, 

L'ambassadeur Hyde avait prévu ce dénodment ; car 
il écrit ce qui suit à son frère lord Clarendon, à la date 
du 4k-%4 mai : « Je m'attends qu’ils (les Etats) enver- 
»ront des députés au Roi de France, bien qu’ils préten- 
» dent ne rien vouloir faire sans leurs alliés. Ils tinrent le 
» même langage à Munster, et finirent par traiter sépa- 
» rément ; je crois en conscience que si le Parlement eût 
sété unanime à engager le Roi à entrer dans cette 
»guerre, ils (les Etats) eussent tout mis en œuvre pour 
»nous seconder. . . 

» Je vous le dis sans détour, j'appréhende que, quoi 
» que l'on fasse chez nous, cela arrivera trop tardive- 
»ment pour arrêter la paix, et, une fois conclue ici, 
» Dieu sait si elle ne sera pas rompue avec l'Angleterre ! 
»car ilest évident que les Français ont perdu la Sicileà 
» cause de nous, c'est-à-dire parce qu'ils redoutaient une 
»guerre avec nous, et les Français ne nous pardon- 
»neront pas facilement cette diminution de leur gloire 
» (1678) (1). » 

L'envoyé de Brandebourg s'étant plaint à Guillaume 
de la députation envoyée à Louis XIV, le prince en prit 
occasion des’expliquer, tant à l'égard des affaires de la 
République que de celles des alliés. « Je ferai, » lui 
dit-il, « tous mes efforts pour que l’Electeur obtienne la 
» satisfaction qui lui est due; mais que peut-on espérer 
sde l'Angleterre, depuis que le Parlement, qui s'est 
» toujours montré disposé à la guerre, s'est brouillé avec 
»le Roi, en demandant le renvoi des ministres, et que 
»le Roi, qui veut par-dessus toute autre chose conser- 
» ver la paix, va nécessairement se servir de ce prétexte 

(4) Clérendon, Papers. 
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» pour détourner la guerre. Déjà il a donné äentendre aux 
» ambassadeurs de la République à Londres, qu'il était plus 
» prudent de traiter avec la France, que de se reposer 
»sur l'assistance qu'on leur promettait en Angleterre. 
» L'Espagne nous abandonne aussi ; Don Juan d'Autriche 
» avait promis d'envoyer des secours aux Pays-Bas ; mais 
»les dernières lettres de Madrid apprennent qu'on ne 
»peut tirer ni soldats ni argent de l'Espagne. Villa- 
» Hermosa, à qui tout marque, a perdu courage. Si la 
» France agissait dans ces circonstances avec sa déter- 
» mination ordinaire, elle serait bientôt maîtresse de la 
»totalité des Pays-Bas. 

» Les préparatifs qu'on a faits en Saxe et dans la 
» Westphalie n’aboutissent à rien; la plupart des alliés 
s envoient leurs troupes trop tard et les retirent de trop 
» bonne heure. Ils font des difficultés sur tout, promettent 
» l'impossible, mais n’en tiennent aucun compte quand il 
» s’agit de l'exécution ; à l'heure qu'il est, une armée de- 
» vrait être réunie sur la Moselle, et il ne s’y trouve pas 
»un seul homme. Attendons l'issue de la mission de 
» M. de Beverningh ; sa fidélité aux intérêts de son pays 
»et son attachement à l’Électeur sont autant de garanties 
» qu’il saura se conduire de manière à ne pas indisposer 
» les alliés de la République. 

» Quant à moi, » continua le prince, « je ne crois pas que 
» l'instant soit encore venu de conclure une paix qui ait 
» quelque chance de durée, et si l’on est obligé de la faire, 
»elle ne peut être que préjudiciable aux Provinces-Unies 
» etaux alliés. Partant de là, je suisrésolu de m’y opposer 
» de toutes mes forces et de le faire jusqu'à la dernière 
»extrémité. 11 est vrai que la province de Hollande, 
»et particulièrement Amsterdam , désirent la fin de la 
»guerre; mais j'espère encore vaincre cette difficulté, 
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» Déjà j'ai fait revenir plusieurs membres des États de 
» Hollande de leur préoccupation à cel égard, tellement 
» qu’il n’eût dépendu que de moi d'empêcher la députa- 
»tion au Roi de France, si j'eusse pu y voir quelque avan- 
»tage. Parmi ceux qui demandent la paix à tout prix, 
»les uns pèchent par ignorance de l’état actuel de l'Eu- 
»rope et des nécessités politiques du continent; d'autres y 
»sont entraînés par faiblesse, mais le plus grand nombre 
» le fait par malice et pour me contrarier(1). » 

Beverningh, à la vérité, avait fait d'abord quelques 
difficultés de se charger de cette mission, par déférence 
pour le prince d'Orange dont il connaissait les sen- 
liments. Ce magistral, quidans le lemps avait été un des 
plus fermes soutiens du système de Jean de Witi, s'était 
maintenu depuis lors dans une ligne de conduite très- 
indépendante ; lc prince n'avait pas pu le gagner comme 
tant d’autres, et ne laissait pas cependant de le con- 
sulter comme l'un des hommes les plus habiles de son 
époque, quoiqu'il n’en attendit aucune lâche complai- 
sance, car son intégrité et sa droiture lé rendaient inca- 
pable de composer dans tout ce qu’il jugeait être de 
l'intérêt de son pays (2). 

Arrivé au camp de Wetteren, le négociateur hol- 
landais fut admis eu présence du Roi; il lui confirma 
que le désir dela paix était presque universel dansles Pro- 
vinces-Unies, mais que celles-ci ayant un grand nombre 
d’alliés, elles ne pouvaient traiter sans eux. « Craignez- 
: vous vos alliés ? » répondit Louis XIV. « S'il en esL ainsi, 
»je vous servirai contre eux ; vous ne voyez donc pas, » 


(4) Puffeadorf. Rerum brandenburgicarum, Ub. +vi. 

(2) Mémoires de M. do Bi... sur la Cour de Guillaume IL et les principaux 
personnages do ceite époque. (Mas. Bibliothèque de M. de Tiedeman, professeur 
à l'Université de Leyden). 

ut. 10 
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ajouta le Roi, « que vos alliances ne subsistent plus, 
» puisqu'aucun de vos alliés n’en remplit les conditions ? » 
Beverningh pria le Roi d'accorder une suspension d'ar- 
mes, afin de pouvoir les déterminer, et Louis XEV l’ac- 
corda jusqu’au 1° juillet. On convint ensuite des condi- 
tions moyennant lesquelles les États pourraient faire leur 
paix particulière, ce qui fit appeler cette pair, paix 
de Beverningh (1). Son habileté comme négociateur lui 
valut des éloges de la part du Roi de France. Louis XIV 
dit à cette occasion : « Qu'il avait expédié plus d'af- 
»faires en une heure avec M. Beverningh, que les 
x plénipotentiaires n’auraient pu en terminer en plusieurs 
» jours. » 

Revenu à La Haye le 13 juin, il fit, en présence du 
prince, un rapport de sa négociation aux États, et re- 
tourna aussitôt à Nimègue, pour persuader aux ministres 
des alliés d'accepter la paix qui leur était offerte. Mais 
les ambassadeurs de l'Empereur, soutenus par les plé- 
nipotentiaires des autres Cours, se plaignirent avec 
amertume de ces négociations isolées (2). Ceci n'arrêta 
cependant point les États-Généraux ; ils donnèrent ordre 
à leurs ambassadeurs de signer la paix avant la fin de 
juin, et de porter cette décision à la connaissance de 
Louis XIV (3). 

Celui-ci s'étant assuré des États, commença alors à 
traiter de la paix d’une manière impérieuse, en déclarant 
qu’il n’avait pas d'autres conditions à proposer, et que 


(4) Basnoge, Anm., tn, ps 921. 

(2) Ménoire des ambassadeurs de l'Empereur aux Etats-Généraux, pour 
les détourner du projet d'une paix particulière, du 40 juin 4678. — Mémoire 
des plénipotentiaires du Roi de Danemarck, de l’Electeur de Brandebourg, 
des princes de la Maison de ranswick, et de l'Evêque de Munster, du 45 
join 4678. 

(8) Lettre des Etats Généraux au Roi de France, du 22 juin 1678. 
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les alliés pouvaient choisir d'après cela, la paix ou la pro- 
longation de la guerre. 

Quant à l'Angleterre, Louis XIV était sûr de son affaire; 
le traité secret qu’il venait de conclure avec Charles II 
le rassurait complétement de ce côté, et lui était une 
garantie qu’il ne rencontrerait dans le monarque anglais 
qu’on instrument docile de ses volontés. 

En parlant des alliés, Louis XIV dit: 

« Le soin que j'avais pris de les détacher les uns des 
»autres, les accabla de telle sorte, qu’ils furent contraints 
» de se soumeltre aux conditions dont je m'étais déclaré 
» dès le commencement de mes négociations. » Et ailleurs, 
il dit encore: « J'étais résolu de faire la paix, mais je la 
» voulais conclure glorieuse pour moi et avantageuse pour 
»mon royaume. Je voulais me payer, par des endroits 
»essentiels, des conquêles apparentes que je perdais, et 
»me consoler de la fin d’une guerre que je faisais avec 
» plaisir et avec succès (4). » 

Enfin, parlant du manque d'accord et de l’animosité 
qui régnaient parmiles alliés au congrès, Louis XIV dit : 

«Dans ce désordre, j'étais tranquille et ne voyais 
»que du bien pour moi, soit que la guerre continuât ou 
»que la paix se fit. L'agitation et le trouble des autres 
»augmentaient ma joie, etje jouissais pleinement de ma 
»bonne fortune et de ma bonne conduite, qui m’avaient 
» fait profiter de toutes les occasions que j'avais trouvées 
» d'étendre les bornes de mon royaume aux dépens de 
»mes ennemis (2). » 

X. La France, l'Angleterre et les États paraissant 
d’accord sur les bases de la paix générale, on espérait 
les voir accepter par les autres alliés ; mais les ministres 


(4) Œuvres de Louis XIF, t. 1v, p. 467 et A7. 
€) Ibid. p.169. 
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des Cours de Vienne, de Madrid et de Berlin, mécontents 
de se voir sacrifiés, et fondant un dernier espoir sur 
l'influence du prince d'Orange, qui désapprouvait hau- 
tement l'allure des négocialions depuis les conférences 
de Gand, déclarèrent positivement qu'à ce prix leurs 
souverains ne pourraient déposer les armes. 

On marchait cependant à grands pas vers le dénoù- 
ment du drame politique qui fixait l'attention de l'Eu- 
rope depuis plusieurs mois, quand un incident imprévu 
menaça de rompre l’accord qui régnait entre Louis XIV 
et les États-Généraux, ce qui aurait probablement entraîné 
l'Angleterre dans la guerre, en dépit du traité secret du 
27 mai. Voici ce qui y donna lieu: 

Il avait été stipulé entre la France et les États, que 
la première reslituerait à l'Espagne six villes qu’elle 
avait occupées dans les Pays-Bas ; mais l’époque fixée 
pour cette restitution avait été omise. Les ambassadeurs 
de Louis XIV soutenaient que la remise de ces places ne 
devait se faire qu'après que l'alliée de la France, la 
Suède, aurait élé indemnisée des pertes qu’elle avait 
éprouvées. Les Etats, au contraire, exigeaient que cette 
restitution suivit immédiatement la ratification de leur 
paix séparée, et leurs plénipotentiaires au congrès reçu- 
rent l'ordre de ne rien signer, à moins que ceux de 
Louis XIV ne se relâchassent de leurs prétentions. 

Cette contestation, poussée de part et d’autre avec 
beaucoup d'opiniâtreté, vint relever les espérances des 
alliés et celles du prince. Déjà ils y voyaient la cause 
d'une rupture et l'espoir d'obtenir la paix à des condi- 
tions moins dures. 

La Cour de Londres elle-même se montra mécontente 
de la conduite de la France, et le duc d'York dit à cette 
occasion : « Que Louis XIV visait sans aucun doute à la 
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»monarchie universelle, et qu'il n’y avait que le Roi, son 
+frère, qui pôt y mettre obstacle (1). » 

Un langage aussi nouveau coïncide singulièrement avec 
les derniers votes des Communes, qui venaient d’accor- 
der au Roi un subside de deux cent mille livres sterling, 
à condition qu'il licencierait, dans le court espace de 
trois semaines, ‘toutes les troupes lovécs dans les sept 
derniers mois (2). 

Alors, la scène change encore une fois en Angleterre. 
«Charles IL exprima la conviction où il était, » dit Lin- 
gard, «que Louis XIV ne cherchait qu'à diviser les con- 
» fédérés pour mieux les opprimer, et le conseil adopta à 
» l'unanimité l'avis du duc d'York, d'entrer immédiate- 
» ment en campagne. Le délai pour le licenciement de l’ar- 
» mée fut en conséquence prolongé : quatre mille hommes, 
»sous le commandement du comte d'Ossory, opérèrent 
»leur jonction avec les régiments anglais déjà en Flan- 
»dre; un autre corps se tint prêt à s'embarquer sous les 
»ordres du duc d’York (3). » 

Ce prince revient alors, dans sa correspondance avec 
son gendre, à un langage belliqueux; il engage Guil- 
laume IH à surveiller de près ses adversaires politiques, 
à s'éloigner le moins possible de La Haye, pour y assister 
aux délibérations des assemblées souveraines. 11 loue la 
fermeté du prince, et lui écrit : 

« Je suis charmé d'apprendre que vous agissez avec 
» vigueur. Nous vous soutiendrons en exigeant la reslitu- 
»tion des villes dans la Flandre, et celle de Maastricht. 
» Nous préparons cinq balaillons d'infanterie qui sont 
» destinés pour Bruges et Nieuport. J'espère que cette 


() Temple, Menoirs. 
(2) Reresby, Memoirs. — Lingard, vol. aan, chap. +. 
3) Lingard, vol. ut, chap. v. 
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» démonstration fera un bon effet (25 juin, 5 juillet) (4).» 

De nouvelles négociations sont à la veille de s'ouvrir 
entre le cabinet britannique et les Etats. Temple les con- 
duira; ce négociateur sera porteur d’une lettre du duc 
d'York à son gendre, conçue en ces termes : 

« Je suis persuadé que vous serez satisfait de ce qu'il 
» (Temple) vous dira de la part du Roi. Si la France ne 
» consent! point à faire ce qu’elle nous a offert, vous ver- 
»rez avec quelle fermeté vous serez soutenu d'ici. Je me 
»tiens pour assuré que cette conduite ne profitera pas à 
»la France et qu'elle tournera à votre avantage. Il est 
inutile que je vous recommande de ne point laisser 
» échapper une occasion aussi favorable, car je suis sûr 
» que déjà vous en avez recucilli les bons résultats. Mais 
» aussi, j'espère que vous ne vous éloigrerez point aussi 
» fréquemment de La Haye, comme vous en aviez l’ha- 
» bitudc depuis quelque temps. L'expérience m’a appris 
» que rien n’est plus salutaire que d’être dans le centre où 
»les affaires se traitent ; car dans l'éloignement on perd 
+ souvent le moment opportun d'avancer ses propres affai- 
»res, et on laisse échapper l’occasion de gagner des par- 
»tisans, soit pour sa propre cause, soit pour celle des 
»aulres. Je me suis expliqué à ce sujet avec sir William, 
»et je vous renvoie à lui pour les détails; car je m’inté- 
»resse si vivement à vous, que je crois devoir vous dire 
»tout ce qui me paraît être susceptible de contribuer à 
» votre bien-être (27 juin, 7 juillet) (2). » 

XL. Le refus de la France de restituer les six villes con- 
quises sur les Espagnols, immédiatement après la rati- 
fication du traité avec les Etats, décida ceux-ci à dépé- 
cher M. Van Leeuwen à la Cour de Londres, pour se 


&1) Dalrymple, Appontiæ. 
ES loid. 
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concerter avec le gouvernement anglais sur une question 
d'où dépendaient la paix générale et la conservation des 
Pays-Bas espagnols. 

» Le Roi, » dit Temple, qu'on laisse parler ici, « eut 
» d'abord dela peine à croire ce que M. Van Leeuwen lui 
»dit, et fut fâché et surpris du procédé de la Cour de 
» France. Je recus ordre le lendemain de me rendre au 
»comité du conseil pour les affaires étrangères, où le Roi 
»déclara qu'il avait résolu de m'envoyer en Hollande, 
»pour signer avec les Etats un traité par lequel ceux-ci 
»s’obligeraient de continuer la guerre, dans laquelle Sa 
» Majesté se joindrait à eux, si la France refusait, dans 
run temps donné, d'évacuer les villes des Pays-Bas. Le 
»duc d'York appuya celte résolution avec beaucoup de 
»feu (1), et tous les scigneurs du conseil l'appronvèrent 
»sans réserve. Aussi, malgré la faiblesse et l'inconstance 
»de nos mesures précédentes, il ne fut pas possible de 
»douter qu’en celte occurrence tous ne senlissent la né- 
»cessité d'agir avec fermeté. 

» Le Roi pressa M. Van Leeuwen de m’accompagner 
»en Hollande, pour assurer les Etats de sa sincérité et du 
»zèle qu'il mettrait à exécuter ce qui venait d’être arrêté. 
Comme j'étais sur le point de partir, M. Godolphin, qui 
»était arrivé depuis peu de La Haye, me dit que, si je 
»portais les Etats à conclure le traité dont j'étais chargé, 
»il ferait ses efforts auprès du Parlement pour l'engager 
»à me faire ériger une statue. 

» Arrivé à La Haye, j'entrai en conférence avec les 
» députés pour les affaires secrètes, et l'un d'eux me dit : 
«qu'ils regardaient ma venue comme celle des hiron- 
» delles qui ramènent toujours le beau temps. » 


(4) Lettres du due d'York au prince d'Orange. — Dalrymple, Memoirs, 
Appandiz, p. ABL-A8T. 
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: Le prince d'Orange me recut avec une joie extrême, 
»ma mission lui faisant concevoir l'espérance de voir 
» continuer la guerre, ou, tout au moins, celle d'obtenir 
» pour les alliés d'autres conditions que celles qu'un parti 
» violent formé à Amsterdam, et qui s'était ensuite ré- 
»pandu dans les autres provinces, lui avait arraché des 
» mains. 

» Pour avoir l’occasion d'entamer cette négociation, je 
» convins avec M. Van Leeuwen d'aller diner à sa maison de 
»campagne avec MM. Hooft d'Amsterdam, Van Thilt 
»de Haarlem, Paets de Rotterdam, et deux ou trois au- 
»tres des principaux bourgmestrès qui avaient avancé, 
sou plutot précipité la paix sur les conditions propo- 
»sées par la France. Après le dîner, nous entrèmes en 
»conférence; M. Yan Leeuwen appuya beaucoup sur la 
» sincérité des intentions du Roi : il seconda énergique- 
» ment tout ce que j'avais à dire sur ce sujet, et son dis- 
» cours produisit d'autant plus d'effet, qu’il avait été lui - 
» même parmi les plus ardents à demander la paix. 

»Ne doutant pas que le prince n’attendît avec une 
» grande impatience l'issue de celte conférence, je fus le 
» trouver le soir même, et lui fis part de toutes mes obser- 
»vations. Je lui dis que M. Paets (1) était incurable, et 


(4) Il entre peut-être un peu de partialité dans le jugement que Temple 
porte sur M. Paets. Voici le portrait de ce magistrat, tracé de la plume d'un 
auteur contempor: 

«M. Paets, de Rotterdam, peut être compté par 
stat; il joint à une érudition profo = du droit telle que 
*peu de personnes peurent l'acqnérir. Le prince ne put jamais le gagner en- 
*üérement, et cet éloignement n'était polntun effet de s0n opimatreté, ni 
» d'une passion intéressée, mais de l'opinion où il était, qu’on ne devait pas 

adonner sa patrie à un pouvar si despctique, et que chaque membre 
» d'une ville était obligé par son serment de lni conserver sasouveraineté et 
»ses priviléges. Il jouit de l'arantsge que son mérite le faisait redonter d'un 


»côté, qu'on le caressait de l’autre, et qu'il sut conserver l'estime des deux 


les plus habiles de l'E- 


de une connaiss 
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» qu’il ne fallait rien en attendre; mais que tous les au- 
»tres étaient gens d'honneur et bien intentionnés pour 
» leur patrie; qu’à la vérité ils avaient été induits en er- 
»reur, d’abord par l'ombrage que le mariage de Son 
» Altesse avait fait naître; ensuite par la crainte qu'ils 
+ avaient que notre Cour ne fût entièrement dans les inté- 
»rêts de la France, et enfin par les offres avantageuses 
» que cette Couronne leur avait faites; mais que le refus 
» de restituer les six villes aux Espagnols, avant la salis- 
» faction de la Suède, leur avait fait ouvrir les yeux ; que 
»je ne doutais pas que toutes les villes de la Hollande 
»r'en fissent aulant, et ne les prédisposassent à écouter 
» avec empressement la proposition de Sa Majesté Britan- 
» nique. 

»Ce que j'avais prévu arriva, » continue Temple; 
« M. Hooft proposa à Amsterdam d'éprouver la sincé- 
»rité du Roi de France, en insistant sur l'évacuation des 
» villes des Pays-Bas, et, en cas de refus, de continuer la 
» guerre, Sa molion fut adoptée, et loutes les autres villes 
» suivirent çet exemple. Alors, voyant jour à conduire ma 
» négociation à une bonne fin, je l'entrepris, et au bout 
» de six jours, le traité fut conclu (26 juillet). On donna 
» quiuze jours à la Cour de Versailles, à partir de la date 
» du traité, pour se décider. Ce terme échu, si elle persistait 
» dans son dessein, les Etats continueraient la guerre; la 


«côtés; entièrement démis dela régence, il supporta cette disgrâce avec une 


» fermeté qui Ini ft honnenr. » {Mémoires inédits de M1. de B..... sur Gui 
laume IL, sa Court les principaux Persmnages de son temps. — Mss. Biblio- 
thèque de M. Tiedeman.) 

Ce portrait explique pourquoi M. Paeïs n'était pas dans les bonnes grâces 
du prince et de l'emple ; mais ce fut peut-être uns bonne fortune pour Guil. 
Jaume LI d'avoir rencontré quelquefois dans la République des hommes 
moins empressés et moins dévouês à sa politique que ceux dont il se servai 
Habituellement ; l'opposition qu'il rencentra de la part de ces hommes pré- 
para son caractère à subir les épines et les dégoût de In royauté const 
tionnelle qui lui était réssrveo. 
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» Cour de Londres la déclarerait à la France, et joindrait 
»ses armes à celles de ses alliés (1). » 

« On ne saurait croire, » ajoute Temple, « combien ce 
» traité fut favorable au prince d'Orange; les Etats con- 
» vinrent qu’il avait mieux jugé de ce qu'on devait atten- 
» dre de la France et de l'Angleterre qu'eux-mêmes. On 
»s’aperçut qu’on avait eu tort d'accuser celte dernière 
» puissance d'agir de mauvaise foi (2), et l’on fut à même 
»de se convaincre du peu de sincérité de la Cour de 
» France, qui, à la veille de conclure la paix avecles Etats, 
» venait de bloquer Mons, une des forteresses les plus im- 
»portantes des Pays-Bas, dans l'espoir de s'en rendre 
» maîtresse avant le terme qui avait été fixé pour la con- 
» clusion de la paix. » 

Mons, une des clefs des Pays-Bas, à la veille de tom- 
ber entre les mains des Français, ranime l’ardeur des 
tièdes et excite au plus haut degré celle du prince d'O- 
range. Dix mille Anglais, déjà débarqués en Flandre, 
reçurent l'ordre de rejoindre l'armée du prince, et celui-ci 
se mit en campagne, plein d'espoir que toute espèce de 
transaction était désormais impossible. Il croit l'amour- 
propre de Louis XIV trop fortement engagé dans cette 
question pour qu'il puisse céder sur la remise des villes: 
« Il espérait d’ailleurs, » dit Temple, « livrer une bataille 
»aux ennemis avant que le terme fixé pour la paix fût 
»expiré, et il avait résolu de délivrer Mons, ou de périr 


(4) Temple, Memoirs, — Dumont, Corp. dipl., t. vu, part, 2, p. 848. — 
Actes et Mimoires do la Paix de Nimé .— Lingard, vol. ut, 
chap. ve — Succession d'Espa, 


C2) I faut se rappeler que c'est un Anglais qui parle ; un homme d'Etat 
vertueux et probe, et même lui tenir compte de ce qu'il ne jugeait pas aussi 
sévèrement la conduite de son gouvernement qu'on le faisait dans In Rôpu- 
blique. L'âme noble et élevée de Temple aurait-elle pu se former une idée 
de la turpitude et de la bassosse du gouvernement de Charles 11 ? 
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»dans celte entreprise, que la paix se fit ou non (1). » 

Le duc d'York, connaissant l’ardeur du prince, lui 
écrit, à ce sujet : «Je vois par votre lellre, datée de Vil- 
»vorde, que vous êtes arrivé à l'armée, et que vous allez 
»aviser aux moyens de secourir Mons. Comme vous avez 
»acquis la certitude que la place est en état de résister 
» pendant quelques jours, j'espère que vous ne hasarderez 
»rien, et que le marquis de Bourguemaineet lord Fevers- 
»ham seront parvenus à vous persuader d'agir de la 
»sorte, si la place n’est point presséc plus vivement qu'on 
»le dit. Je le désire d'autant plus qu'ayant fait lire votre 
»lettre au Roi, il m’a ordonné de vous dire, qu'outre les 
» troupes que nous avons présentement en Flandre, il fera 
»tenir prêtes toutes les forces dont on peut se passer ici, 
» pour aller vous rejoindre, si les Français ne consentent 
» point à conclure la paix dans le délai fixé. Sa Majesté 
»est bien décidée à pousser la guerre avec vigueur, si 
»les Français n'évacuent point les villes dans les Pays- 
» Bas. 

»Le duc de Monmouth partira dimanche d'ici pour se 
»rendre à Bruges. Il prendra le commandement des 
»troupes qui y sont, et les tiendra prêtes à marcher si 
»nous avons la guerre. Je veillerai ici à l'embarquement 
» des autres, et je me préparcrai à passer avec elles sur le 
» continent au besoin (26 juillet, 6 août). » 

Toutannonçait donc la continuation de la guerre ; d’une 
part, l'opiniätrelé des Français à relenir les six villes 
qu'on leur demande, le blocus de Mons, Bruxelles me- 
nacé d’un siége, les mouvements du maréchal de Schom- 
berg du côté de Cologne, et Luxembourg posté avec un 
corps d’armée considérable dans le voisinage de Mons, 
pour empêcher l'approche de la place aux alliés ; de l’au- 


Temple, Memoirs, 


Google 


— 156 — 

tre, l’arrivée des troupes anglaises sur le continent, les 
subsides accordés par le Parlement pour l'équipement 
d'une flotie, le changement opéré dans les esprits en 
Hollande, la conclusion du traité du 26 juillet entre les 
Elats et l'Angleterre, preuve irrécusable de ce change- 
ment; loutes ces circonstances réunies enflamment Guil- 
laume d’une nouvelle ardeur, raniment la confiance des 
alliés, tiennent les négociations en suspens. Le 40 août, 
terme fatal, fixé par la dernière convention de La Haye, 
va décider si l'occident de l’Europe est destiné à jouir de 
quelques années d’un repos précaire, ou si la guerre 
continuera à y exercer ses ravages, dans l'espoir de lui 
procurer, par de nouveaux sacrifices, une paix solide et 
durable, 

XIL. L'orage qui paraissait se former contre la France, 
fit plier cette fois l’orgueil de Louis XIV ; mais l'affaire 
fut ménagée avec tant d'art, de promptitude et de dex- 
térité, qu’il n'eut l'air que de se prêter au désir d’un al- 
lié généreux, qui sacrifie ses propres intérêts à ceux de 
l'humanité (1). Le coup partit du côté d’où on pouvait 
le moins l’attendre, et l'intrigue fut conduite à Londres, 
entre Barillon, la duchesse de Portsmouth et un Fran- 
çais du nom de Ducros, cspèce d'agent de la Cour de 
Suède en Angleterre. 

Le 5 août, Ducros apporta à Temple un ordre de sa 
Cour de se rendre sans perte de temps à Nimègue, d'y 
mettre tout en œuvre pour engager les plénipotentiaires 
du Roi de Suède à déclarer aux négociateurs français 
qu'ils consentaient, non-seulement à la restitution im- 
médiate des villes des Pays-Bas aux Espagnols, mais 
encore qu'ilsles priaient pour le bien général de ne pas 
différer plus longtemps de conclure la paix avec la Ré- 


(4) Succession d'Espagne, t. 17, pe 608 et Suir. 
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publique , et de compter pour rien dans cetle circons- 
tance les intérêts particuliers de la Couronne de Suède. 

« Jamais homme, » dit Temple, « n'a peut-être été 
» aussi surpris que je le fus à la réception de cette nou- 
» velle; mais le conseiller pensionnaire Fagel en fut tout 
» étourdi. » Ce peu de mots témoigne combien Fagel était 
dévoué au prince, et combien le ministre adhérait à la 
politique du sthatouder. Temple, à peine revenu de son 
étonnement, éprouva une surprise non moins grande, 
lorsque Fagel lui dit : qu'il était informé du contenu de 
la dépêche qu'il venait de recevoir, attendu que Ducros 
disait, à qui voulait l'entendre, que Louis XIV et Char- 
les IL étaient convenus des conditions de la paix, et 
que Temple, à son arrivée à Nimègue, trouverait des 
lettres de lord Sunderland, ambassadeur d'Angleterre 
à Paris, avec tous les articles arrêtés entre les deux 
Couronnes (1). 

C’est par cette nouvelle ruse que le Roi de la Grande- 
Bretagne déjoua les projets de ceux qui voulaient le 
brouiller avec la France; car il fit assurer en même 
temps aux Suédois que, dès que la paix serait faite, il 
emploicrait tous ses efforts pour leur faire rendre tout ce 
qu'ils avaient perdu par la guerre. 

Quand Temple arriva à Nimègue, il ne restait plus 
que trois jours aux Français pour se décider. Il trouva 
tout le monde persuadé que la paix ne se ferait pas. La 
déclaration des ministres suédois, de tous points conforme 
au désir exprimé par Charles Il, ne fit pas avancer les 
négociations, les plénipotentiaires français exigeant que 
les Elats envoyassent des députés à Louis XIV pour trai- 
ter avec Jui sur la satisfaction à donner à la Suède. Les 
ambassadeurs de la République objcctaient qu'une sem- 

(4) Temple, Memairs. 
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blable démarche était inutile, et que, si on laissail passer 
le terme fixé par leur traité avec le Roi d'Angleterre, la 
guerre seule déciderait la question. Les Français insis- 
taient sur cette députation comme indispensable, pré- 
tendant qu'à cet égard ils avaient les mains liées. Les 
plénipotentiaires de l'Empereur, de d’Espagne et-des 
autres alliés, tous portés pour la continuation dela 
gucrre, sc réjouissaient de ces démêlés, et voyaient ap- 
procher avec satisfaction le 40 août. « Personne, » dit 
Temple, « ne pouvait s'imaginer que les Français vou- 
»lussent céder sur un point qu'ils avaient si longlemps 
»et si publiquement contesté. Tous étaient convaincus 
» que, s'ils ne cédaient pas, rien ne pourrait déterminer 
»les Etats à signer le traité sans l'Espagne. » 

Enfin, arrive le 40 août. M. Boreel, envoyé par la ville 
d'Amsterdam aux ambassadeurs de la République, alla 
trouver de grand matin les plénipotentiaires français, 
et, à la suite de cette conférence, les trois ambassadeurs 
de Louis XIV allèrent trouver ceux des Etats, et leur 
signifièrent qu’ils étaient autorisés à consentir à la resti- 
tution immédiate des villes en question aux Espagnols, 
et prêts à signer la paix avec la République. Après une 
conférence qui dura plusieurs heures, toul fut réglé , tant 
pour la paix que pour le commerce, et le traité put être 
signé avant minuit. Lorsqu'on fut tombé d’accord sur les 
articles du traité, les plénipotentiaires français et les 
ambassadeurs hollandais étaient allés trouver ceux d'An- 
gleterre pour les convier à signer avec eux. « Mais,» 
écrit M. Barillon, « nous pouvons dire sans exagéra- 
»tion, à Votre Majesté, que nous avons été reçus de 
»M. Temple, comme si nous allions pour l’assassiner ; 
sil ne s'est pas seulement mis en peine de sauver les 
»apparences, et nous a dit pertinemment que, comme 
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»lui, ni M. Jenkins, qui était présent, n'avaient eu au- 
»cune part à la'négociation, ils n'en voulaient pas aussi . 
»avoir à la signature; qu'il n'était envoyé ici que pour 
» procurer la paix générale, et non pour des traités par- 
»ticuliers. » 

Néanmoins, Temple, malgré sa mauvaise humeur 
contre la France, avoue, dans ses Mémoires: « qu'il n'a 
» jamais vu ni lu qu'aucune négociation ait élé ménagée 
» avec tant d’habileté et d'adresse que celle-ci le fut de 
»la part des Français. La conduite des Francais, ajoute- 
» til, dans toute cette affaire, a été admirable, tandis que 
»nos conseils et notre conduite ressemblaient à ces îles 
» flottantes que les vents et la marée chassent de côtés et 
» d'autres (4). » 

Par cette paix séparée qui irrita les alliés, Maastricht 
etses dépendances, la seule ville de la République dont 
la France fût encore saisie, fut restituée aux Etats, 

Un article du traité portait : « En ce présent traité de 
» paix ct d'alliance, seront compris le Roi d'Espagne et 
» tous les autres alliés qui, dans le temps de six semmai- 
»nes, à compter de l'échange des rätifications, déclare- 
»ront accepler la paix. » Cet article mit la France en 
état de dicter la loi aux autres alliés. Par un article 
séparé, le Roi de France promit de restituer au prince 
d'Orange la principauté de ce nom, dont il s'était mis en 
possession depuis le commencement de la gucrre. 

Aiusi se Leruina une guerre commencée dans le des- 
sein d'exterminer les Provinces-Unies, et qui probable- 
ment aurait eu ce résultat sans les fautes de Louis XIV 
et deses ministres. « Elle fit revivre, » dit Saint-Simon, 
«le parti du prince d'Orange: perdit le parti républicain : 
» donna aux Provinces-Unies le chef le plus dangereux. 

(4) Dépêche de MM. d'Fstrades, d'Avaux et Colbert, 40 août 4078. 


Google i 


— 160 — 
»par sa capacité, ses vues, sa suite, ses alliances; qui, 

-»par le refus superbe qu'il fit de l'aînée des filles natu- 
»relles du Roi, le piqua au plus vif, jusqu'à m'avoir pu 
»l'adoucir dans la suite par la longue continuité de ses 
»respects, de ses désirs, de ses démarches ; qui, par le 
» désespoir de ce mépris, devint son plus personnel et son 
»plus redoutable ennemi, et qui sut en tirer de si pro- 
»digieux avantages, quoique toujours malheureux à la 
»guerre contre lui (4). » 

La République conserva l'intégrité de son territoire ; 
mais son commerce avait beaucoup souffert, et sa dette 
publique s'était considérablement augmentée (2). A ces 
pertes on peut en ajouter une autre : la confiance des al- 
liés ; ceux qui étaient venus généreusement à son secours 
à l'heure du danger, se virent abandonnés par elle à 
Nimègue, avec un égoïsme qui touche de bien près à 
l'ingratitude ; mais, dans cette circonstance encore, Guil- 
laume III fut un génie tutélaire pour les Provinces- 
Unies; grâce à lui, le lien qui les unissait aux alliés ne 
fut que relâché, il ne fut pas brisé ; sa politique, toute de 
prévoyance, s'attacha à atténuer lecoup, à calmer l'irri- 
tation des cabinets sacrifiés en ceite occasion, pour y 
retrouver plus tard des auxiliaires, quand la lutte, qui 
venait d’être seulement ajournée, pourrait être reprise 
avec des chances de succès pour les alliés. 

XIIL Pendant que ce qu'on vient de lire se passait 
au congrès, le prince était à l'armée, attendant avec im- 
patience l'issue des derniers démêlés qui avaient rendu 
Ja conclusion de la paix très-problématique. 

(4) Mémoires du due da Saint-Simon, t 1. à 

(2) Avant la guerre de 1672, l'intérét annuel de la dette publique de la 
province de Hollande était de 5,509,549 Aorins ; après le paix de 1678, il 


s'élevait à7,107,128 florins, La dette des autres provinces avait dû s'eugmen- 
ter dans ne proportion égale à leurs moyens. 
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Mons se voyant menacé par l’armée française, le prince 
mit à profit le peu de jours qui restaient encore avant le 
40 août, pour concentrer ses forces, à peu distance de cette 
place ; cinquante mille hommes se trouvaient réunis, sur 
divers points, prêts à marcher pour disputer la possession 
dela ville à l'ennemi. Le 10 août, jour même où la paix 
fut signée dans la nuit, le prince écrit aux Etats-Généraux 
de son quarlier-général, près d'Enghien : « Nous croyons 
» de notre devoirde porter à la connaissance de Vos Hautes 
» Puissances, que nous étant réuni hier au corps de trou- 
»pes impériales placé sous les ordres du lieutenant-géné- 
»ral de Spaen, nous avons l'intention de marcher de- 
» main vers l’ennemi, et de le joindre le plus près possible, 
» pour juger s'il nous serait possible de l'attaquer. L'ar- 
»mée ennemie étant toujours campée près de Soignies, 
» c'est de ce côté que nous marcherons. » 

Le maréchal de Luxembourg s'était posté avanta- 
geusement près de l’abbaye de Saint-Denis, à peu de 
distance de Mons. Les deux armées étaient en présence 
l’une de l’autre depuis quelques jours; à Nimègue même, 
on s'attendait à recevoir les nouvelles d’un combat, et 
Temple dit au maréchal d’Estrades, qu'il pourrait bien 
arriver que le jour même de la signature de la paix, on 
reçüt l'avis d'une bataille ; mais d'Estrades répondit que 
cet événement n'était pas à craindre, attendu que le ma- 
réchal de Luxembourg s'était si bien retranché, que, 
n'eût-il que dix mille hommes sous ses ordres et le prince 
quatre fois autant, il ne pouvait être forcé à combattre. 

Cependant le 10 août était passé, et le prince était 
sans nouvelle, soit de La Haye, soit de Nimègue. En 
conséquence, il résolut, le 14 au matin , d'attaquer l’ar- 
mée française. Le combat dura six heures et fut fort 


meurtrier de part ct d’antre. Luxembourg abandonna la 
LL LE EL 
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position où le prince était venu l'assaillir, et celui-ci se 
rapprocha de Mons (1). Guillaume se flattait de pouvoir 
livrer un second combat le lendemain, avec un renfortde 
sept mille Anglais, de dégager Mons et de faire une pointe 
en France, dessein toujours projeté depuis le commence- 
ment de cette guerre, et constamment déjoué par l'habi- 
leié des généraux français, 

Cependant, le 45 au matin, au moment où l'armée allait 
se mettre en marche, on vintremettre au prince une lettre 
du conseiller pensionnaireFagel, écrite de La Haye, le 43, 
par laquelle il lui annonçait que la paix était faite, M. de 
Dykveld se renditaussilôt au quartier-général du maréchal 
de Luxembourg, pour lui faire part de cette nouvelle, Mais 
Luxembourg dit qu’il en était informé depuis la veille, et 
que peu d'heures avant le combat, un courrier, porteur de 
lettres de Nimègue, était venu le lui annoncer. Le maré- 
chal ajoula, qu'étant sans ordres de sa-Cour, cela l'avait 
retenu de proposer un armistice, et l’avait, au contraire, 
décidé à accepter le combat, et que tout ce qu'il pouvait 
faire, c’élait d'en écrire au Roi et de proposer, en atten- 
dant, une suspension d'armes de deux jours. L'ordre de 
consentir à une trève étant arrivé de Versailles, elle fut 
immédiatement conclue, et l’on convint que, le lendemain 
de la ratification, les hostilités cesseraient, et que les deux 
armées se relireraient des environs de Mons (2). 

Les amis du prince, comme ses ennemis, ne man 
quèrent pas d'interpréter cet événement d'une manière 
plus ou moins ; favorable ses adversaires aflirmèrent har- 
diment qu'il était instruit de la conclusion de la paix 


(4) Basnage, t. 1, p.941— Mémaire Mss., pour servir à la Vie du ma- 
réchal de Luxembourg, — Lettre du prince d'Orange anx Étars-Généraux, 
da 15 août 4678. 


(2) Attieles de ln trère conclue le 49 soûr 1878. 
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avant de livrer le bataille du 44, et que, par consé- 
quent, il avait hasardé inutilement les forces de la Ré- 
publique et celles des alliés, au désir d'acquérir dela 
gloire, et de prolonger la guerre, s’il était possible. 
D’outres dirent que les Icttres annonçant la nouvelle de 
la paix étaient, à la vérité, arrivées au camp avant le 44, 
mais que le marquis de Grana les avait interceptées, ct 
en avait caché le contenu au prince, dans l'espoir qu’une 
bataille décisive, remportée sur les Français, pourrait 
détruire un traité si défavorable à l'Espagne. 

Mais ce qui prouve jusqu’à la dernière évidence que 
le prince ne pouvait savoir la conclusion du traité 
avant la bataille, c’est le rapport de l'ambassadeur Van 
Beverningh, adressé aux Etats de Hollande. Ce négo- 
ciateur dit, entre autres, que les ambassadeurs des Etats 
écrivirent de Nimègue au prince, pour l’informer que la 
paix venait d'être signée entre Sa Majesté Très-Chré- 
tienne et les États-Généraux, et il ajoute : « Que cette 
»lettre fut expédiée avec le paquet du marquis de Los 
» Balbasos (l'un des plénipotentiaires de la Gour d’Espa- 
gne), puisqu'ils n'avaient pu se procurer d’autre cour- 
»rier; mais que, depuis, il arriva à leur connaissance, 
»que le susdit courrier avait été arrêté (1). » 

Temple dit, en parlant de cet événement, qu'il va 
jamais pu être informé de l’exacte vérité ; mais il ajoute : 
«Ilest certain que le prince ne pouvait finir la guerre 
»avec plus de gloire, ni éprouver un regret plus vif, de 
»8e voir arracher ainsi des mains une aussi belle occa- 
»sion de le lerminer d'une manière avantageuse (2). 

(2) Rapport du 20 août 4678. Archives des États ds Hollande. — M. de 
Beverningh se sert du mot cfgeworpen (jeté à bas), ce qui laisse dans le 
doute si le courrier en question fut tué ou seulement démonté. 


(2) Temple, Memoirs.— Lettres du duc d'York au prince d'Orange, des 
12, 20 et 29 août 1078 (v. s.).— Dalrymple, Appendis, pe 100 et auiv.) 
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Le jour même, Guillaume III répondit à Fagel ce qui 
suit :« Vous verrez, par ma lettre aux États, ce qui s’est 
»passé dans le sanglant combat d'hier : j'ignore le ju- 
»gement que l'on en portera chez nous; mais je puis 
» déclarer devant Dieu, que je n'ai appris la nouvelle de 
» la signature de la paix qu'aujourd'hui à midi, par votre 
»lettre du 13, n'ayant pas recu de lettres des Etats. Je 
»ferai tout mon possible pour faire lever le blocus de 
»Mons (1).» 

Cette bataille de Saint-Denis est un thème obligé de 
déclarations pour la plupart des historiens français; 
presque tous accusent le prince d'Orange d'avoir su 
la nouvelle de la paix avant l'attaque. Mais, dans la 
supposition qu'elle lui soit parvenue directement de 
Nimègue, ne peut-on pas invoquer en sa faveur les 
motifs qui empêchèrent le maréchal de Luxembourg 
de proposer une trève, quoiqu'il eût la certitude que 
le traité de paix avait été signé? Le prince d'Orange 
devait recevoir ses ordres de La Haye, comme Luxem- 
bourg se croyait tenu d'attendre les siens de sa Cour. 
Or, les États- Généraux, assemblés à La Haye, n'y 
recurent la nouvelle de là conclusion de la paix que 
le 42, dans la soirée ; ils n’écrivirent que le lende- 
main 43, au prince, de manière qu'il était impossible 
que la nouvelle officielle lui en fût parvenue le 44 avant 
le combat (2). 

Dans tous les cas, le traité qui venait d’être signé ne 
mettait un terme qu'aux hostilités entre la France et la 


(4) Lettre du prince d'Orange, du 45 août 4878. — Idem, du prince d'O- 
ranje aux Étais-Généraux, 17 a00t 1678. 


€) Résolution des États Généraux , des 45, 47 et 19 a20t 4078,— Proto- 
coles des conférences de Nimègue. (Archives des États-Généraux.) — Voir 
les pièces justificatives à la fin du chapitre. 
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République. 11 ne regardait en aucune manière les autres 
confédérés qui restaient en guerre avec Louis XIV. Le 
devoir de Guillaume, comme général en chef des forces 
combinées des alliés dans les Pays-Bas, était donc de 
faire tout ce qui élait en son pouvoir pour garantir Mons 
de tomber entre les mains de l'ennemi, qui, s'il s'était 
emparé de cette place, après avoir détaché les Provinces- 
Unies de la Grande-Alliance, eût immanquablement profité 
de cette circonstance pour faire acheter la paix à des con- 
ditions bien plus exorbilantes à l'Espagne et à l'Empereur. 

La conduite du prince d'Orange fut donc conforme 
aux intérêts de la cause générale ; il servit même indi- 
rectement ceux de son pays, et le seul reproche que 
celui-ci eût pu lui faire, c’eût été d'avoir fait marcher les 
troupes à la solde de la République contre l'armée fran- 
çaise, au moment où les deux puissances cessaient d’être 
en guerre, 

La nouvelle de la signature de la paix et celle de la 
bataille de Saint-Denis arrivèrent coup sur coup à Lon- 
dres, où ces deux événements produisirent des impres- 
sions différentes, d’après ce que l'on trouve à cet égard 
dans la correspondance du duc d’York. 

La conclusion de la paix entre les États et la France 
y excita une surprise qui fut peu agréable, parce qu’elle 
était mortifiante pour le cabinet britannique , tandis que 
le laurier cueilli À Saint-Denis, par le prince d'Orange, 
flatta l'emour-propre national en Angleterre. On parais- 
sait y jouir de l'idée que les forces des deux peuples 
rivaux se fussent trouvées en présence sur un champ de 
bataille, et que le sang anglais et français eût coulé pour 
la défense d'une cause opposée. 

Voici comment le duc d’York s'exprime sur ce double 
sujet, dans sa lettre au prince : 
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«Nous fûmes extraordinairement surpris en apprenant 
» aujourd'hui, par un courrier parti de Nimègue, que la 
» paix venait d'y être conclue entre les Hollandais ct les 
» Français seulement, et sans que les Espagnols y fussent 
» compris, et que, malgré l'offre qu'on en avait faile au 
» médiateur, celui-ci avait refusé de signer cette paix sé- 
»parée. Je crois que vous ne vous attendiez pas plus 
»que nous à ce dénoûment. La méthodeen fut, dit- 
»on, aussi extraordinaire que ce que M. Van Bever- 
»ningh aurait dit à ce sujet en signant le traité, Nous 
» apprenons aussi que les Suédois n’en sont point satis- 
» faits. Pour ma part, j'en suis tellement étourdi, que je 
»ne sais trop qu'en dire, et bien moins encore prévoir 
» ce qui pourrait en résulter. J'attends avec impatience 
» le jugement que vous en porterez (4-4h août). » 

Relativement au combat de Saint-Denis, le duc mande 
ce qui suit à son gendre : 

« Je lus avec beaucoup de satisfaction votre lettre du 
»16, dans laquelle vous me donnez le délail de ce que 
» vous fîtes près de Mons. Comme nous avions appris par 
»la voie de France, qu’un engagement avait eu lieu, je 
» fus en peine de vous jusqu’à la réception de la vôtre; 
» mais me voici rassuré sur ces deux points, et très-satis- 
» fait de ce que vous avez fait; car on nous rapporte de tous 
»les côtés que ce combat fut soutenu avec bravoure, har- 
»diesse et vigueur. Je suis charmé d’apprendre que vous 
»soyez aussi satisfait de lord Ossory, et que les sujets de 
»Sa Majesté se conduisirent si bien. J'espère que ceux 
»qui vous auront rejoint avant la réception decelle-ci, ne 
»compromettront point l'honneur national. 

» Je suis bien aise que mon neveu, le duc de Mon- 
»mouth, ait eu la bonne fortune de se trouver avec vous. 
»Il rend une justice bien méritée à vos troupes, e: donne 
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»les plus grands éloges à votre garde à pied et à vos 
» dragons. 

» Nous attendons les lettres de demain avec impa- 
»tience, et nous espérons que vous aurez gagné votre 
» pointe, en secourant Mons (12-22 août) (4). » 

Le lendemain, le duc écrit encore : « Je reçus la vôtre 
» du 20, écrite du camp de Rœulx. J'y vis avec satis- 
»faction que votre but était atteint (la délivrance de 
»* Mons), sans livrer un grand combat; ceci contribue 
»encore à votre gloire, et meltra bon ordre aux affaires, 
» là où vous comptez vons rendre (13-23 août). » 

Le prince d'Orange quitta l’armée, et se rendit à La 
Haye, aussitôt que les communications entre Mons et 
Bruxelles se trouvèrent rétablies. 

Dans les lettres suivantes da due d'York, on remarque 
que le gouvernement britannique, continuait à envoyer 
de nouveaux renforts de troupes en Flandre. Il paraît 
qu'on espérait à Londres que les États-Généraux pren- 
draient une attitude hostile vis-à-vis de la France, car, à 
la date du 22 août (2 septembre), le duc d'York écrit à 
son gendre : 

«Nous recçümes par le dernier courrier, des détails 
»circonstanciés de M. Hyde, sur ce qui s'est passé à La 
»Haye après son arrivée. Nous attendons avec impa- 
»tience des nouvelles ultérieures , et quelles résolutions 
»y auront été prises. J'espère qu’elles seront vigoureu- 
»38, et, dans co cas-là, je puis espérer que je ne tarderai 
»point à me trouver auprès de vous sur le continent. » 

Voici ce qu'on lit dans les Mémoires de sir William 
Temple, l’un des plénipotentiaires anglais à Nimègue, 
reletivement à la mission de M. Hyde : 


(1) Dalryinple, Appendin. 
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+ M. Hyde arriva d'Angleterre à La Haye vers la 
» fin d'août. C'était pour dire aux États combien le Roi 
+avait 616 surpris d'apprendre que leurs ambassodeurs 
s avaient signé un traité particulier avec la France, sans 
> y avoir compris l'Espagne, et pour se plaindre de la 
» précipitation des Élats ; que le Roi croyait et entendait 
»que le traité conclu au mois de juillet entre lui et les 
» États devait être exécuté, puisque le terme fixé par ce 
straité était échu et qu'ainsi l'Angleterre et les États 
» étaient obligés d’entrer conjointement en guerre contre 
»la France; que, si les États refusaient de ratifier le 
»traité que leurs plénipotentiaires avaient signé avec 
»ceux du Roi de France, Sa Majesté Britannique décla- 
» rerait immédiatement la guerre à cette Couronne, comme 
» cela avait été stipulé par les articles du traité conclu 
»entre lui et les États (1). » 

Ces dispositions guerrières de la Cour de Londres sont 
décrites ainsi qu'il suit par l'historien Lingard :« Après 
»le vote de différents crédits pour couvrir les dépenses 
»extraordinaires de la guerre , Charles £e trouva à la 
»têtc d’une nombreuse armée, avec huit cent mille li- 
» vres sterling à sa disposition. Il résolut de tenir parole 
au prince d'Orange et d'apprendre à son frère de 
» France le prix de son amitié, Des corps de troupes 
» fraîches furent successivement envoyés en Flandre ; les 
» Espagnols furent assurés de nouveau de la disposition 
»du Roi à leur obtenir les conditions précédemment 
>» offertes à Nimègue, et les États furent sommés, confor- 
x mément à la teneur du dernier traité, de s’unir à l'An- 
»gleterre pour forcer le Roi de France à tenir sa pro- 
»messe (1). Mais il était trop tard pour rallumer les 


(4) Temple, Momoirs, 
2) Danby, Letters, p. 282, 233, 


, 295. — Dalrsmple, n, p. 190. 
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» feux mourants de la guerre. Cette intervention encou- 
»ragea, il est vrai, les Espagnols à demander des con- 
»ditions plus favorables, et elle donna au parti anti- 
»français dans la République une confiance telle, que 
*le prince d'Orange reprit encore l'espoir de recouvrer 
»son ascendant; mais Louis savait céder, quand cela 
“entrait dans ses intérêts. Ses ambassadeurs eurent 
*ordre de prendre un ton inaccoutumé de modération, 
set tout objet de discussion avec les plénipotentiaires 
: espagnols fut soumis à la décision arbitrale des Hollan- 
: dais. Cette politique lui réussit, et la Confédération fut 
» détruite (4). » 

XIV. La bataille de Saint-Denis ne rompit donc pas 
la paix conclue entre la France et les États-Généraux; 
les alliés s’en étaient probablement flattés; il est possi- 
ble aussi que le prince, à qui elle causait tant d’alarmes 
pour l'avenir, eût conçu un moment cet espoir, mais 
il dut être de peu de durée, 

La Cour de France ayant obtenu , par un coup d'ha- 
bileté diplomatique, que les Élats-Généraux se séparas- 
sent de la coalition de l'Europe, il n’y avait plus un fais - 
eau de forces réunies contre la monarchie de Louis XIV. 
Les plénipotentiaires des alliés à Nimègue sentirent dès 
lors qu'il fallait se hâter de signer la paix séparément, 
afin de trouver chacun de meilleures conditions. 

L'Espagne fut la première à entrer dans cette voie; 
abandonnée de la seule puissance dont elle pût espérer 
un appui efficace, elle se soumit alors à recevoir la paix, 
ou plutôt la loi de son superbe vainqueur. La Cour de 
Madrid lui abandonna, outre la Franche-Comté, plu- 
sieurs villes des Pays-Bas, comme Valenciennes, Bou- 
chain, Condé, Cambrai et le Cambrésis, Aire, Saint- 


(2) Lingard, vol. au, chap. + 
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Omer, Ypres, Warwick, Warneton, Poperingue, Bailleul, 
Cassel, Bavay et Maubeuge; ces cessions, jointes aux 
précédentes, faites en 1668, à la paix d’Aix-la-Chapelle, 
donnaient à la France, sur sa frontière du nord, une 
ligne de places fortes qui, en la rendant inattaquable de 
ce côté, lui facilitait le chemin à de nouvelles conquêtes 
dans un pays désormais ouvert et sans défense (1). 

La Sicile avait été évacuée par les Français dans le 
courant de cette année, Cette conquête brillante, mais 
al dirigée, peut être inscrite à côté de celle d'une par- 
tie des Provinces-Unies, au début de cette guerre. Ce fut 
en partie à M"* de Monlespan que la France dut la perte 
de ce point important dans la Méditerranée; l'altière 
favorite avait exigé, dit-on, queson frère le maréchal de 
Yivonne füt chargé de la conservation et de la défense 
de la Sicile. Il semblait, en effet, qu’elle dût rester, après 
tant de succès, à la France; mais ce point, si essentiel à 
la domination française, fut abandonné, soit par suite de 
l'incapacité de Vivonne (2), soit par un reste de défé- 
rence pour la Cour de Londres, ou par l’appréhension 
d'avoir la guerre avec l'Angleterre (3). 

On trouve, dans les Mémoires du marquis de Villette, 
de passage suivant concernant l'ulilité de la possession 
de la Sicile pour la France. 


(4) Suce. d'Esp.s t. w, p. 663. 

€) Ancillon, Tableau des Rérolutions, t. 19, p. 173 et suiv. 

8) Clarendon Papers. 

Un passage des OEuvres ds Louir XIF semble indiquer que ce fut 
ar un motif de prudence qu’il se décida à retirer ses troupes de la Sicile. 
Al dit, dans ses mémoires militaires sur la campagne de 4678 

» Je sentis un plaisir iatérieur de la résolution que j'avais prise d'aban- 
“donner Messine (quoiqu'elle m'eût coûté beaucoup de peines), voyant 
«l'étonnement qu'en eurent mes ennemis, qui avaient espéré de m'embar- 
srasser par l'inpossibilité que j'aurais eue à soutenir une si grande diver- 
ssion. » (OEuvres de Louis XIF, tv, p. 481) 
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« Les Hollandais, » dit ce marin, « ayant abandonné la 
» mer Méditerranée, on laissa tomber peu à peu le grand 
» dessein de la conquête de la Sicile, où il est certain que 
»si l'on avait porté tout d'un coup les secours qu'on y 
envoya à diverses fois, le succès était infaillible. Il est 
»certain aussi que si le Roi avait achevé cette conquête, 
»les conséquences n’en allaient pas moins qu’à le rendre 
»maître de toute la Méditerranée, et pouvaient beau- 
»coup contribuer à le rendre l'arbitre de l’Europe; car 
senfin, outre que la Sicile nourrit l'Italie, cetteîle a été 
sde tout temps le théâtre de la guerre et regardée par 
»les Grecs, par les Carthaginois et par les Romains , 
»comme un entrepôt nécessaire et comme un chemin à 
l'empire du monde. Il n’y a, pour en être convaincu, 
» qu'à bien considérer tous les avantages de sa situation ; 
»mais la jalousie des ministres, l'économie de M. Col- 
»bert et l’aversion de M. de Louvois pour la marine, 
»l'emportèrent sur toutes les autres considérations (4). » 

La France restitua à l'Espagne les villes de Charleroy, 
Binch, Ath, Oudenarde et Courtray qui lui avaient été 
cédées en 4668. Elle lui rendit aussi la ville et le duché 
de Limbourg; le pays d'Outre-Meuse; les villes de 
Gand, de Leeuwen et de Saint-Ghislain, le fort de Ro- 
denhuis el le pays de Waas; en Catalogne, la France 
rendit Puycerda. Enfin, les traités des Pyrénées et d’Aix- 
la-Chapelle furent confirmés, sauf les changements ap- 
portés par la paix de Nimègue. 

Cependant les autres alliés persistaient à ne pas trai- 
ter aux conditions qu’on leur offrait; ils imputaicnt aux 
États-Généraux la position fâcheuse dans laquelle ils se 
voyaient placés. On peut juger de leur irritation par ce 
passage d'une dépêche des plénipotentiaires français. 


(1) Sixième campagne de 1077. 
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« La conférence que les alliés eurent hier (44 août, le 
»lendemain de la signature du traité entre les États- 
» Généraux et la France) , à la maison de ville, se passa 
»en injures contre les Étais- Généraux et en paroles si 
»offensantes contre leurs ambassadeurs, qu'il n’y man- 
» quait plus que des coups (42 août 1678). » 

Parmi ceux qui, dans celte occasion, élevèrent la voix 
avec le plus d'énergie, on remarque l'Électeur de Bran- 
debourg : « Qui aurait cru, » disait-il dans une lettre aux 
États, « qui aurait cru qu'une République qui doit son 
»origine à l'amour de la liberté, à la constance et à la 
» fidélité dans l'exécution de ses engagements, aurait 
»abandonné de fidèles alliés qui n'avaient pris les 
»armes que pour l'amour d'elle et pour empêcher sa 
»ruine? Qui aurait cru qu'elle eûl fait, non-seulement 
»sans eux et contre eux, une paix particulière, mais en- 
» core qu'elle se fût obligée par cette paix à ne donner 
» aucune assistance à ceux à qui elle en doit, d'après les 
»traités? Vous n’avez pas encore oublié pour quelles cau- 
»ses futiles on vous déclara la guerre, et que vous ne 
» devez votre salut qu'aux secours de vos alliés. Un pa- 
»reil malheur peut vous arriver encore, et pensez-vous 
» qu’alors on accourra à votre aide comme nous l'avons 
»fait? Si vos amis perdent davantage en travaillant à 
» votre conservation, qu'ils n’eussent fait en vous laissant 
» périr, ils ne hasarderont plus à l'avenir leur propre in- 
» térét pour en être si mal récompensés (1). » 

Le prince d'Orange avoua que si les États pouvaient 
s'excuser envers quelques alliés d'avoir conclu la paix 
isolément, ils étaient sans excuse envers l'Electeur. Il 
pria celui-ci de ne lui point imputer cet abandon, ni 
même à la République, et il lui représenta que son union 

{4) Lettre de l'Electeur de Brandtbong, da 15 août 4678. 
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avec elle était de nature telle qu'il ne pouvait la rompre 
sans l'exposer à des malheurs dont le contre-coup retom- 
berait sur lui. L’Électeur voulait tout au moins que les 
États différassent de ratifier leur paix, jusqu'à ce qu'il 
eût fait la sienne avec la France. C'était le sentiment du 
prince; mais les pacifiques, qui étaient les plus forts, 
consommèrent leur ouvrage (1). 

Des récriminations non moins vives partaient de Vienne. 
La Cour impériale, en se donnant en apparence beau- 
coup de mouvement en faveur de la cause commune, fit 
réellement échouer presque tous les desseins des alliés. 
Il est nécessaire de faire connaître les principaux person- 
nages de cette Cour, el particulièrement ceux qui étaient 
à la têle des affaires et des armées, afin qu'on puisse 
mieux juger à qui il faut altribuer les mauvais succès de 
celte guerre. 

Léopold I", frère puîné de Ferdinand IV, fut destiné 
par l'Empereur son père à l'état ecclésiastique, L’Impé- 
ratrice, qui croyait devoir la naissance de ce prince à 
l'intercession de la sainte Vierge, le consacra à son ser- 
vice, auquel il fut toute sa vie inviolablement attaché, On 
lui donna pour précepteur un jésuite qui, trouvant en 
lui un grand penchant à la dévotion, travailla bien plus 
à le rendre capable de conduire des moines qu’à gouver- 
ner un empire. Il lui inspira un grand zèle pour la pro- 
pagation de la foi catholique romaine et pour la destruc- 
tion des hérétiques, et lui donna une si haute idée du 
mérite de sa Société, que non-sculemnnt l'Empereur 
confia toujours la direction de sa conscience aux jésuites, 
mais qu'il n’entreprit presque rien sans les consulter. Sa 
déférence pour les ecclésiastiques, source de beaucoup 
d'injustices qu'il fit pendant son règne, alla si loin, que, 

(4) Basnage, Annales, t. 1. 
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dans un livre écrit exprès pour l'instruction particulière 
de l’archiduc Joseph son fils, plus tard roi des Romains, on 
donnait à ce jeune prince, entre aulres avertissements, ce- 
lui-ci : «De prendre garde de tomber dans un défaut qu'on 
»a vu jusqu’à présent régner à la Cour impériale, et qui 
» cousisle en trop de déférence pour les ecclésiastiques. » 
Léopold, qui professait la religion avec autant de bonne 
foi que de zèle, employait la meilleure partie de son 
temps, non-seulement à en pratiquer les devoirs essen- 
tiels, mais même ceux qu'on appelle de surérogation. Il 
entendait trois messes chaque jour, donnait deux fois la 
semaine audience aux pauvres honteux, et distribuait 
lui-même ses aumônes aux mendiants. Il observait si 
exactement toutes les fêtes, qu’il parut à Vienne un ca- 
lendrier imprimé, dans lequel étaient marqués les cloîtres 
où il allait les célébrer. La musique et la fauconnerie 
prenaient une autre partie considérable de son temps, et 
il donnait la moindre aux affaires. L'inattention qu'il 
avait pour le gouvernement rendait ses ministres trop 
puissants et l'obligeait à s’en rapporter entièrement à 
eux. On prenait quelquefois des résolutions sages dans le 
conseil, mais l’exécution en était différée, soit par une 
lenteuf naturelle, soit par la mauvaise volonté des mi- 
nistres, soil enfin par l'épuisement des finances. Quoi 
qu’il en soit;*on venait toujours trop tard et quand le 
moment d'agir avec succès était passé. 

Ainsi, la dévotion de Léopold dérangea considérable- 
ment les affaires, tant celles de ses royaumes que celles 
des alliés. Elle était si outrée, qu'on dit qu'un prédica- 
teur, prêchant devant lui le jour de l’Ascension , ne put 
s'empêcher de blâmer l'excès dans lequel l'Empereur 
tombait à cet égard. « L'ange, » dit-il, « avait raison de 
»faire aux disciples du Sauveur cette demande : Que 
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: faites-vous là, regardant le ciel? car il ne suffil pas de 
»regarder le ciel, il faut aussi regarder la terre. Ce n'est 
» pas assez qu'un grand monarque ait continuellement le 
»chapelet à la main , il doit aussi manier le sceptre et 
» gouverner. » 

Tel était le caractère de Léopold, bon dévot, charita- 
ble, voulant tout faire par lui-même, et ne faisant que ce 
qui lui était inspiré par les jésuites et ses ministres dont 
il était l’esclave. 

Les deux principaux ministres, durant la première 
partie du règne de Léopold I”, avaient été les princes 
d'Aversperg ct Lobkowitz. On les a vus plus d'une fois 
en scène, et quel triste rôle ils jouaient quand ils 
avaicnt affaire à l'habile chevalier de Grémonville, qui 
se servait d’eux et de leur mutuelle jalousie comme 
d'instruments très-utiles à la politique de sa Cour! Le 
prince d'Aversperg fut éloigné le premier; alors Lobko- 
witz resta maître du terrain pendant quelques années. 
Ce ministre envoyait des ordres contraires à ceux que 
FEmpereur avait donnés, et, sous prélexte que l'Empire 
demeurerait exposé aux ravages de l'ennemi si l'armée 
impériale avait le malheur d’être défaite, il défendait aux 
généraux de faire avancer leurs troupes et de livrer ba- 
taille, et il rappelait ces mêmes troupes ou les faisait 
marcher si lentement qu’elles ne servaient qu'à de vaines 
parades ou au pillage. 

Mais la disgrâce de Lobkowitz devint inévitable après 
la rupture entre le Cabinet impérial et la Cour de France. 
Les princes d’Aversperg et Lobkowitz, accusés l'un et 
l’autre d'être trop dévoués à la France, succombèrent 
sous les intrigues de l'ambassadeur d’Espagne à Vienne, 
et, depuis lors, ce fut celui-ci qui put être considéré 
corame le principal régulateur des actes du Cabinet im- 
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périal; les ministres n'eurent plus l'importance qu’a- 
vaient possédée les princes d'Aversperg et Lobkowitz. 

Les généraux étaient obligés, par inlérét, d'être en- 
tièrement dévoués aux ministres dont leur fortune dépen- 
dait; Montecuculli était tout dévoué à Lobkowitz et ne 
songeait qu'à se maintenir à la Cour et à avancer le 
comte Caprara son parent. Il réusssit, et Caprara, mal- 
gré son peu de capacité, fut préféré à quantité de braves 
officiers. 

Le comte de Souches, Français d'origne, qui comman- 
dait les troupes impériales à la bataille de Seneffe, et qui 
contraria si ouvertement le prince d'Orange dans la cam- 
pagne de 4674, fut accusé par les uns de manquer de 
courage, per d’autres de trahir la cause des alliés par 
suite d'attachement à sa patrie; mais on se trompait : il 
agissait ainsi par l’ordre des ministres, de qui il dépen- 
dait, d’autant plus servilement qu'il était étranger. 

Le prince Charles de Lorraine se mettaitsur les rangs, 
et se distinguait autant par sa naissance que par son 
mérite ; l'Empereur l'estimait, mais Lobkowitz avait une 
haine mortelle pour ce jeune prince, parce qu'il ne pliait 
pas sous lui, et Montecuculli, qui le regardait comme le 
seul chef qui pût succéder à sa réputation et nuire à Ca- 
prara, son protégé, ne le haïssait pas moins. 

Les autres ministres à la Cour impériale ne valaient 
guère mieux. Le chancelier de Bohême sacrifiait les af- 
faires aux plaisirs; le comte de Didrichslein, grand- 
écuyer, était un homme nul; le comte de Destheim, 
président aulique, ne possédait qu'une seule qualité, rare 
en ce temps-là, c'était celle d’être fidèle à son souverain. 
Starhemberg, grand-maréchal de la Cour, n’avait point 
d’autre talent que celui de la chasse; le gouverneur de 
Vienne, son frère, était un pauvre génie, cependant il 
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sauva la capitale de l'Autriche, à l'époque où elle fut as- 
siégée par les Turcs, , 

L'indolence du souverain, la corruption ou la nullité 
de ses ministres, élaient deux sources différentes de dé- 
sordre, et les alliés ayant affaire à de semblables minis- 
tres et à de tels généraux, il était difficile qu’ils reçussent 
de grands secours de la Cour impériale. Bien plus, on leur 
imputait principalement les revers de la guerre, etles États. 
Généraux ne furent pas fâchés de le leur prouver, en les 
abandonnant à Nimègue. 

Ce ne fut qu'au commencement de l’année suivante 
que l'Empereur et l'Empire se décidèrent à accepter 
les offres de Louis XIV. La paix fut conclue le 5 fé- 
vrier 4679. Celle de Westphalie fut renouvelée; Philips- 
bourg fut cédé à l'Empereur, et la France acquit la ville 
de Freyburg dans le Brisgaw (1). 

Quant à la paix de la France et de la Suède avec le 
Danemarck et les princes de l'Empire, elle fut l'objet de 
différents traités particuliers, conclus dans le courant de 
l'année 1679 (2). 

« Le congrès de Nimègue, » dit Capeñgue, « peut êlre 
»regardé comme le plus haul effort de la diplomatie en 
» France, car les ambassadeurs de Louis XIV obtinrent 
» d’admirables résultats au milieu pourtant des chances 
» diverses et des accidents très-variés de la guerre. » 

A la prééminence incontestable que la France s'était 
acquise par l'éclat de ses armes, elle en joignit une au- 
tre : la prééminence de sa littérature et, par suite, de sa 
langue. 

Si Louis XIV eut le bonheur de se voir entouré de 
grands capitaines qui conduisirent ses armées au triom- 


U)4ctu do la pa de Nimègue, t. un, p. 405-421. 
(2) Sucer av pe 72. 
in. 42 
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phe et à la gloire, il eut encore celui de voir illustrer son 
règne par une foule de génies rares qui élevèrent la 
littérature française à son plus haut point de perfection 
et de splendeur, 

C’est à cette époque que brillaient les Corneille, les 
Racine, les Molière, les Boileau, les La Fontaine, les Bos- 
suet, les Fénelon, les Pascal, et tant d’autres écrivains 
qui, par le mérite et l'éclat de leurs écrits, devaient faire 
le désespoir dés écrivains qui viendraient après eux, et 
qui, ne pouvant parvenir à s'élever à leur hauteur, cher- 
cheraient à leur contester leur sublime prééminence. Ces 
grands écrivains eurent la gloire de contribuer à rendre 
la langue française universelle en Europe, et l'on en 
trouve la preuve dans le faitsuivant : c’est qu’à Nimègue 
les négocialions furent conduites pour la première fois en 
français, L'usage de la langue latine fut peu à peu aban- 
donné, et depuis cette époque la langue française devint 
la langue des cabinets et des transactions diplomatiques. 
Bientôt aussi elle s’introduisit dans les diverses Cours de 
l'Europe, et la mesure impolitique de la révocation de 
l'Edit de Nantes contribua, quelques années plus tard, 
à répandre et à populariser encore davantage l'usage 
d’une langue qui, à cette époque, avait atteint son plus 
haut degré de perfection. Joignant la précision à la clarté 
et l'élégance à la simplicité, elle contribue merveilleu- 
sement à faciliter l'expression de la pensée, bien qu'on 
puisse lui reprocher d’être beaucoup moins riche que le. 
latin, et même que quelques autres langues modernes. 
Mais, bien qu’un écrivain célèbre l'ait accusée de cette 
pauvreté, au point de l'appeler une gueuse fière, il n'en 
est pas moins vrai que la langue française, perfectionnée 
comme elle l'était sous Louis XIV, peut être comptée au 
nombre des gloires de ce règne , où tout était empreint 
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d'un cachet de grandeur, de noblesse, el d’un goût délicat 
et épuré. 

Elle perdit plus tard ces précieux avantages, lorsque 
de misérables novateurs voulurent lui venir en aide, 
et l'enrichir en dépit de son génie particulier ; noble et 
pure dans sa prétendue pauvreté, elle devint ignoble et 
souvent incompréhensible quand elle se vit enrichie aux 
dépens du bon goût et souvent même de la raison (1). 

L'historien Lingard attribue en grande partie les résul- 
tats brillants obtenus par Louis XIV à la paix de Nimègue 
à l'état de paralysie où se trouvait réduite à cette époque 
la Couronne d'Angleterre. Voici ce qu’on lit dans cet au- 
teur : 

« On ne saurait nier que ce résultat si glorieux pour 
» Louis XIV ne fût dû en grande partie à la conduite in- 
»décise, vacillante et contradictoire du cabinet anglais ; 
» mais le blâme n’en doit pas tomber exclusivement sur 
»le Roi, il faut le partager entre lui et les meneurs du 
» parti populaire. Sisa pauvreté, son amour pourses aises 
»et sa frayeur de l'opposition parlementaire lui firent re- 
» douter les soucis et les embarras résultant d’une décla- 
»ration de guerre, leur désir de popularité, combiné avec 
»l'esprit de parti, et peut-être avec des molifs merce- 
» naîres, les fit agir en contradiction avec leurs professions 
» de foi, et les porta d’un côté à exciter le Roi à prendre 
» parti dans la querelle, et, de l’autre, à l'empêcher de 
»suivre leurs avis, en lui refusant les subsides nécessai- 


{4) Pour se convaincre de ceci, qu'on lise les écrits des chefs de l'école 
littéraire moderne, des Eheteaubriand, des Lamartine, des V. Hugo, et 
tutti quanti. Quelles expressions baroques et malheureuses souvent! 
quelle obscurité dans la phrase! quel manque de goût ct de délicatesse, 
eu un mot! George Sand cependant à sa conserver une clarté, une puieté 
de style et une éléjance remarquable, au milieu de cette décadence géné 
rale de l'art d'écrire en France. Mais écrire était un art jadis, aujourd'hui 
J'art est descendu à l'état de métier; et l'on écrit pour gagner de l'argent. 
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»res. La vérité est que la jalousie des deux partis était 
» si profonde, leurs forces dans la chambre des Communes 
»si contre-balancées, que l’action du gouvernement se 
» trouva paralysée, et que la Couronne d'Angleterre perdit 
» son influence légitime dans les conseils de l'Europe (1). » 

XV. « On peut dire quela France régna au congrès de 
» Nimègue: Louis XIV fit la part des restitutions et des 
»conquêtes, conserva ce qu'il voulut, fut terrible à ses 
» ennemis, lutélaire pour ses alliés. Louis entendait ne pas 
» cesser un jour de battre en brèche la Maison d'Autriche, 
» maisil ne voulait n'avoir affaire qu’à cette Maison redou- 
» table; la dépouiller sans combats, l’écraser sans défense, 
» ce fut là ce qu’on appela la paix de Nimègue (2). » 

Cepassago, emprunté à un historien moderne, peint en 
peu de mots les vues de Louis XIVà la paix de 4678, et 
justifie l'opinion que Guillaume III eut de cette paix, en 
la qualifiant de ruineuse et de honteuse, en dépit de 
ceux qui ne voulurent y voir qu'un bienfait. En la signa- 
lant comme désastreuse pour son pays ct pour l'Europe, 
leprince d'Orange agit en politique clairvoyant ; en s’ysou- 
mettant aprèssa conclusion, il donna une preuve éclatante 
du respect que, malgré le poste élevé qu'il occupait dans 
la République, il professait pour la décision souveraine 
des Etats, Se voyant donc les mains liées, il s'attacha 
exclusivement à préparer, pendant la paix, des moyens 
de résistance pour le cas d'une attaque nouvelle contre 
l'indépendance de l'Europe. Mais en jetant les yeux au- 
tour de lui, sur le continent, comme en Angleterre, le 
tableau qui s'offrait à. ses yeux n'était certes pas de nature 
à le rassurer sur l'avenir. 

La France, agrandie et fortifiée sur ses frontières du 


(4) Lingard, vol. xm, chap. v. 
(2) Salvandy, ist. de Pologne, avant ei seus le roi d, Sobieshi, lu, pe 436. 
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nord et de l’est, paraissait inatlaquable, et Louis XIV 
élait parvenu à l'apogée de sa puissance. Ce grand Roi, 
si redouté hors de chez lui par tous les autres Rois et 
princes de l'Europe, ne l'était pas moins dans son 
royaume, où il avait consolidé le système du cardinal de 
Richelieu. Les compagnies souveraines avaient vu cesser 
leur influence politique, et se voyaient réduites au rang 
de simples cours de justice. L'aristocratie, si redouta- 
ble autrefois, était écrasée et ruinde par son séjour ha- 
bituel à la Cour ou à l’armée, à la suite du Roi. Les 
princes du sang eux-mêmes n'étaient plus que des cour- 
tisans. Tous rivalisaient de soumission et de flatterie , et 
se consolaient, par des grâces, des faveurs et des hochets 
frivoles, de la perte de leur influence politique. 

< Ainsi, » dit un auteur, «l'autorité royale atteignait le 
» plus haut degré de force et prévenait ou réprimait toute 
»*espèce d'opposition. La jeunesse du Roi, sa fermeté, le 
»bel usage qu'il faisait de son pouvoir, la considération 
»dont il jouissait inspiraient une confiance générale et 
»effaçaient tout ce que les progrès excessifs du pouvoir 
»royal pouvaient avoir d'alarmant pour les esprits ré- 
»fléchis, On ne voyait que les heureux effets de cetordre 
»de choses: on ne pensait pas aux abus possibles ou 
»même probables qui pouvaient en résulter, Le peuple 
»ne s'occupe que du présent; il n’y a point d'avenir 
» pour lui (1). » 

L'élément aristocratique disparu, anéanti, il ne resta 
en France qu’un Roi et un peuple. Dès lors de nouveaux 
troubles politiques prenant leur origine dans des causes 
analogues à celles de la minorité de ce règne, devaient 
avoir pour résultat de metire la royauté aux prises avec 


() Ancillon, Tableau des Révolutions du Système politique de l'Europe, 
CRETE : 
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lanation ou une partie de celle-ci. C'était là un véritable 
danger, etil n’était donné qu’à une administration aussi 
forte que celle que Louis XIV était parvenu à imposer à 
la France, d'empêcher les résultats redoutables que 
pouvait produire une situation si nouvelle. De fait, la 
royauté ne fut-elle pas affaiblie du moment où son exis- 
tence put être compromise par le plus ou le moins de 
force de l’administration ? En présence d’une nation mé- 
contente, qui répondrait comme du temps de la Fronde: 
Il ne s’agit pas d'intéréts privés, mais de choses bien plus 
importantes ; de la réformation de l’État, de la mauvaise 
administration des finances, des dilapidattons des courti- 
sans. (1); qu'arriverait-il? 

Le mouvement qui devait en résulter, ne serait plus 
älors un drame tragi-comique, comme celui dela Fronde ; 
il devait être bien plus grave, avoir un caractère bien 
plus dangereux , et conduire enfin à un bouleversement, 
à un renversement de tout ce qui avait existé jusqu’a- 
lors : la religion, la monarchie, la royauté, tout devait 
sombrer dans cette horrible tempête ; de tout cela, il ne 
devait rester que des monceaux de ruines, au milieu des- 
quelles le sang de milliers de victimes devait ruisseler 
‘à grands flots. C'est ainsi que l'établissement monar- 
chique de Louis XIV, si grandiose à son début, devait 
misérablement finir; el qui cependant eût osé prédire 
cette fin terrible, à l'époque où Louis XIV, tout-puissant, 
dictait, les armes à la main, ses volontés à l'Europe, en 
faisant conclure la paix de Nimègue (2)? 


(&)Saint-Aulaire, Hisioëre do la Fronde, te 1, pe 178. 

(2) Richelieu fut le premier, et Louis XIV après lui, à porter des coups 
à l'influence politique de l'aristocratie en France, parc: qu’elle avait été 
garfois un embarras pour la Couronne. Le but était d'étendre le pouvoir 
royal aux dépeus de l'influence pessédée jusqu'alors par la noblesse ; de 
lui enlever toate espèce de caractère politique dans l'État ; de la faire peu- 
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A côté de cette France qui resplendissait à Versailles, 
il en existait une autre cependant qui ressemblait bien 


ple, en un mot, en lui laissant les prestiges d'anciens litres qui, en réalité, 
2e signifiaient plus grand' chose. La royauté crat alors avoir fait une im- 
memse conquête ; elle se senti plus à l'se, n'ayant plus À compter avec 
l'élément aristocratique, abattn et tremblant devant elle. 

Mais les fruits amers de cette politique ne se frent-ils pas sentir plûs 
tard, lorsque le penple se sonleva un jour contre la royauté, et que celle- 
eise vic privée de l'appui qu'elle aurait pu trouver dans une aristooralie 
fortement constituée, et à même de faire contre-poids aux exigences et à 
la fureur du pesple se disant souverain à s0a tour ? 

‘Tout se compense tôt ou tard, et souvent on est puni par ok l'on apéché. 

Ilest, par conséquent, curieux d'observer qu'en France le premier ni- 
vellement partit d'en haut, dans un but exclusivement royal, c'est-dire 
l'augmentation du pouvoir de la Goutunre, et que plus tard er nivellement 
fat achevé; mais qu'alors l'impulsion partit d'en bas, et fut principalement 
dirigée contre la royauté ; en d’autres termes, que ce fat la Couronne elle- 
même qui fraya la route à l'élément démocratique, pour atteindre la 
royanté, en faisant disparaître le pouvoir politique intermédiaire qui avait 
existé entre le Roiet le peuple. 

Eh bien! cette grande leçon, ce résuliat si plein d'enseignements, parait 
cependant n'avoir guère profité aux Ross de nos jours ; fous ont une ten 
dance visible à faire disparaitre le pouvoir intermédiaire de l’aristocr: 
dans leurs États, probablement dans le même but que Louis XIV, 

En réalité, il n'existe plus malle part d'aristocratie pelitiquement cons 
tuée (l'Angleterre exceptée); sar une noblesse pauyre et ruinèe, qui n'est 
jugée bonne qu'à fournir des srues au corps des chambellans et des gen. 
tlhommes de la chambre, une telle noblesse ne pent être considérée 
comme une véritable aristocratie. Raisonnablement, que peut-on attendre 
d'elle, puisqu'elle ne représente rien dans l'État Ainsi ce sont les Rois eux- 
mèmes qui démocratisent leurs États et qui préparent chez eux la deraière, 
la plus saillante expression d'un ordre de choses fondé sur l'élément démo- 
cratique, la destruction du trône et de la royanté, et l'établissement de la 
République. Etallez donc vous plaindre, princes et Rois, d’être la victime de 
vos propres actes! n'imputez pas à d'autres e6 qui vient de votre fai 

On ignore s’il entre dans le: décrets de la Providence de faire disparaîtte 
a royauté de notre vicille Enrope: mais si l'on vent travailler à sa conser- 
vation, que faut-il faire d'abord? Établir ou rétablir un pouvoir qui fasse 
contre-poids tont à la fois à l'éément monarchique et à l'élément démocra- 
tique; ea un mot, créer ce qui existe en Angleterre, un élément aristocra- 
tique fort et fondé sur une puissance réelle, indépendante de la Couronne 
et da peuple, 

Rois, si ceci vous est impossible ou odieux ; si vous êtes trop faibles pour 
d'exécuter, ou trop exclusivement attachés à votre autorité, pour consentir 
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peu à la France poétique et brillante que quelques his- 
toriens ont décrite. « Pays fertile et mal cultivé, cou- 
» vert d’une population tremblante sous la gabelle et les 
»corvées, de châteaux antiques abandonnés par leurs 
» maîtres et tombant en ruine, et de couvents habités 
»par de gras chanoines, qu’une gloire militaire écla- 
»tante et des arts florissants n’arrachaient point à la 
» pauvreté et au malaise. 

» L'Edit de Nantes n'était pas encore révoqué, mais 
» déjà commençaient de sourdes persécutions dirigées 
» contre les protestants ; on fermait leurs églises, on dé- 
» clarait nuls les mariages contractés entre un protestant 
»e une catholique; on confisquait un hôpital qu'ils 


4 cette espèce de partage de puissance daus l'État, alors préparez-vous 
d'avance à renoacer un juur à vos trônes el à vos couronnes. Heureux ceux 
d'entre vous qui en descendront sans bruit et sans secousse, car b 
coup ne-pourrent éviter le sort de l'infortuné Louis XVI! Quand l'animal 
féroce, le peuple, est démuselé, il ne recule devant aucun excès, devant 
aucun crime. Mais rappelez-vous bien aussi que c'est vous qui lui aurez 
frayé le chemin à ces crimes et 4 ces excés. Eucore une fois, tout, oui, 
tout se compense dans ce monde, et quand le pouvait franchit certaines 
limites salafaires, il en résulte plus de mal que de bien pour lui. 

Hatez-vous donc de former cette aristocratie ponr défendre vos trônes ; 
‘car seuls vous ne le pouvez pas; vous êtes impuissants à le faire ; qu’ellesoit 
indépendante jusqu'à un certain point, alors anssi elle saara être fière de 
son rang, elle saura le défendre; mais gardez-vous de la prendre parmi cette 
noblesse pourrie dans le service de vos antichambres. Si votre omueil de 
rois vous fait éprouver le sentiment d'être un peu moins grandi devant 
elle, il en sera dédommagé par le sentiment d'être un peu moins petit de- 
vant l'élément démocratique qui vous déborde de tontes parts. L'esprit 
d'égalité rugit au pied de vus Lrôi 

Plus vous tarderez à avoir recours à ce moyen de salat, plus vos dangers 
s'en angmenteront; car le jour n'est pas éloigné peut-être où vous aurez à 
choisir, soit de prendre votre canne et votre chapeau et de vous retirer en 
philosophes, soit d'être chassés en valets comme un Louis-Philippe, soit 
d'être nivelés comme le fat l’inforluné Louis XVI. Aux deux extrémités de 
ce système de nivellement, que trouve-t-on ? Louis XIII faisant trancher 
Ia tête au duc de Montmorency dans les murs de Toulouse, et la Gonven- 
tion condamnant Louis XVI à pésir de la main du bourreau. Quels en 
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savaient bâti à Nîmes pour leurs malades , et dans cet 
»asile, construit à leurs frais, on introduisait de force des 
» malades catholiques; on ne réservait à ceux qui appar- 
»tenaient à la religion réformée, qu’une seule salle, où 
»les prédicateurs orthodoxes venaient agiter leurs con- 
»sciences et poursuivre de leurs sermons et de leurs ana- 
»thèmes l’agonie des mourants (1). » 

Tel est le tableau de la France tracé par un Anglais à 
l'époque de la paix de Nimègue. Les pompes de la Cour 
cachaient aux yeux de l'Europe ces plaies de l'État , aux- 
quelles, pendant les dernières années, s'était joint un 
esprit d’insubordination dans quelques provinces repen- 
tantes alors, comme on le verra par ce passage curieux 
des Leitres historiques de Pelisson. 

«Le Roi nous dit hier au soir, au petit coucher, avec 
»plaisir, le grand accueil qui avait été fait à Bordeaux à 
»M. le duc du Maine, et la joie que le peuple témoigna 
»de le voir, bien différente des mouvements où il était 
»naguère et comme marque de son repentir. C’est ma- 
»dame de Maintenon qui lui a écrit une lettre de huit 
sou dix pages. Elle marque qu'en son absence, le petit 
»prince répondit de son chef aux harangues, et qu'au 
»retour, l'ayant trouvé fort échauffé de la foule qui avait 
»été auprès de lui, elle lui demanda s'il n'aimerait pas 
»mieux n'être point le fils du Roi, que d’avoir toute cette 
»fatigue, à quoi il répondit que non, et qu'il aimait 
» mieux être fils du Roi (3 juillet 1673). » 

C'est en adorant les enfants illégitimes du grand Roi 
que Bordeaux cherche à rentrer en grâce auprès du mo- 
narque; cela peint l'esprit du règne. On allait, en quel- 
que sorte, faire amende honorable aux pieds d'un bâtard 
de France ! 

{4} Journal dé Locke, en 1675-1679. /n the life of John Locke, 6ÿ lord King. 
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Dans la République, le parti oligarchique venait d'ob- 
tenir un triomphe immense, en faisant conclure une paix 
séparée entre la France et les États-Généraux, en dépit 
des efforts du prince d'Orange, et cetriomphe allait être 
soutenu par la présence du nouvel ambassadeur de 
Louis XIV à La Haye, oùil allait nouer de nouvelles in- 
trigues avec les partisans du système de Witt contre la 
prépondérance du prince stathouder. 

Dès que la paix eut étésignée, Louis XIV avait enjoint 
au comte d'Avaux de se rendre à La Haye comme son 
ambassadeur, et l'habile diplomate commença sa mission 
par des fêtes etdes réjouissances en l'honneur de la paix 
conclue. Puis, il se prépara à visiter les principales villes 
de la Hollande, pour se concerter avec les partisans de 
la France et les adversaires politiques du prince d'Orange. 
Il rend compte de tout cela dans des dépêches à sa Cour; 
on y lit: 

« La publication de la paix s'est faite, hier, à La Haye, 
»avec une si furieuse foule de peuple et de si grandes 
» démonstrations de joie, que je ne le puis assez expri- 
» mer à Votre Majesté. Le même jour, j'ai fait mon en- 
»trée. Je me suis rendu à Delft, où les États m'ont fait 
»apprêter à diner, suivant l'usage ordinaire. Comme il 
» faisait extrêmement beau, j'ai voulu aller à pied vi- 
ssiter quelques églises de Delft, et je n’exagère point à 
» Votre Majesté quand je lui dis que je ne pouvais passer 
» dans lesrues, tant l’affluence du peuple était grande ; 
» elle n’a pas été moindre depuis Delft jusqu’à La Haye. 
» Les carrosses ne pouvaient avancer, et tout le monde 
» m'a assuré que non-seulement à pas une entrée d’am- 
» bassadeur depuis trente ans, mais encore à celle de 
» M=* la princesse d'Orange, il n'y avait pas un si 
» grand concours de gens, et, quoique cetle ville suive 
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»assez les mouvements que lui donne le prince d'Orange, 
1elle a témoigné en cette occasion une joie qui, assuré- 
»ment, ne lui a pas été inspirée par ce prince. On com- 
»mence à cette heure à croire tout de bon à la paix. Les 
»émiecsires du prince d'Orange avaient si fortement 
établi dans les esprits que la France ne voulait point la 
»paix, que cette prévention a causé toutes les difficultés 
»que nous avons eues à la conclusion de la paix. Un des 
rbourgmestres de Delft me l'a assez fait entendre. Il m'a 
‘fait prier de les aller voir, e: m'a témoigné quelque 
‘sorte d'empressement pour cela. J'irai y faire un tour 
sun de ces jours, non pas tant pour l'importance dont 
»pourrait être cette ville, quoique je pense qu'il ne faille 
»rien négliger, que pour reudre moins suspect un voyage 
rque j'ai résoln de faire à Amsterdam, et que je crois né- 
sœssaire pour élablir commerce avec quelqu’un de celte 
sville là. Comme elle s’est opposée en toutes choses ou 
»vertement au prince d'Orange, soit par son intérêt par- 
iculier, soit à cause delcur ancienne inimitié, jen’aurai 
:pas de peine à la faire entrer dans mes sentiments aux- 
»quels elle est naturellement portée. Mais, comme elle 
»1'a pas gardé de mesure danssa conduite, et qu'elles’est 
sdéclarée dans des temps où elle ne fait que découvrir 
»ses sentimens sans en tirer aucune utilité, je crois qu’il 
:faut profiter de la faute qu’elle a faite, pour ne rien pré- 
»cipiter à cette heure que le prince d'Orange peut encore 
stout sur une grande partie des provinces. Je crois donc 
» que la conduite que j'aurai à tenir sera de laisser, dans 
ces commencements-ci, les peuples se rassurer d’eux- 
mêmes, en voyant la paix aussi bicn élablie qu’ils le 
»verront, et ne pas perdre cependant toutes les occasions 
»que j'aurai de leur denncr de la défiance de la conduite 
* du prince d'Orange, qui est telle qu’on la peut souhaiter 
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» pour donner à tous les bons Républicains une terrible 
» jalousie, et j'espère que , par le manége que je ferai, il 
»ne se passera pas beaucoup de mois sans que toutes les 
» villes de Hollande ne se réunissent ensemble, et ne re- 
» prennent leur ancienne autorité et vigueur. 

» Le premier et le plus grand intérêt est celui des villes 
» d'Amsterdam, Leyden, Haarlem et autres, qui n'ont à 
» cette heure d'autre but que de rétablir leur commerce, 
»et qui seront aisément gagnées par l'avantäge qu'elles 
»y trouveront à maintenir la paix malgré le prince 
» d'Orange, et à diminuer son autorité, qui leur est déjà 
» trop suspecte. En quoi, Sire, je les aiderai toujours par 
» les assurances que je leur donnerai de la protection so- 
»lide de Votre Majesté. Je serai un peu plus retenu en 
»leur promettant quelque chose sur leur commerce, si- 
»non en fermes généraux, parce que je vois que plus 
»on leur donnerait et plus ils demanderaient. (29 sep- 
»lembre 1678). » 

Dansurelettre suivante, on trouve encore quelques dé- 
tails sur le rétablissement de la paix. 

«Samedi dernier, qui élait le dernier jour que les États 
»m'onttraité,et quiest celui destiné pourla première au- 
» dience, je fus suivi, en y allant, d'un assez grand con- 
rcours de peuple; il yeut quelques cris de Five le Roi 
» qui échappèrent. Comme j'ai fait, autant qu'il m'a été 
» possible, ma harangue dans le sens que Votre Majesté me 
l'avait prescrit, on a été content, el surtout des assurances 
» que je leur ai données que Votre Majesté rendait sincè- 
»rement son amitié aux États ; qu'elle appuierait toujours 
» leurs intérêts, et qu'elle contribuerait, autant qu'il serait 
»en elle, à maintenir la tranquillité dans les Pays-Bas. 

» Je tâche, Sire, autant qu'il m'est possible, de décou- 
+ vrir la situation des esprits, l'état de la République, ct 
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»les différents intérêls des partis qui se forment. Ce que 
»je puis découvrir assez superficiellement jusqu’à cette 
heure, est que la conduite du prince d'Orange alière 
» fort les esprits, et qu'iln’a pasl'amour des peuples autant 
»qu'il l'a eu autrefois. [ls sont si contents de la paix, que 
» beaucoup de gens m'ont dit avoir entendu dans les rues le 
+peuple murmurer de ce qu'on n'avait pas fait sonner les 
»cloches et tirer le canon le jour de mon entrée, quoique 
»cela ne se soit jamais fait; mais ils disaient qu'il fallait 
: faire quelque chose d’extraordinaire. J'appris aussi avant- 
s hier que, dansles halles et dans les marchés, on dit assez 
# hautement quele prince d'Orange montrait qu'il était bien 
:fâché de la paix, puisqu'il s’en allait à la chasse quand 
son faisait des feux de joie. Tout céla, Sire, sont bruits 
» du peuple, qui change aisément et qui est amateur des 
nouveautés. Cependant, ces gens-ci s’attachent assez 
raux premières impressions qu’ils prennent, et ils com= 
:mencent assez à se persuader que le prince d'Orange n'a 
»pas voulu la paix pour ses intérêts particuliers. Mais, 
» pour ce qui regarde les sentiments des principaux des 
: Élats, j'ai su, par M. Silverkrons et par un autre, qu'ils 
»croyaient qu'il se forme sourdement un parti pour re- 
»mettre les choses sur l’ancien pied. Je suis après à en 
+ découvrir la vérité. J'aime mieux le savoir un peu plus 
»tard que de hasarder de me confier à des créatures du 
»prince d'Orange; car je ne doute pas qu'il ne vienne 
»se livrer à moi pour lâcher par là de savoir mes sen- 
stiments et mes dessins. Des gens bien intentionnés 
» m'ont fait donner avis, par le sieur Silverkrons, de ne 
ame point formaliser des petites choses qui pourraient 
sm'arriver, qui ne veulent pas dire qu'on puisse jamais 
»manquer à ce qu'on doit à mon caractère, el encore 
moins au respect dû à Votre Majesté; mais qu'ils savent 
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» bien que les amis du prince d'Orange chercheront à me 
» fâcher et à me donner du chagrin, pour tâcher, petit à 
»petit, d'ôter la bonne correspondance qui paraît s’éta- 
»blir ici, et, si j'ose dire, la bonne volonté qu'on m'y té- 
» moigne. 

» On fit hier, Sire, à La Haye et dans toutes les villes 
» des Etats-Généraux, desprières publiques et des feux de 
» joie pour la paix. On m'a mandé qu'il se devait faire 
» des réjouissances extraordinaires à Amsterdam ; celles 
» quise feront ici seront grandes. On s'attendait que je 
» ferais quelque chosé d’extraordinaire en cette occasion, 
»et j'ai cru devoir faire connaître au peuple, par des dé- 
»moustrations publiques, la joie qu'on avait du rétablis- 
»sement de cette alliance, J'envoyai pour ceteffet, dès le 
» matin, six centsécus aux deux églises française et fla- 
» mande, qui furent distribués sur-le-champ, et qui auront 
» plus tonehé le peuple que les autres dépenses. Jo fis faire 
» deux fontaines de vin qui coulèrent dès midi; j'avais 
»prié à souper dix-huit de Messieurs des États qui étaient 
» venus ces jours-ci manger avec mo is fail 
» mille francs en monnaie de France que je jetai au peuple, 
» et eux aussi en même temps qu'ils furent arrivés. J'avais 
fait faire des illuminations et des feux d'artifice qui 
»étaient en haut de ma maison; les violons et Jes trom- 
»pettes arrêtèrent tout le jour le peuple autour de chez 
»moi, où ils voyaient les principaux des États donner des 
» marques d’une véritable joie de cette réconciliation. 

» Don Emmanuel de Lira a témoigné ici assez publi- 
+ quement son chagrin de ce que les Etats avaient publié 
»la paix avant que les ratifications d'Espagne fussent 
» échangées, Il n’a pas voulu faire de feux de joie, et a 
»refusé les tonneaux que les États lui avaient envoyés, 
» comme ils-en envoient à tous les ministres des princes. 
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1Je ne crois pas que cela fasse un bon effet ence pays 
spour les Espagnols , non plus que pour les Anglais l’ab- 
»sence de M. Temple, qui a évité de s'y rencontrer, et 
»confirmé par là les compliments de condoléance que 
»madame Giffard, sa sœur, a faits à la princesse d'Orange 
»sur la paix faite entre la France et les États-Généraux. 
»(6 octobre 4678) (4). » 

Après avoir eu le loisir d'étudier les divers partis dans 
la République, le comte d’Avaux les classe de la manière 
suivante: 

« Le prince d'Orange en a formé un avec ceux qui lui 
»sont dévoués.… ; ils sont, par concéquent, intérescés à 
»maintenir le gouvernement de l'Etat dans la dépendance 
» du prince d'Orange. » 

Le conseiller pensionnaire de Hollande, Fagel, était à 
la tête de ce parti. 

« Les républicains, » dit le comte d’Avaux, r forment 
»l'autre parti. Celui-là se peut diviser en deux; l’un est 
composé de ceux qui restent de la faction de M. de 
»Witt, et de ceux qui, n'étant pas originairement de 
» cette faction, ont été néanmoins dépossédés en 4672. 
» Tous ces gens-là, dont les sentiments ne sont pas cachés, 
+sont regardés comme les bons républicains, et comme 
le soutien et l'appui de la liberté publique. Le nombre 
»en est petit; mais ils sont des meilleures familles de 
Hollande ; ils sont tous unis ensemble ; ils s’entre-com- 
»muniquent leurs pensées et leurs desseins, et ont entre 
veux un commerce très-secret et très-sûr. 

» L'autre espèce de bons républicains est composée de 
»ceux qui sont restés dans le gouvernement en 1672, où 
»qui, y ayant été mis dans ce temps-là par le prince 
+d'Orange, ne laissent pas d'avoir de très-bons senti- 

(&) Suvcersion d'Espagne, &. 1, p. 680 à 708. 
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» ments pour la République. Les unset les autres de cetle 
»seconde espèce sont fort réservés et fort cachés, et n°0. 
»seront agir que lorsqu'ils croiront le pouvoir faire en 
»sûreté, et que la nécessité les y contraindra. Ils ne font 
pas un parli comme les autres ; car chacun d'eux ren- 
» fermant en soi ses sentiments, ou ne les communiquant 
» qu’à leurs amis particuliers, ne se déclare en aucune 
»manière; cependant, comme la première espèce de 
» bons républicains sont gens sages et éclairés, el per- 
»sonnes de considération , ils ont de grandes habitudes 
»avec les derniers, et ces derniers, qui ne se fient pas les 
suns aux autres, se confient volontiers aux premiers: 
» de sorte que le petit nombre de bons républicains que 
» j'ai mis au rang des premiers, étant informés en secret 
»par les autres, et s’entre-communiquant ce qu’ils en 
sont appris séparément, ils ont une connaissance géné- 
»rale des sentiments et des dispositions dans lesquelles 
»on est dans les villes. 

»1l y a, outre cela, les marchands et le peuple qui 
»sont obligés de suivre les lois du prince d'Orange ou 
» de se soumettre aux républicains. A l'égard du peuple, 
» comme il sc laisse entrainer souvent ou par le zèle de 
»la religion, ou par je ne sais quoi qui l’éblouit et qui 
»l'aveugle, il a toujours été affectionné au prince d’O- 
»range, et il s’y est entièrement dévoué dans ces der- 
»niers temps, par le moyen des ministres prédicants qui 
»sont absolument à lui , et qui sont ennemis mortels des 
> républicains, dont la plus grande partie sont arminiens. 
» Pour ce qui est des marchands, ils ont eu assez de 
» confiance dans les bons républicains; mais comme ils 
»sont gouvernés par leurs intérêts, on verra dans la suite 
» comment le prince d'Orange a enfin trouvé moyen de 
rles gagner, et de décréditer les républicains, en faisant 
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» voir aux marchands que la France, à laquelle les répu- 
»blicains les voulaient unir, ruinait leur commerce ; ce 
» que les marchands n’ont que trop reconnu être vérita- 
»ble, ne faisant pas, dans ces derniers lemps, le profit 
» qu'ils faisaient auparavant en France (1). » 

Après cet exposé sur les différents partis, le comte 
d’Avaux fait le tableau de la posilion du prince d'Orange 
dans la République, et de sa position personnelle à lui- 
même, vis-à-vis du prince stathouder, comme ambassa- 
deur de Louis XIV. 

« Je trouvai les États-Généraux dans cette situation,» 
dit M. d'Avaux, «lorsque j'arrivai à La Ilaye, et comme 
sle Roi me manda de n’avoir de commerce avec le prince 
» d'Orange que celui dont je ne pourrais me dispenser, 
set de le regarder comme un prince dont il était fort mé- 
scontent, je crus ne pouvoir rien faire de mieux pour 
»son service, et en même temps pour obéir à ses ordres, 
»que de m’attacher uniquement aux républicains, et de 
garder seulement des mesures de bienséance avec le 
»prince d'Orange ; car il me parut que ce serait une 
»chose odieuse de marquer visiblement qu'on voulait 
+ faire une désunion dans la République, en séparant le 
»prince et ses créatures des autres personnes de l'État: 
»que je rendrais par là mon emploi très-difficile, et 
»peut-êlre infructueux, n'y ayant personne de ceux 
» mêmes qui souhaiteraient le plus de lier un commerce 
»secret avec moi, qui osât me voir, dès que je me serais 
»déclaré de la sorte contre le prince d'Orange; j’en par- 
» lai à quelques personnes d'Amsterdam, qui approuvè- 
+rent mon dessein, et qui m'y fortifièrent autant qu’il teur 
xfat possihle. J'allai donc voir le prince d'Orange, sans 
»cérémonie, avant que d’avoir en mon audience des 


(1) Négociations de M. le comte d'Avaux, t.1, p. 24 5. 
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» États-Généraux, comme c’est la coutume de le faire 
savant que de faire son entrée, parce que, quand on traite 
:de quelque affaire, on est obligé de voir le président des 
» États-Généraux et le pensionnaire de Hollande, et en ce 
»cas, on ne peut se dispenser de voir le prince d'O- 
»range, qui est le chef de tous les conseils de la Répu- 
»blique ; mais celte visite ne fu pas approuvée, eton me 
»défendit de retourner chez le prince, après que je lui 
saurais rendu la première visite de cérémonie, Cela 
»m'obligea d'aller chez les personnes de la première 
»qualité pour me faire une sorte de commerce qui me 
»servit à faire habitude avec quelques personnes de l’É- 
stat; maison m'écrivit de la Cour qu'on était informé 
»que j'avais été chez M"° de Brederode, cousine du 
»prince d'Orange, et chez M" de Sommelsdyk, dont 
»le mari était attaché particulièrement à ce prince, et 
»on me manda de m'abstenir de retourner chez elles. 
»Etant ainsi exclus de toute sorte de commerce, je me 
»trouvai dans un pénible emploi, n'étant pas aisé, dans 
»une République, d’être bien informé de ce qui se passe, 
»lorsqu'on n’a pas avec tout le monde un commerce li- 
»bre et ouvert, qui procure non-seulement des connais- 
»sances et des amis de qui on tire de grandes lumières, 
»mais qui donne occasion à ceux qui veulent venir révé- 
»ler des secrets, d'entrer chez un ambassadeur sans 
»rien craindre; ce qu’on ne pouvait plus faire, dès qu'il 
»n'était pas permis de venir chez moi sans se rendre 
»suspectet se déclarer ennemi de M. le prince d'Orange. 

» Ce prince eut, de son côté, à l'égard du Roi, la 
+ même conduite à peu près que je voulais tenir avec lui ; 
sil ne voulut pas s'éloigner entièrement de Sa Majesté, 
» quelque chose qu’il eût faite contre les intérêts du Roi. 
»Le prince d'Orange, nonobstant tout cela, fit témoi- 
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»gner au Roi qu'il souhaitait de se remettre dans l'hon- 
»neur de ses bonnes grâces, et Sa Majesté lui fit ré- 
»pondre que quand il ferait voir, par sa conduite, qu'il 
savait effectivement ces sentiments, Sa Majesté verrait 
»ce qu’elle aurait à faire. S'il m'était permis de mettre 
sici ce que je pense des intentions du prince d'Orange, 
»je dirais qu'il y a tout lieu de croire qu'il aurait voulu 
»n'être point mal avec le Roi, mais qu'il ne souhaitait 
»pas d’y être entièrement bien, Il croyait apparemment 
»qu'’il lui suffisait de n'avoir pas dans la personne du 
» Roi, un ennemi déclaré, pour ne le pas trouver toujours 
»opposé à toutes les prétentions qu'il avait du côté de 
»l'Angleterre ; mais il était persuadé qu’il lui serait pré- 
»judiciable auprès du peuple anglais et auprès du Par- 
»lement, s'il s’unissait étroitement avec Sa Majesté. 
» D’ailleurs, il est visible qu’il n'était pas de l’intérét d’un 
»shomme qui comptait sur la Couronne d’Angleterre, 
»d'unir étroitement les États-Généraux à la France. 
» Aussi a-t-il témoigné plus d'une fois à une personne 
»en qui il'prenait confiance, qu’il ferait toujours tout ce 
»qu'il pourrait pour se mettre bien auprès du Roi ; mais 
»qu'il ne voyait pas lieu d'y pouvoir réussir, puisqu'on 
» lui demandait qu’il fit des choses qui le désuniraient de 
»l'Angleterre , et qu'il ne pouvait sacrifier ses propres 
» intérêts pour ceux de Sa Majesté. 

» Je laisse à juger si, dans cette situation, il était de 
» l'intérêt du Roi de vouloir avoir le prince d'Orange 
»entièrement dévoué, ce qui ne se pouvait pas, ou d'en 
» faire un ennemi irréconciliable, et s’il était du service 
»de Sa Majesté de chagriner ce prince, parce qu'on ne 
»pouvait pas l'avoir dans un aussi entier attachement 
» qu'on le voulait. 11 me paraît du moins que, puisqu'on 
»*8 voulu le traiter de la sorte, il ne fallait pas le faire à 
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» demi, mais le perdre entièrement, et qu'il n'était pas à 
» propos de lui faire paraître tant de mauvaise volonté 
» sans lui en faire ressentir les effets ; mais on l'a irrité 
» sans le perdre, et l'on a soulevé les bons républicains 
» contre lui sans les soutenir ; de sorte qu'il est demeuré 
» ennemi déclaré du Roi, et les autres ont été en butte à 
»son ressentiment, sans avoir pu se défendre, ni faire 
»aucun bien à la France. 

» Des deux partis dont je viens de parler, qui dispu- 
staient pour le gouvernement de la République, savoir 
» des républicains et du prince d'Orange, les desseins 
set les intérêts étaient fort différents, et, pour mieux 
» dire, entièrement opposés. Les républicains souhaitaient 
» de conserver la paix, et d’être attachés à la France, 
» Le prince d'Orange voulait unir les États à l’Angle- 
»terre, et cherchait à former une ligue assez puissante 
» pour faire tête àla France et pour soulenir la guerre, 
» s’il pouvait porter les choses à cetle extrémité (1). » 

La lutte ne tarda donc pas à s'engager sur cette ques— 
tion entre le prince et l'ambassadeur de Louis XIV. 

Le prince n’avait aucune foi dans la durée de la paix. 
Le traité de Nimègue n'offrant aucune garantie pour la 
consolider, Guillaume III voulut engager les États-Géné- 
raux à conclure avec la Cour de Londres un traité de 
garantie réciproque de la paix de Nimègue, et son but 
après cela était d'ÿ faire accéder ensuite les deux bran- 
ches de la Maison d’Autriche. 

Louis XIV ne prit pas le change; il vit, à n'en pas 
douter, que, sous le nom de traité de garantie, le prince 
d'Orange espérait parvenir à former une nouvelle ligue 
contre lui, et il donna ordre à son ambassadeur à La 
Haye de déjouer ce projet, Une partie de l'année 1679: 

(4) Néposiations de M. le comte d'Arauæ,. t. 1, p. 7448, 
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fut employée du côlé du prince à rendre ce projet accep- 
table dans les Provinces-Unies , et plus particulièrement 
dans les villes de la province de Hollande. D’Avaux, de 
son côté, prévenait ces villes et leurs magistrats : que le 
Roi de France ne verrait dans ce traité qu'une méfiance 
injurieuse pour sa Couronne; qu'il s'en tiendrait pour 
très-offensé; et proposait, au contraire, une alliance 
plus intime entre la France et les États. 

La lutte fut vive de part et d'autre, mais enfin d'A- 
vaux triompha, et le prince dut renoncer pour l'instant 
à son projet. À ce sujet, owlit ce qui suit dans les Mégo- 
ciations du comte d'Avauæ : 

= Comme je m'étais défié avec raison du prince d'O- 
‘range, je m'étais informé soigneusement de la conduite 
» que j'aurais à tenir, en cas que ce prince n’allàt pas de 
» bonne foi; j'en avais parlé à plusieurs républicains, et 
»il ne sera pas hors de propos que je rapporte ce que 
» deux ou trois, et un entre autres, d'un mérite distingué 
»me dirent..…… Cet homme done me dit qu’il était per- 
»suadé que nous avions mis les choses en tel état, par le 
* moyen de ses amis et de ceux à qui j'en avais parlé, 
»qu'on pourrait vbliger le prince d'Orange à faire cette 
valliance (celle avec la France), pourvu qu'on s’y prit 
»de bonne façon; il ne cessa de me dire qu'il fallait bien 
» connaître le génie de sa nation, qui était timide et crain- 
stif; que, quelque avantage que le Roi leur eût donné par 
»la paix, ils ne l'eussent jamais acceptée si Sa Majesté 
» ne la leureûl offerte à la tête de soixante mille hommes ; 
> qu'à peine cette crainte de la continuation de la guerre 
»avait-elle été dissipée, qu’ils avaient commencé à chan- 
»ger de sentiment; qu'on voyait ce que la crainte du 
+ prince d'Orange, qui n’était qu’une crainte imaginaire, 
» pouvait faire dans leur esprit; que jamais Sa Majesté 
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»ne pouvait chasser cette peur que par une plus forte; 
» qu’elle en devait juger par le traité de ligue avec l’An- 
»gleterre, qu'elle avait arrêtée par les déclarations 
» qu'elle avait fait faire à Paris età La Haye; qu'il n'y 
»avait d'autre voie à prendre que cellelà; que tant 
» qu’ils n’appréhenderaient point la guerre, ils appréhen- 
» deraient le prince d'Orange; qu'il y avait une cer- 
»taine sorle de menace, qui, sans donner prétexte aux 
» malintenlionnés d’exciter les marchands et le peuple 
» contre la régence. pouvait leur faire assez de peur pour 
»les obliger, malgré le prince d'Orange, à faire cette al- 
»liance ; il croyait pour cela qu'il n'y avait presque qu'à 
»répéter ce qu’il leur avait déjà déclaré, c'est-à-dire de 
» faire sentir en même temps que, si les États n'entraient 
»pas là-dessus dans la confiance qu’on devait attendre 
»d'eux, Sa Majesté pourrait prendre d’autres mesures, 
»et que, comme tout ce qui avait été dit, soit à Paris, 
» soit à La Haye, était demeuré caché, il élait nécessaire 
» de le rendre public, soit dans une audience, soit par un 
» mémoire présenté aux Etats-Généraux. 

» On me dit que le pensionnaire Fagel se servait 
» d'une ruse qui n’était pas mauvaise, pour faire consentir 
» les députés des villes à l’acte de garantie réciproque; 
»il leur disait à tous en particulier, qu’il avait dessein de 
» proposer l'alliance avec la France, et leur faisait en- 
» tendre que, moyennant cela, le Roi consentirait à l’acte 
» de garantie réciproque, et que ces deux actes, quise fe- 
» raient de concert, mettraient les États-Généraux en plein 
»repos des deux cûlés; mais qu'il fallait que celui de 
» garantie précédit l'alliance avec la France, et j'appris 
»que la plupart des dépulés des villes s'étaient laissé 
» persuader par le pensionnaire Fagel. 

» Tous ces avis, qui m'étaient donnés par des endroits 
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»fort sûrs et par les premières personnes de l'Élat, me 
» firent prendre la résolution de faire une chose extraor- 
»dinaire et qui n'avait point encore été pratiquée; c'était 
» d'aller chez tous les députés des dix-huit villes de Hol- 
» lande, dans les maisons où ils logent à La Haye, pen- 
» dant que les États de cette province sont convoqués. Je 
»leur témoignai que le Roi ayant été informé, il y avait 
»déjà quelques mois, que les États-Généraux voulaient 
» faire une espèce de ligue, Sa Majesté avait fait connai- 
otre à leurs ambassadeurs et par moi aux députés des 
» États-Généraux, que c'était, en quelque sorte, réunir 
» dans la paix les mêmes États qui avaient été unis dans 
»la guerre ; que cet esprit allait beaucoup au-delà de la 
» garantie qui était permise par les traités, et que le Roi 
»aurait sujet de se défier des bonnes intentions des États- 
» Généraux, s’il voyait qu'ils se servissent du prétexte 
»des garanties pour former, en effet, une ligue contre la 
» France... etque cela obligerait le Roi à prendre, de 
»son côté, des mesures dont peut-être dans la suite les 
» États auraient lieu de se repentir, 

» Il n'y eut point de député qui ne m’assurât que ce 
» n’était pas leur intention de déplaire en rien à Sa Ma- 
»jesté. Le prince d'Orange et le pensionnaire Fagel 
»furent très-fâchés que j'eusse été moi-même informer 
»les députés des villes des sentiments du Roi, et que 
»j'eusse fait des déclarations si fortes. Le pensionnaire 
» Fagel en parla avec beaucoup d’emportement dans l’as- 
»semblée qui se tint le lendemain, et dit : que c’étaient 
» des choses sans exemple, et qui étaient d’une trop dan- 
»gereuse conséquence pour les souffrir. En effet, ces 
»visites rompirent entièrement les mesures du prince 
» d'Orange, comme les bien intentionnés me le mandèrent 
» dès le même jour... 
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»J'eus encore la satisfaction, en ce lemps-là, que les 
» provinces de Frise et de Groningue me firent assurer 
»que, quand même la province de Hollande aurait ré- 
»solu de faire ces actes de garantie réciproque, celles de 
: Frise et de Groningue n’y consentiraient jamais... » 
Et le comte d'Avaux ajoute : 

«Ainsi là ligue que le prince d'Orange voulait former 
»entre le Roi d'Angleterre et les États-Généraux fut rom- 
»pue... Aussi le Roi voulut bien me marder qu'il était 
strès-satisfait de la diligence que j'avais apportée pour 
»rompre les desseins qui avaient été pris pour faire passer 
sun acte de garantie réciproque avec l'Angleterre, et 
» même que j'eusse vu en particulier les députés des villes 
»pour y réussir ; qu’on pouvait, dans les choses pres- 
»santes, passer par-dessus les formes, et qu’il était de la 
» prudence d’embrasser des moyens extraordinaires, lors- 
» que les ordinaires ne suffisaient pas (4). » 

Il va sans dire que, de son côté, le prince d'Orange 
n’épargna rien pour rendre l'alliance avec la France im- 
possible ; en quoi il réussil. Telle était la position dela 
République à l'égard de la France peu de mois après la 
conclusion de la paix de Nimègue. Louis XIV pouvait se 
passer, à la rigueur, de l'alliance avec les États-Géné- 
raux; tandis que l’acte de garantie eût pu devenir un 
obstacle à son projet d’enfreindre la paix de Nimègue, à 
la première occasion qui se présenterait. 

Mais si d'Avaux opposa au prince d'Orange la volonté 
de Louis XIV, en ce qui concerne l'acte de garantie, 
Guillaume JIE se servit de la jalousie britannique pour 
arrêter la conclusion de l'alliance entre la Cour de France 
et les Étals-Généraux. Le cabinet anglais concourut, en 
celte circonstance, avec énergie aux vues du prince ; le 
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Roi d'Angleterre dit à M. Van Leeuwen, ambassadeur 
des États à Londres : « Qu'il se trouverait fort offensé si 
»0n la concluait, et qu'on ne devait plus compter après 
»cela sur son amitié (19 décembre 1679). » 

« Le prince d'Orange, » dit d’Avaux, « fut fort content 
» que le Roi d'Angleterre se fût expliqué avec tant de force, 
»et je fus avertiqu’ilavait ditpositivement à M. de Sidney 
» (l'envoyé anglais à La Haye) que, cela étant, il ne se 
»mît en peine de rien, et que l'alliance avecla France ne 
»se ferait pas (26 décembre 1679) (4). » 

On a vu que Louis XIV poursuivait l'abaissement de 
la Maison d'Autriche avec une rare persévérance et un 
bonheur plus grand encore. Tout semblait concourir à 
lui en fournir les moyens. 

La branche aînée de cette Maison régnait encore sur 
l'Espagne, Naples, la Sicile, la Sardaigne, le Milanais, 
les Pays-Bas, sur les deux tiers du Nouveau-Monde, et 
sur une partie des îles du grand Archipel asiatique. 

La branche cadette régnait sur les États héréditaires 
de l'antique Maison de Habsbourg en Allemagne, sur la 
Bohème etla Hongrie, et possédait, depuis Ferdinand [*, 
le privilége de donner des chefs à l'Empire. 

Léopold I‘" occupait le trône impérial depuis 1658. Ses 
intérêts de famille l'obligeaient constamment à se mêler 
aux gucrres qui éelatèrent pendant son règne dans l'Eu- 
rope occidentale, pour empécher que Louis XIV ne dé- 
pouillât la branche aînée de sa Maison, dont il espérait 
hériter un jour. 

On a vu qu'à l'époque de la guerre dite de Dévolution 
et de la conclusion de la Triple-Alliance, en 1668, le ca. 
binet impérial avait pensé un instant qu’il pourrait par- 
venir à s'entendre sur cette question avec le Roi de 

(4) Négociations de M. le comte d'Avauæ, 1. 1, p. 72. 
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France, et que les deux princes conclurent même un traité 
de partage éventuel; mais ce traité avait été mis à néant 
par la prolongation inattendue de la vie du Roi d'Espagne, 
qui, à l’époque de la conclusion de la paix de Nimègue, 
avait atteint l’âge fixé pour sa majorité. Depuis l’année 
4672 et la guerre de Hollande, dans laquelle l'Empereur 
fut entraîné, lorsqu'elle devint une nouvelle guerre de spo- 
liation contre l'Espagne, le cabinet impérial revint à son 
ancienne politique, celle de confondre ses intérêts avec 
ceux de la Cour de Madrid et de défendre la domination 
autrichienne, déjà si chancclante en Espagne, contre les 
attaques de Louis XIV. 

Cependant, quelque intéressé que pût être l'Empereur 
Léopold à la conservation de l'intégrité de la monarchie 
espagnole, ses efforts pendant la guerre furent toujours 
faibles et son intervention peu efficace; car, tandis que 
l'Espagne était attaquée par la France, l'Empereur avait 
à défendre ses propres États contre les Turcset les Hon- 
grois révoltés, Tous les soins de Louis XIV furent cons- 
tamment appliqués à entretenir Léopold I* dans des 
guerres sans fin avec ses turbulents voisins, les Polonais 
et les Turcs, tandis que les Hongrois attaquaient le cœur 
de la monarchie autrichienne , à l'époque de la paix de 
Nimègue, et refusaient de se soumettre, sur l'assurance 
donnée par les envoyés de la Cour de France, de les sou- 
tenir soit directement, soit indirectement, dans leur rébel- 
lion (4). 

C'est ainsi que Louis XIV avait soin d'alimenter à 
l'autre extrémité de l'Europe une guerre qui devait le 
moitre à même de dépouiller plus facilement la bran- 
che espagnole d'Autriche, dont la faiblesse était si 


(4) Salrands, Histoire da Pologne, t. n, p. 436. — Suœeuion d'Espagne, 
tv, p. 677-690. 
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grande, qu'il fallait tous les efforts des puissances inté- 
ressées à sa conservation pour la garantir d'une ruine 
complète. 

Louis XIV s'adresse tantôt aux Polonais, tantôt aux 
Tures, tantôt aux peuples révoltés contre la domination 
autrichienne ; car tous peuvent concourir à ses desseins, 
en inquiétant la Cour impériale. 

Il entama donc, par l'intermédiaire de son ambassa- 
deur à la Cour de Varsovie, des négociations avec les 
mécontents hongrois et avec le prince de Transylva- 
nie, et le résultat en fut la conclusion d’un traité entre 
le Roi de France et le prince de Transylvanie et les con- 
fédérés, en mai 4677. On trouve dans une dépêche du 
marquis de Béthune, ambassadeur à Varsovie, un ex- 
posé de l'utilité que Louis XIV pouvait retirer de cette 
diversion, dans la guerre contre l'Empereur. Celui-ci, 
en transportant ses troupes sur le Rhin, offrait aux 
mécontents hongrois une occasion favorable de se sous- 
traire à son joug et d'invoquer en faveur de leur indé- 
pendance les secours des nalions voisines et ceux de 
Louis XIV comme un allié naturel (1). 

En 1678, la diversion opérée en Hongrie prit un as- 
pect encore plus menaçant pour l'Empereur. « Pendant 
»ce temps, un ministre réformé, qui avait pris le nom de 
» Josué, ct avait rallié environ six mille protestants, ra- 
» vageait les pays héréditaires de la Maison d'Autriche, 
»Les mécontents ayant réclamé un armistice général, 
»le libre exercice de leur religion, la restitution de leurs 
»biens, la faculté d'élire un palatin, et menaçant de li- 
»vrer aux Turcs toutes les villes des montagnes, si l'on 
»ne faisait droit à leurs demandes, l'Empereur les amusa 

(1) Succession d'Espagne, t. 1v, p. 617-688. — Flassan, Histoire de la 
Diplomatie française. 
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par de fausses promesses, et comprit qu’il avait besoin 
» de la paix sur le Rhin pour se rendre maître de l'insur- 
»rection en Hongrie (4). » 

Ainsi à celte époque les protestants de cetteparliede l'Eu- 
rope favorisaient la politique de la Cour de France, comme 
les protestants de l'Empire l'avaient favorisée à l'époque de 
la guerre de trente ans. Les réformés Hongrois combat- 
tant pour la grandeur de Louis XI, lui procurèrent 
une pain glorieuse à Nimègue. Et Louis XIV acccptait 
le concours de ces religionnaires, et leur prêtait aide, 
assistance et appui à la veille de la révocation de l'Édit 
de Nantes, qui devaitrejeter les Huguenots de la France! 

Après la conclusion de la paix entre le Roi de France 
et l'Empereur, celui-ci put tourner tous ses efforts du 
-côté de la Hongrie; mais les intrigues de la Cour de Ver- 
sailles y entretinrent le feu de la révolte, dans le but de 
se servir: de cette circonstance pour s’agrandir plus fa- 
<ilement aux dépens de l'Espagne et de l'Empire. On 
verra les résultats de cette politique en 1681 et dans les 
années suivantes. . 

Parmi tous les malheurs qui fondirent sur la monar- 
chie d’Espagne depuis l'avénement de Charles Il, on 
peut compter la mort de Don Juan d'Autriche, fils na- 
turel de Philippe IV. La différence d'âge entre Don Juan 
<t Charle#IL était si grande, que le premier eût pu être 
père de l’autre. Don Juan a été dépeint diversement : 
selon les uns, il possédait des qualités remarquables, 
des talents pour la guerre, de la pénétration en affaires 
-<t une popularité qui le rendait propre à servir utile- 
ment son pays qui avait un besoin urgent de trouver un 
homme capable de l'arrêter au milieu de cette effroyable 


(4) Succession d'Espagne, t. 1v, p. 690. — Hisloire 'Emérie, comte de 
Tockodli, p. 407. 
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décadence qui se faisant sentir partout. D'autres, à x 
vérilé, ne parlent du fils naturel de Philippe IV que 
comme d’un homme médiocre, privé surtout d'énergie, 
etne sachant pas agir quand le moment de l'action et 
de la résolution était là. 

Mais le plus grand obstacle à la fortune de Don Juan 
fut toujours la jalousie qu'il inspirait à la reine-mère et 
régente. Elle ne cessa de l’accabler d’humiliations et de 
dégoûts durant la minorité de Charles II, et comme la 
régente elle-même était très-impopulaire en Espagne, 
ceci procura un: parti puissant à Don Juan, qui se disait 
le parti espagnol par excellence, en opposition au parti 
autrichien de la reine-régente. 

Soutenu par les grands du royaume, Don Juan en 
profita pour se faire adjoindre au gouvernement, et se 
fit déclarer vicaire général dans l'Aragon, la Catalo- 
gne, les îles Baléares et la Sardaigne, et alla fixer le 
siége de son gouvernement à Saragosse, laissant le reste: 
de la monarchie sous celui de la reine-régente. Mais 
son refus d'aller soumettre la Sicile révollée fut suivi 
d'une nouvelle disgrâce, et les deux partis se retrou- 
vèrent en présence. Tous les grands se rangtrent du 
côté de Don Juan, et la reine-mère qui, tout en cessant 
d’être régente depuis la majorité de son fils (1675), 
n’en conservait pas moins l'autorité, se vit complétement 
abandonnée de la Grandesse, parce qu'elle avait fait 
premier ministre un homme de fortune, poëte, doué 
d'ane figure agréable et plein de présomption, ce qui le- 
rendit odieux aux grandset à la nation. Ce ministre, 
nommé Valenzuela, devint successivement grand-écuyer.. 
grand de première classe, avec le titre de marquis de 
Yilla-Sierra, et cherche à se populariser en amusant le 
peuple par des fêtes. Il faisait, dit-on , représenter des 


Google 


— 206 — 
comédies dont il était l’auteur, et que le public pouvait 
voir gratuitement (4). 

Les grands et Don Juan parvinrent cependant à irriter 
le Roi contre la reine-mère; Charles II s'échappaune nuit 
du palais de Madrid, et se retira à celui de Buen-Retiro, 
où ayant appelé Don Juan auprès de lui, il le nomma 
premier ministre, exila sa mère à Tolède, et fit con- 
damner le favori de sa mère à la déportation aux îles 
Philippines, après lui avoir fait restituer les richesses 
qu'il avait acquises pendant sa faveur. 

Voici, sur cette révolution de palais, quelques détails 
qui donnent une idée parfaite du déplorable état où-était 
tombé le gouvernement de l'Espagne sous Charles IL. 
C'est en quelque sorte la préface de la grande révolution 
qui devait avoir lieu en 1700, à la mort du Roi d'Espa- 
gne, et qui fit sortir cette Couronne de la Maison d’Au- 
triche, déjà fort déconsidérée aux yeux des Espagnols, 
à l'époque dont il est question ici. 

Veut-on savoir comment les dynasties se perdent? on 
va le voir par le récit suivant : 

Lorsque Valenzuela fut arrivé au poste de premier mi- 
nistre, la junte du gouvernement, composée du conné- 
table de Castille, du cardinal d'Aragon et du comte de 
Pegnarenda, fut abolie pour faire place à une autre 
junte, dans laquelle étaient seulement le connétable, 
le confessur du Roi et Valenzuela. Celle-ci fut elle- 
même bientôt dissoute, et Valenzuela resta seul déposi- 
taire du pouvoir royal. « On voit tous les jours ici, » 
écrivait-on de Madrid, « des choses extraordinaires. Va- 
» lenzuela a été fait juge universel de toutes les affaires 
sde la monarchie, le Roi ayant fait une ordonnance 
»par laquelle il déclare qu'il ne veut rien signer sans 

(1) Abrégé chronolog. de l'Histoire d'Espagne el de Portugal, t. 1, p. 573. 
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»le visa de ce ministre, qui est F’alido sous un autre 
»n0m. » 

Le Roi avait logé le nouveau favori au palais, dans 
Vappartement des infants. « Tous les grands, » disait 
une lettre de Madrid, «en murmurent, et ne voient plus 
sle Roi que très-rarement, ne l’accompagnent pas même 
sà la chapelle, et iln’y en à que quatre qui l'aient com- 
: plimenté le jour de sa naissance. » 

Valenzuela traita la noblesse avec la dernière hauteur, 
et s’oublia au dernier point vis-à-vis des ambassadeurs 
eux-mêmes. Alors il se prépara un coup entre la Gran- 
desse et Don Juan, pour renverser le favori et la roinc- 
mère, Voici ce qu'on lit dans une dépêche diplomatique 
de Madrid : 

« Sachez qu'il y a lrois mois el demi que quelques- 
suns de ces grands Messieurs commencèrent à se lasser 
> et dégoûter de ce gouvernement, ct en donnèrent avis à 
3 Don Juan, qui répondit qu'ilne viendrait pas sans être 
s appelé ; mais eux n’y consentant pas, disaient, et l'as- 
:suraient par leurs mains (par écrit), de ne le point 
sabandonner, mais de l’assister et tenir avec lui tant 
» qu’il leur resterait vie, biens, honneur et tout. Ainsi le 
atemps se passa en protestations, l’un ne voulant pas 
»passer pour rebelle et tumultueux, ni les autres non 
splus; mais tous se plaignaient et voulaient remettre 
»jusqu'à la fin du mois d'octobre que le Roi fit Don 
» Fernando Valenzuela grand d'Espagne à l’Escurial , et 
ren venant ici, Le fit loger dans le palais, dans les appar— 
»tements des infants, où jemais personne qu'eux n’a mis 
»le pied, et le fit dépêcher tout comme premier minisire 
»et favori. Il était si aveuglé de sa fortune et de son peu 
» de naissance, qu'il se mit dans un lit pour recevoir les 
» ambassadeurs dont il avait élé conducteur auparavant, 
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» lorsqu'il était dans un étst à ne savoir quelquefois où 
» manger, si bien que personne des grands ne voulait 
» plus suivre le Roi à la chapelle comme à l'ordinaire, 
»excepté les flatteurs.…. et la rage et le dépit des au- 
»tres fit conclure avec Don Juan d'Autriche, qu'il vien 
»drait ici aider le Roi à gouverner, séparer la reine 
» d'avec le Roi, prendre Valenzuela, qui était marquis de 
la-Sierra, et douze à quatorze charges qu’il possé- 
» dait, et lui faire rendre compte de 22 millions qui man- 
»quent de l'argent de la Couronne, ou les rendre, outre 
» plus de deux cent mille pistoles qu'il a prises pour des 
» charges qu'il a vendues (30 décembre 1676) (1). » 

La conjuration s’organisa donc; Don Juan, avec mille 
chevaux, escorté de beaucoup de noblesse, devait se 
rendre à trois lieues de Madrid, où tous ls conjurés et 
tout le peuple iraient à sa rencontre pour l'introduire 
dans la ville ; que si des ordres du Roi lui prescrivaient de 
se retirer, «on les respecterait, mais on ne leur obéirait 
»point, jusqu'à ce que le Roi fût mis en liberté; car,» 
ajoutait-on, « vous saurez qu'il n'est Roi qu'en figure, 
set à autant à dire que moi, » 

Le peuple manifestant ses vœux, la Cour fut fort alar- 
mée. La reine-mère se troubla, perdit la tête, et se 
rontra disposée à éloigner le favori, comme elle avait 
éloigné le Père Nithard quelques années auparavant. 
C'est ce que désiraient ceux qui étaient également en- 
nemis de Don Juan et de Valenzuela, et voulaient placer 
le cardinal d'Aragon à la tête des affaires; mais les 
principaux chefs des Jansénistes, ou amis de Don Juan, 
les ducs d'Albe, de Medina-Sidonia et d’Ossuns, firent 
déclarer à la reine, «qu'ils étaient armés, et qu'à la 
» moindre tentative contre leur parti , ils se rendraient 

(4) Corresp. d'Espagne.—Suecesson d'Espagne, t. 1v, p. 634. 
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»sur la place Mayor, au milieu de la ville, et ne souf- 
»friraient pas, eux, qui étaient de fidèles sujets, ne 
»cherchant que le bien du Roi et Le salut de la monar- 
»chie chancelante, que ni le plus grand ni le plus petit 
»pâtit pour un coquin comme Valenzuela (4). » 

Celui-ci céda à l'orage; quand il fut parti, la reine 
succomba à son tour, 

«Cette princesse croyait que l'éloignement de Valen- 
»zuels suffirait; mais l'amiral de Castille, le connétable 
»et le grand-chambellan lui demandèrent alors le sien, 
safin d'ôter à Don Juan tout prétexte de venir. L'amiral 
» proposait en même lemps de marcher avec des troupes 
»contre Don Juan, s’il osait quitter l'Aragon ets’avancer 
sen Castille. Mais comme les amis de ce prince armaient 
» dans Madrid et se montraient décidés à tout, le cardinal 
»d’Aragon persuada à la reine, pour prévenir une guerre 
» civile, d'écrire à Don Juan, au nom du Roi, de venir 
»lassister dans son gouvernement, » — « Le courrier 
»partit le 29 décembre pour Saragosse. Les amis de 
» Don Juan lui écrivirent de leur côté de venir armé, et 
»comme ils montraient l'intention d'écarter la reine de 
»la Cour, l'ambassadeur de l'Empereur alla voir le duc 
»d'Albe et lui dit : — «Que l'Empereur, si l'on éloignait 
»*8a sœur du gouvernement et d'auprès de son fils, s'en 
sressentirait fort, » =— «Nous nous soucions bien de 
» l'Empereur, lui répondit le duc d’Albe; ne veut-il pas 
»bien gouverner son Empire? ainsi voulons-nous notre 
»royaume; qu’il songe que l'Espagne lui à mis la cou- 
»ronne sur la tête, et qu'elle sent encore aujourd'hui ce 
»qui luien a coûté et le peu qu'ila fait pour elle; qu'il 
»dise cela à Ja reine, et ne se mêle point des affaires 
» qui ne le touchent point. » — « Cette réponse hautaineet 

(1) Succession d'Espagne, 1. 1, p. 097. 
ir, #4 
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» menaçante fit lrembler la reine et ne lui laissa plus de 
»doute sur sa disgrâce ; elle n’avait d'appui nulle part, 
»ni dans le Roi qui manquait de volonté, et auquel on 
» avait persuadé de se soustraire à un joug, ni dans les 
»grands, qui étaient tous pour Don Juan, ni dens les 
» troupes, qui étaient peu nombreuses et nullement fi- 
» dèles, ni moins encore dans le peuple de Madrid, dont 
» la situation était peinte en ces termes (4) : 

+Figurez-vous qu'il n’y a pas la moindre maison à 
» Madrid qui ne soit pas pourvue, de haut en bas, avec 
» gens, armes, balles et provisions... et tous les minis- 
» tres étrangers de même, mais pour se défendre contre 
» des fripons qui se servent de telles occasions pour pil- 
»ler les maisons; car, figurez-vous aussi un peuple levé * 
set cent mille hommes en armes, en faveur de Don 
» Juan, en cas qu'on lui fasse quelque défense de parler 
»au Roi ou entrer dans la ville (7 janvier 4677) (2). » 

Don Juan triompha, comme on l'a dit plus haut, et la 
reine-mère fut exilée. De ce moment la politique du 
cabinet de Madrid fut changée. Don Juan n'avait pas 
les mêmes raisons que la reine-mère de rester fidèle- 
ment attaché à l'alliance et à la politique de la Cour 
impériale. Dans l'espoir de ramener un peu d'ordre dans 
les finances épuisées de lEspagne, il ne balança pas à ac- 
cepter la paix de la France, aussitôt après que les Etats- 
Généraux eurent conclu leur paix séparée avec Louis XIV. 
De plus, Don Juan avaitmis obstacle au mariage de 
Charles IT avec la fille de l'Empereur Léopold, mariage 
qui avait été arrêté entre la reine-mère et son frère; il 


(4) Succession d'Espagne, t. 1v, p. 686-658. 

(2) Corresp. d'Espagne.—$ uccesson d’Espagne, t. 19, p. 638.— Lettres du 
secrétaire d'Etat Coventry, des 20 novembre 4675 ct 27 janvier 4677. Mss. 
Bibliothèque harléienne à Londres, n° 1515, p. 203, 270, 273 et 27. 
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penchait eneffet pour une alliance avec la France, afin d'y 
trouver un appui contre l'Autriche. Louis XIV consenti à 
donner au Roi d'Espagne sa nièce Louise d'Orléans. 
Getle jeune princesse témoignait de la douleur de cette 
détermination ; Louis XIV lui dit: «Mais je ne pourrais 
» faire mieux pour ma fille. — Ah ! répliqua la princesse, 
»vous pourriez, Sire, quelque chose de plus pour votre 
»nièce {1). » La jeune princesse s'était flattée de devenir 
l'épouse du Dauphin et d’être un jour reine de France. 
Il fallut obéir et quitter la Cour brillante de Versailles 
pour aller épouser l’idiot couronné qu’on lui destinait 
pour mari. C'était un triste spectacle que cette jeune fille 
que la raison d’État sacrifiait à un moribond, et le destin 
fatal attaché aux Stuarts semblait poursuivre même la 
fille de la belle Henriette d'Angleterre. Charles 1 vint 
au-devant de sa jeune épouse jusqu’à Burgos, où la béné- 
diction nuptiale leur fut donnée. A l’occasion de ces no- 
ces royales, l'Espagne vit élever les bichers de l'Inqui- 
sition, et vingt-deux victimes expirant dans les flammes, 
changèrent en torches funèbres les flambeaux d’hyménée 
du plus misérable de ses Rois (1679) (2). » 

Mais Don Juan ne jouit que peu de temps de son 
triomphe ; il mourut dans le courant de l’année 4679, à 
l'âge de cinquante ans. Charles IL, trop jeune et trop 
faible d'intelligence pour se conduire lui-même, rappela 
aussitôt sa mère à Madrid, ct lui abandonna de nouveau 
la direction des affaires, sans paraître même se douter 
des maux de son peuple et de la décadence de la monar- 
chie, 

A l'épuisement des finances occasionné par une longue 
guerre, se joignaient d'autres fléaux inséparables d’une 


(1) Abrigé chronologique de ire d'Espagne, te 11, p. 577. 
@) Tbïid., tu pe 578 
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mauvaise administration. Les campagnes étaient infestées 
par des malfaiteurs organisés en bandes redoutables, et 
l'Amérique devint la proie des flibustiers. Les indigènes 
exercaient impunément des brigandages à Porto-Bello, à 
Darien, à Panama et sur les côtes de l'Amérique méri- 
dionale. En Afrique, les Maures expulsaient peu à peu 
les Espagnols de leurs établissements sur la Méditerra- 
née. Les galions tombaient entre les mains des ennemis 
ou des corsaires, et l'Electeur de Brandebourg, las d'at- 
tendre les subsides que la Cour de Madrid lui avait pro= 
mis dans la dernière gucrre, solda scs comptes en s’em- 
parant d’un vaisseau espagnol richement chargé. Le gou- 
vernement eut recours à l'émission du papier-monnaie. 
Après la vente des vice-royautés , il mit à prix d'argent 
la Grandesse; enfin, tout tendait à avilir ce faible gou- 
vernement. Tel était l'état qu'offrait l'Espagne après la 
paix de Nimègue. 

L'Empire, par suite de la guerre et par la jalousie de 
quelques princes plus ou moins bien traités à la paix, 
l’Empire renfermait plus que jamais les éléments de dis- 
corde qui faisaient en partie le force de Louis XIV, en 
tenant les princes allemands sous sa dépendance. L'un 
d'eux cependant parcourait une noble carrière, et posait 
habilement les bases de la grandeur future de sa Maison. 
Le Grand-Electeur de Brandebourg, l’un des plus grands 
princes de son époque, était toutefois plutôt estimé 
qu’aimé; habile capitaine, il sut rendre ses sujets guer- 
riers et augmenta leur énergie; il était entré dans la 
guerre de 1672, comme l’un des principaux défenseurs 
de l'équilibre politique du continent, ct posa les armes 
le dernier, en 1678; il avait remporté de grands avan- 
tages sur les Suédois, et, par les défaites qu’il leur fit 
essuyer, il porta un rude coup à leur réputation militaire. 
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Néanmoins l'abandon dont il fut victime à Nimègue, 
rendit ses succès illusoires; il ‘fut obligé de resti- 
tuer à Charles XI les provinces conquises sur la Suède ; 
c'était la volonté de Louis XIV, il n’y avait pas moyen 
d'y résister, Ce fut là un grave sujet de ressentiment 
pour ce prince contre les Hollandais (1) ; aussi se rap- 
procha-t-il de la France, car il avait des ennemis natu- 
rels bien plus redoutables que cette puissance dans ses 
voisins les Polonais; cette République ne pouvait oublier 
la cession de la souveraineté du duché de Prusse à la Mai- 
son de Brandebourg, en 4618 (2), et celle-ci était inté- 
ressée à se ménager un puissant allié contre la Pologne. 
La lettre du Grand-Electeur à Louis XIV est un monu- 
ment trop curieux pour ne pas la faire suivre ici : 

« Monseigneur , il est impossible que Votre Majesté, 
»selon les lumières de ce grand esprit dont Dieu l'a 
» donéc, ne comprenne aisément la modération ct la jus- 
»lice de mes prétentions, et, cela étant, qu'elle fasse 
» violence à cette générosité et grandeur d’âme qui est 
»née avec elle, pour me forcer à des conditions de paix 
»qui seraient pour moi iniques et honteuses. Dicu, qui 
»est juste, voyant le droit de ma cause, avait décidé, par 
»le sort des armes, de toute la Poméranie en ma faveur. 
: Votre Majesté m'en fait rendre la meilleure partie, que 
» je remets entre ses mains, pour conserver le reste, qui 
» est fort peu de chose, au regard de tout ce que j'avais 
» gagné au prix de mon sang et par la ruine de mes su- 
» jets. N’est-il donc pas juste, Monseigneur, que, puisque 
» VotreMajesté m’oblige de quitter de si grandes et belles 


(4) Muller, Histoire univeselle. — Koch, Tableau des Révolutions de l'Eu- 
rape.— Aneillon, Tableau des Révolutions du Système politique de l'Europe, 
tar. 


{2) Pegancl, Histoire de Frédérie-le-Grand, vol. 1, 1e 77 


Google | 


— Ah — 

» villes et tant de places à mes ennemis, elle oblige aussi 
sles Suédois à me laisser le reste, et que Votre Majesté 
»s’étant fort intéressée pour le parti qui n’avait pas droil 
» de rien demander, s'intéresse pour le parti qui avait 
» droit de tout garder, mais qui cède la plus grande par- 
»tie à la seule considération de Votre Majesté ? J'ai bien 
entendu que ses ministres m’opposent l'intérêt de sa 
» gloire, et je sais que c'est un puissant motif d'agir pour 
»une âme grande; mais elle me permettra de la faire 
»souvenir que la justice fait naître et règle la gloire, et 
» que celle-là étant de mon côté, il y aura une bien plus 
» grande et solide gloire à acquérir, en appuyant une 
» prétention juste et modérée, qu’en favorisant celle qui 
»n'estrien moins... Après tout, Monseigneur, je com- 
»prends bien que le parti est trop inégal des forces de 
» Votre Majesté aux miennes, et que je pourrais être ac- 
» cablé d'un Roi qui a porté seul le fardeau de la guerre 
» contre les plus grandes puissances de l'Europe, et qui 
»s'en est démélé avec tant de gloire et de succès. Mais 
» Votre Majesté trouverat-elle son avantage dans la 
»ruine d'un prince qui a un désir extrême de la servir, 
»et qui, étant conservé, pourrait apporter à son service 
» quelque chose de plus que sa seule volonté. Certes, 
» Votre Majesté, en me détruisant, s’en repentirait la pre- 
»mière, puisqu'elle aurait de la peine à trouver dans 
» tout le monde un prince qui fût plus véritablement que 
» moi et avec plus de respect et de zèle... (4). » 

Louis XIV, qui était intéressé à se faire le plus d'amis 
possible parmi les princes allemands, et à se conserver 
ainsi dans l’Empire une puissante clientèle toujours dis- 
posée à agiren sa faveur contre la Cour impériale, écouta 
en partie les réclamations du Grand-Électeur. Pour le 


) Artes et Mémoires de ln paix de Nimégue, 1. vs, pe 81 à 485. 
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consoler de ses mécomptes, on lui accorda quelques con- 
cessions de territoires et d'argent. . Ceci fut stipulé par 
un traité signé le 29 juin 1679; et Louis XIV s'engagea 
à payer à l'Électeur trois cent mille écus pour l'indem- 
miser de ses dépenses et « pour lui faire connaître le 
»plaisir avec lequel il le voyait rentrer dans son al- 
»liance (1). » 

À toutes lesacquisitions faites par la France à la paix de 
Nimègue, on peut encore ajouter la Lorraine, par suite du 
refus du duc Charles LV de rentrer dans la possession de 
son duché aux conditions onéreuses qui lui avaient été 
offertes par Louis XIV. Celui-ci resta donc en possession 
de ce duché, ce qui privait l'Europe de l'assistance d'un 
souverain qui, par la position de son État, pouvait causer 
de grands embarras à la France, et être très-utile à la 
cause générale. Guillaume III considérait la cause du duc 
de Lorraine commeune question européenne ; aussi le 
vit-on toujours embrasser les intérêts de ce prince avec la 
plus grande chaleur (2). 

Louis XIV avait manifesté le désir de réunir la Lorraine 
à la France sous le règne du duc Charles LIL ; voici ce qui 
s'était passé à cet égard : 

Leduc Charles III n’avait pas eu d'enfants desa femme 
légitime Nicole, fille de Henri, duc de Lorraine, et l'avait 
répudiée ; puis, il s'était remarié à Béatrix du Cusance, 
qui lui avait donné un fils, mais ce fils était réputé adul- 
térin (3). 

Les héritiers de Charles LIL étaient son frère le prince 

(1) Actes et Mémoires de la paix de Nimègue, t. 1v, p. 483 à 499. 

(2) Mémoires des Etats Généraux, du 7 avril 1676, relatifs aux intérêts 
du duc de Lorraine, — Correspondance de Guillaume LLL et du conseiller 
penionoaire Heimivs, spréol'année 4669. 


(3) Charles-Hes 
Branche de Lorraine Vaudemnt. 


5 comte de Vandemont; c'es de lui que descend Ia 
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François de Lorraine et le prince Charles son fils. Mais 
Charles HI s'étant brouillé avec son frère et son neveu, 
prit le parti bizarre de proposer à Louis XIV de lui as 
surer le duché de Lorraine et de Bar après sa mort. 
L'offre fut acceptée par le Roi de France, et un acte fut 
signé, portant en substance, que le duc n’ayant pasd'en- 
fants, il faisait le Roi de France héritier de ses duchés de 
Lorraine etde Bar, s’obligeant, pour assurer sa parole, 
à lui remettre incessamment la ville de Marsal. Louis XIV, 
de son côté, en reconnaissant cette donation , devait 
«agréger à sa couronne et famille royale tous les princes 
» de la Maison de Lorraine, qui seraient dorénavant con- 
»sidérés en France comme princes du sang royal, » etla 
disposition faite à cet égard devait être homologuée et 
reconnue dans toutes les Cours souveraines du royaume ; 
en sorte que tous les princes lorrains, suivant leur droit 
de primogéniture, deviendraient habiles à succéder à la 
Couronne, en cas d'extinction de la Maison de Bourbon 
(1662. 

Le prince François de Lorraine et sonfils le prince 
Charles virent ce traité avec un vif mécontentement; ils 
protestèrent contre l'acte de leur parent et invoquèrent 
l'appui de l'Empereur. Cependant le duc Charles III ne 
s'était pas empressé de remettre Marsal à Louis XIV, 
condition de leur traité, le due, pour éluder cette remise, 
alléguait que le traité n'avait pas été enregistré au Par- 
lement. Louis XIV fit alors dresser une déclaration rela- 
tive au traité avec le due de Lorraine, et se rendit au 
Parlement pour le faire enregistrer en sa présence. Le 
prince François de Lorraine se rendit aussi au Parlement 
et forma, en son nom et en celui de son fils, son opposi- 
tion au traité comme nul et injuste. 

Le chancelier prit la parole dans le Parlement et se 
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prononça contre le traïlé, s’attachant principalement à 
combattre la clause qui admettait les princes lorrains au 
rang des princes du sang, souteuant que les rois ne pou- 
vaient faire des princes du sang qu'avec les reines leurs 
épouses. 

L'avocat-général Talon fut d’un avis contraire. Il sou- 
int, comme un point incontestable, qu’il n’y avait pas de 
prince souverain qui ne pût reconnaître comme princes du 
ang tous ceux à qui il voulait accorder cet honneur, et 
conclut pour l'enregistrement (4), lequeleut lieu, parce que 
k Roi l'exigcait; mais il ne passa que sous la condition 
«que les princes lorrains ratifieraient le traité, à défaut 
de quoi ils seraient exclus de la qualité de princes du 
»sang. » Cette clause seule suffisait pour annuler la dona- 
ton, attendu qu'il était certain que le prince Françoiset 
son fils étaient résolus de ne point la ratifier, ce qu’ils re- 
fusèrent en effet (2). 

Depuis cette époque, le duc de Lorraine avait vécu en 
assez mauvaise intelligence avec le Roi de France. D'une 
part, Louis XIV voulait exercer une domination blessante 
pour le duc, et de l’autre celui-ci avait des relations cons- 
lantes avec les ennemis du monarque français. Aussi, en 
1670, avant d'entreprendre la guerre contre la Républi- 
que des Provinces-Unies, Louis XIV jugea convenable à 
la réussite de son projet de s'emparer par les armes des 
duchés de Lorraine et de Bar. Le duc Charles HU vivait 
encore à cetteépoque, mais il mourut peu de tempsaprès, 
4 son neveu prit alors le titre de duc, sous le nom de 
Charles IV. Celui-ci, dans l'exil, s'était attaché au service 

(4) Geiteopiniou est sartout remarquable quand on se reporte à la fn 


da règne de Lonis XIV, lorsque, par un édit, ik accorda à ses bâtards Le 
HR et tantes les prérogatives de princes du sang. 


(2) De Flasan, Histoire de la Diplamatis française, t. n11, p. 286.203, — 
Œuvres de Louis XIP, +, 1. 
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de l'Empereur ; il se distingua dans les guerres que l'Au- 
triche eut à soutenir contre les Turcs; Léopold I* lui 
donna en mariage sa sœur, reine douairière de Pologne, 
dont il eut un fils nommé Léopold, qui fut rétabli dans le 
duché de Lorraineàla paix de Ryswyk, en1697. La Lor- 
raine fut ainsi, par anticipation, province francaise pen- 
dant une grande partie du règne de Louis XIV, de 1670, 
époque de l'expulsion du duc Charles ILL, jusqu’à la paix, 
en 1697. 

XVI. « Ainsise termina au bout de dix ans, » dit M. Mi- 
gnet, «cette longue série de négociations et de guerres. 
» Dans le cours de ces dix années, Louis XIV avait changé 
»avec à propos de desseins. Son expédition contre les 
» Provinces-Unies, habilement préparée, mais imparfaite- 
»ment conduite, n'avait pas réussi, parce qu'il n'avait 
»pas su achever leur conquête ou accepter leur soumis- 
»sion. Il n’avaitsaisi ni le moment de s’avancer avechar- 
» diesse, ni celui de s'arrêter avec modération. Cette en- 
»treprise manquée, il en avait exécuté, aux dépens de 
»l'Espagne, une autre, mieux dirigée et plus heureuse, 
» Pendant cinq années d'une guerre lrès-difficile contre la 
» plus grande paytie de l'Europe, il était parvena à ob- 
» tenir la neutralité de l'Angleterre, à arracher la coopé- 
»ration de la Suède, et à vaincre constamment tous ses 
» ennemis. Chaque campagne, supéricurement préparée, 
» conduite, terminée, avait été suivie d’une acquisition con- 
» sidérable de territoire. Ses succès persévérants avaient 
»été le prix de sa rare habileté. 

» Après avoir su vaincre, il avait su négocier. Modéré 
»dans ses exigences, fidèle dans ses amitiés, inébran- 
» lable dans ses propositions, il sacrifia une partie de ce 
»que la vicloire lui avait donné pour rélablir sou allié 
» dans ce qu’il avait perdu, Sa volonté fut la base des né- 
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»gociations el la loi destraités. Ses ennemis fatigués s'y 
»soumirent les uns à la suite des autres. 11 détacha la 
» Hollande de l’Espagne, l'Espagne de l'Empereur et de 
»V'Empire, l'Empereur de l'Empire du Brandebourg et 
»du Danemarck, enfin, le Brandebourg lui-même du 
» Danemarck, en les obligeant tous à subir les conditions 
» qu’il leur imposait. IL retira de cette longue lutte, d’une 
» part, la Franche-Comté, qui acheva la frontière fran- 
»çaise de l’est; de l’autre, des territoires étendus et des 
»villes importantes dans l’Artois, la Flandre, le Hainaut, 
»qui agrandirent la frontière du nord, formée par une 
»ligne de places devenues, à l'aide de Vauban, une bar- 
»rière impénétrable. Il-put dire avec vérité, dans la joie 
» de son triomphe : 

« Ma volonté seule a conclu cette paix tant désirée de 
»ceux de qui elle ne dépendait pas ; car, pour mes enne- 
» mis, ils la craignaient autant que le bien public me la 
» faisait désirer, qui l'emporta en celte occasion sur le 
»gain et eur la gloire personnelle que je trouvais dans 
»la continuation, de laguerre..…. Je jouissais pleinement 
»de ma bonne fortune et de ma bonne conduite, qui 
» m'avaient fait profiter de toutes les occasions que j'avais 
»trouvées d'étendre les bornes de mon royaume aux 
» dépens de mes ennemis (4). » 

«Arbitre victorieux et pacifique de l’Europe remplie 
»de crainte et d’admiration pour lui, Louis XIV atteignit 
»à Nimègue l'apogée de sa grandeur. » 


(4) Œuvres de Louis XIV, te ve, pe LA7 ot 160. 
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LETTRE DE M. DE GROVESTINS 


A 


M. MIGNET, 


conriuxn D 


Ce 20 décembre 1841. 


MONSIEUR, 


J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint un extrait du rap- 
port de l'ambassadeur Van Beverningh aux États de Hullande, 
relativement aux négociations et à la conclusion de la paix de Ni- 
mègue. 

Il résulte évidemment des explications données par le négocia- 
teur hollandais, que le courrier auquel les ambassadeurs des États- 
Généraux avaient confié la lettre adressée au prince d'Orange, 
pour lui faire part de la conclusion du traité de paix, n'est point 
arrivé à sa destination : il fut arrêté en route, le mot employé par 
M. de Beverningh, dans son rapport aux États, laisse dans le 
doute si ce courrier fut tué ou seulement démonté. 

Wagnaer dit dans son histoire, que le marquis de Grana, gou- 
verneur général des Pays-Bas espagnols, avait fait intercepter 
les lettres qui devaient porter la nouvelle de la conclusion de la 
paix au camp du prince d'Orange. Ceci se comprend; car les 
Espagnols étaient intéressés à la prolongation de la guerre entre 
la République et la France. 

Enfin, la lettre confidentielle et en même temps si explicite du 
prince d'Orange au conseiller pensioñnaire Fagel, écrite le len- 
demain de la bataille de Saint-Denis, est là. Dans cette lettre, le 
prince déclare solennellement ne pas avoir été instruit de la con- 
elusion de la paix en livrant le combat de la veille. Comment au- 
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rait-il pu l'être, puisque la lettre qui lui avait été adressée du con- 
grès ne lui parvint point, de l’aveu même de M. de Beverningh? 

Il en résulte, selon moi, que toutes les accusations dirigées à 
celte occasion contre le prince d'Orange sont très-mal fondées. 
Les premières nouvelles arrivèrent au camp, de La Haye, et, vu le 
détour de Nimègue à La Haye, et de ce dernier endroit au camp 
près de Mons, il n'était pas possible que la nouvelle de la paix pôt 
être connue du prince le 14 au matin, jour du combat. La lettre 
du conseiller pensionnaire Fagel n’arriva au camp que le45 dans 
la matinée. 

M. de Beverningh avait été une des principales colonnes du parti 
de Witu ; il eût été bien aise de pouvoir mettre le prince dans son 
tort, en l’accusant d’avoir livré la bataille après avoir reçu la 
dépêche des ambassadeurs écrite de Nimègue. Eh bien! ce même 
M. de Beverningh vient déclarer aux États de Hollande que le 
courrier, porteur de cette dépêche, n'a pu continuer sa route, ce 
qui implique nécesssirement que le prince d'Orange n’a pu re- 
ceroir la dépêche dont il était porteur. 

Je suis véritablement désolé de vous transmettre ces détails si 
tardivement, ne doutant pas que depuis longtemps votre siége ne 
Soit fait, et que, de plus, vous n'avez pas manqué de vous répan- 
dre en accusations contre le prisce d'Orange, pour avoir livré la 
Hataille ayant la nouvelle de la paix dans sa poche. Je pense 
toutefois que vous jugerez nécessaire de tenir quelque compte de 
la déclaration si explicite de M. de Beverningh, en ce qui regarde 
l'accident arrivé au courrier ; car cette déclaration détruit, selon 
moi, tout l'échafaudage sur lequel les adversaires du prince 
d'Orange ont bâti jusqu'à ce jour leur système d'accusation. 

Voilà, Monsieur, œ que jai à vous offrir sur cette aflaire, qui, 
comme tant d'autres, a été singulièrement dénaturée par la mal- 
veillance. L'exacte vérité est donc celle-ci : que M. de Luxembourg 
avait la nouvelle de paix dans sa poche ; que Guillaume HI n’a- 
vait reçu aucune communication, ni du lieu du congrès, ni de La 
Haye; que, par conséquent, le prince d'Orange était parfaitement 
autorisé à livrer la bataille, et que si M. de Luxembourg eût voulu 
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éviter l'efusion du sang humain, cela lui aurait été facile en pro- 
posant une suspension d'armes. 

Je n'accuse pas M. de Luxembourg ; car je crois que ce chef 
devait recevoir ses ordres de sa Cour, lout comme le prince ne 
pouvait en recevoir que des États-Généraux, les ambassadeurs au 
congrès n'ayant point d'ordres à donner aux chefs des armées. 
Mais accuser l’un et ne pas vouloir voir un coupable dans l’autre, 
œci, à coupsûr, me paraît une étrange justice. 

Quand on se livre au terrible jeu de la guerre, voussavez tout 
aussi bien que moi, Monsieur, que la pauvre humanité n'est pas 
comptée pour grand’ chose. En votre qualité de grand admirateur 
de Napoléon, ceci ne peut, il me semble, vous paraître extraor- 
dinaire. 

Veuillez agréer, je vous prie, l'expression de tous les senti 
ments avec lesquels j'ai l'honneur d’être, etc. 


Extrait du rapport de M. de Beverningh relativement à la 
conelusion de la pair de Nimègue, fait à l'assemblée des 
États de Hollande, le 20 août 1678. (Archives des États de 
Hollaude.) 


Il dit encore que les ambassadeurs et plénipotentiaires 
avaient donné immédiatement connaissance au prince d'Orange, 
par une lettre, que le susdit traité entre Sa Majesté le Roi de 
France et les États-Généraux avait été conclu ; que cette lettre 
fut expédiée avec le paquet du marquis de Los Balbasos, puis- 
qu'ils n'avaient pa se procurer d'autre courrier; mais que, de- 
puis, il arriva à leur connaissance que le susdit courrier avait été 
arrété. » 
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RÉPONSE DE M. MIGNET A H. DE GROVESTINS. 


Pais, ce 27 décembre 4844. 


Monsieur, 


Je vous remercie infiniment de l'extrait du rapport de Van 
Beverningh aux États de Hollande, que vous m'avez fait l'honneur 
de m'envoyer. Le témoignage du négociateur de Nimègue con- 
court à prouver que le prince d'Orange ignorail que la paix fût 
déjà signée lorsqu'il livra la bataille de Saint-Denis. Du reste, la 
lettre confidentielle du stathouder au pensionnaire Fagel le fe- 
rait croire au besoin, toute scule, tant clic respire la sincérité. Je 
n'aurai pas plus de peine à reconnaître ce fait qu’à être véridique 
el juste, ce qui est le premier devoir de l'historien. Mon siége 
n’était pas fait, Monsieur, mais j'étaissur le point de l'entrepren- 
dre lorsque j'ai reçu le document que vous avez eu la bonté de 
me transmettre, et la lettre judicieusement explicative qui l'ac- 
compagnait. 

Veuillez, ele, ete. 


CS) 
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L. Après ce tableau des divers États de l'Europe et 
de leur position vis-à-vis de la France, telle que la paix 
de Nimègue venait de la faire, il reste à parler de la si- 
tuation de l'Angleterre et de son gouvernement. 

Charles If, par son traité de 1678, avait, avec les 
États-Généraux, des engagements que n'avait pu rompre 
le traité de Nimègue, et il en résultait une sorte de ga- 
rantie morale à l’exécution fidèle des clausesde ce traité. 
11 fallait que Louis XIV, qui avait dicté les conditions, 
y satisfit pleinement. 

Mais cette garantie morale de Charles IL élait bien 
faible; car, outre les inclinations connues de ce prince, 
les affaires de son royaume étaient à cette époque dans 
une si grande confusion, qu'il ne pouvait s'occuper que 
de ce qui se passait dans ses Etats, et que le soin de dé- 
fendre, comme garant de la paix, les intérêts des puis- 
sances du continent lui devenait impossible. C'était en 
partie l’œuvre de la politique de Louis XIV, qui avait 
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créé tous ces embarras au monarque anglais, afin de 
pouvoir continuer à étendre son système d'agrandisse- 
ment à l'ombre dela paix même. 

Ce qui se passait à celte époque en Angleterre est 
de nature à mettre en défaut la critique la plus judi- 
cieuse. Il faudrait avoir vécu au milieu de cette société 
si agitée, où se faisait sentir le mouvement caché d’une 
multitude d'intérêts, petits et grands, personnels et gé- 
néraux, qui se croisaient au sein des ténèbres, pour pou- 
voir se rendre compte des motifs qui donnaient, en ap- 
parence du moins, un caractère d’incohérence aux actes 
de la Couret de l'opposition. Les monuments historiques 
de ce temps, loin de soulever le voile qui couvre le ta- 
bleau, rendent au contraire l’obscurité plus profonde; 
et l'on serait tenté de croire que, pour parvenir à la dé- 
couverte d’une faible portion ‘de la vérité, il faudrait 
commencer par donner au langage des principaux ac— 
teurs de cette époque une interprétation tout opposée 
au sens apparent de leurs paroles. 

Ainsi, dans la correspondance du duc d'York avec le 
prince d'Orange, on voit le premier, avant et après la 
conclusion de la paix de Nimègue, animé d’une ardeur 
belliqueuse contre la France, se disposer à passer la mer 
pour se mettre à la tête des troupes anglaises et com- 
battre Louis XIV (4). En revanche, la correspondance 
de Barillon avec sa Cour peint le Roi et ses principaux 
conseillers, à la tête desquels figure le duc d'York, plus 
disposés que jamais à faire tout ce qui peut plaire et 
servir au monarque français (2) ; ils cherchent à alté- 


(4) Lettres du due d'York au prince d'Orange, depuis le 4 juin jusqu'au 
23 août 4678. — Dalrymple, Mem. App., p. 181-192. 


€) Correspondance de Barillon. — Dalrymple, 4yp. — Succession d'Es- 
paane, tiv, sect, 4. 
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nuer à ses yeux le manque de foi qui les avait portés à 
consentir au mariage de la princesse Marie. Charles s'en 
excusait auprès de Barillon, en disant : « Je suis le seul 
» de mon parti, excepté mon frère. + Tous sacrifient sans 
hésiter leur dignité, leur réputation, leur honneur, quand 
ils espèrent obtenir quelques millions de livres de la gé- 
nérosité de Louis XIV. 

Dans le même temps, Charles affecte de seranger au 
vœu de son peuple; il parle d'entrer en guerre avec la 
France ; il conclut des traités avec les ennemis de cette 
puissance; il demande des subsides pour l'entretien 
d'une armée de terre ot pour l'équipement d'une flotte ; 
mais à peine le Roi at-il annoncé ses projets aux Com- 
amunes, qu’elles cherchent à entraver un dessein que 
Charles II n'a formé que conlraint par les clameursde 
l'opposition; celle-ci cependant se ravise peu après, et 
accorde les fonds demandés par la Cour. Est-ce pour 
faire la guerre à la France ? Cela n'est pas présumable, 
car ils ne sont alloués que pour licencier l'armée, et, à 
la même époque, l'opposition, en apparence si hostile à 
la France, traite en secret avec les ambassadeurs de 
Louis XIV. Celui-ci ne peut oublier le mariage de la 
princesse Marie avec son plus grand ennemi; il veut 
faire éprouver son ressentiment à la Cour de Londres. 
Barillon recoit l'ordre d'entretenir des liaisons avec les 
principaux chefs de l'opposition; il corrompt les uns 
avec de l'argent, fascine l'esprit de beaucoup d’hommes 
droits et intègres, qui refusent ses dons, mais qui croient 
que Louis XIV leur servira d'appui contre les desscins 
de la Cour (1). Ils s'imaginent que la force armée levée 
subitement, sous prétexte d'agir contre la France, sera 
réellement employée à appuyer quelques funestes pro- 


(1) Lettres de Barillon. — Dalrymple, 4pp., pe 1?8 etauiv. 
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jets plus conformes au caractère du Roi : « Ces chefs 
»n'ignoraient pas, »dit Hallam, «que les desseins du 
» Roi contre les libertés publiques avaient été tramés de 
» concert avec la France, et qu'on aurait pu diflicilement 
»les mettre à exécution sans l'appui de cette puissance, 
»sinon en hommes, au moins en argent. Si donc les me- 
» neurs de l'opposition eussent pu attirer de leur côté cet 
»allié dangereux et convaincre le Roi de France qu'il 
» n’était pas de son‘intérêt de ruiner leur pouvoir, ils au- 
» raient à la fin fait échouer la conspiration qu'ils soup- 
» gonnaient, et assuré le licenciement de l'armée (1). » 

Louis XIV, d'un autre côté, paraît non-seulement 
s’être méfié des inclinations du Roi après le mariage de 
la princesse Marie avec le prince d'Orange, mais encore 
avoir appréhendé qu'il ne parvint à se rendre absolu, à 
l’aide de son armée, et sans en avoir l'obligation à son 
ancien allié. « C’est pourquoi, » ajoute Hellam, « sur 
» l'article du licenciement, il servit fidèlement le parti 
»populaire (2). » 

L'exclamation de Charles 11, quand Barillon le pressa 
de réduire son armée à huit mille hommes, est bien con- 
nue. « Poisson de Dieu! sont-ce là toutes les promesses 
»du Roi de France de me rendre maître de mes sujets? 
»ou croit-il que c’est une opération à faire avec huit 
» mille hommes ? 

» La France, dans tout le cours de ces intrigues, fut 
» maîtresse du jeu, x dit encore Hallam , «disposant des 
» deux parties, elle pouvait, soit embarrasser le Roi par 
»le moyen du Parlement, s'il prétendait adopter une po- 
»litique indépendante, soit abandonner le Parlement si 
»ke Roi voulait retourner à ses premiers engage- 


{1) Hallam, Histoire costitationnelle d'Angleterre, t. 19, pe 10. 
e) Ibid, pe 22 
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» ments (4). » Charles ne put résister à l’appât de quel 
ques millions. Le traité du 97 mai 1678, par lequel il 
vendit sa neutralité à la France, fut signé per le Roi 
lui-même, aucun de ses ministres n'ayant osé y apposer 
son nom; et cependant, à celle époque, Charles affiche 
hautement l'intention de se joindre aux alliés contre la 
France, Eufin, la paix de Nimègue conclue entre les 
Provinces-Unies et Louis XIV, celui-ci n'a plus d'inté- 
rêt à ménager Charles IT ; que fait-il alors? Il refuse de 
payer au Roi d'Angleterre la pension stipulée par le 
traité secret, sous prétexte que les conditions n’avaient 
pas été remplies, et presse Montague, ambassadeur de 
Charles IT, de publier tout ce qu’il savait de ce traité 
secret, afin de ruiner lord Danby (2). Celui qui occupe le 
trône est hors des atteintes de l'opposition ; mais l'oppo- 
sition exerce un droit constitutionnel en accusant un mi- 
nistre responsable (3); l'accusation de haute trahison 
portée contre lord Danby, pour avoir coopéré au traité 
du 97 mai, fat le signal d’une rupture ouverte entre le- 
Parlement et la Cour, rupture qui fut provoquée à des- 
sein par la Cour de France, qui n’ignorait pas qu'en 
lançant ce brandon de discorde en Angleterre, elle y 
suscitait une tempête qu'il ne serait pas facile d’apaiser. 
Louis XIV prévit que l'attention de l'opposition serait 
pour la saite absorbéc par les altaques qu'elle allait 
livrer à la Couronne, et que la Gour serait exclusivement 

(1) Halle, Histoire constitutionnolle d'Angleterre, t. 19, p. 10. 

(2) Letters from M. Barillon to the French court, concerning his intrigue 
with ME. Montague and the popular party Lo accuse lord Danby ie Luis 
ment, ané from the duke of Vark 10 the prince of Orange in the mean time 
4678-9. (Dalrymple, Mom. App., p« 192-207.) 

Letters from M. Mntague and M. Barillon to the French court, con 
cerning the intrigues of Bari/lou with Une popular party. (Dalrymple, Mens. 


App. pe 253-264.) 
(8) Hallar, Histoire constitutionnelle d'Angleterre, 1. 1%, pe 3. 
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occupée à défendre la prérogalive royale, Tant que cette 
lutte serait flagrante, le monarque français comptait que 
l'influence britannique serait annulée sur le continent, et 
qu’ainsi il serait entièrement libre de poursuivre ses vues 
de spoliation contre l'Espagne; ce qui devait le conduire 
àla domination universelle en Europe. 

IT. A l'extinction de la maison de Tudor, par la mort 
de la grande Elisabeth, les Stuarts héritèrent du trône 
d'Angleterre. Il n'était destiné à être occupé que par trois 
générations de cette antique race, qui déjà avait fourni 
une longue suite de rois à l'Écosse, cette vieille et rancu- 
neuse rivale de l'Angleterre. 

Si celle-ci avait fait beaucoup de imal à sa voisine, 
l'Écosse s’en vongca amplement en envoyant sa famille 
royale prendre possession du trône que la mort d’Elisa- 
beth venait de laisser vacant. 

Jamais nation ne fit à une autre nation un présent aussi 
funeste, L'Angleterre ne devait trouver dans sesrois, de 
race écossaise, que des ennemis acharnés à sa perte. I 
semblerait même que le peuple anglais comprit intuiti- 
vement ce danger ; car, avec le changement de dynastie, 
commença à poindre la révolution. 

Le règne de Jacques I" en fut l'aurore. Celui de Char- 
les I‘* la crise sanglante, suivie d'un despotisme militaire 
qui ramena les fils de Charles I‘° en Angleterre, pour y 
régner successivement et clore laliste des rois de la Mai- 
son de Stuart. : 

Charles I‘* combattit la révolution par les armes et fut 
vaincu par elle. Charles IL cherchera à la dompter par la 
ruse et à l'aide de l'or de l'étranger. Jacques II aurare- 
cours à lareligion, mais les efforts des deux fils de Char- 
les [‘ seront impuissants comme ceux de leur père ; car, 
sila révolution subit un temps d'arrêt sous Charles IT, 
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elle retrouvera toute son énergie sous le règne de son suc- 
cesseur. 

Les projets de Jacques I“, de Charles T° et de ses deux 
fils, bien que différents en ce qui concerne l'exécution, 
seront les mêmes quant au fond : substituer une royauté 
absolue à une royauté limitée ; se débarrasser des entra- 
ves que le Parlement met au pouvoir royal; en un mot, 
exécuter en Angleterre ce que la Maison d'Autriche avait 
fait en Espagne, et celle des Bourbons en France; placer 
la Couronne dans un état complet d'indépendance, et la 
nation sous le bon plaisir du souverain, Les Rois d'Es- 
pagne en étaient arrivés là, en supprimant les cortès ; les 
Bourbons n'étaient soumis à aucun contrôle de la part 
de la nation, depuis que les États-Généraux n'étaient 
plus appelés à sanctionner, comme par le passé, les édits 
en matière de finances, et autres grandes mesures poli- 
tiques qui avaient été de la compétence de ces Assemblées 
nationales, 

Pour obtenir le même résultat en Angleterre, il fallait 
pouvoir imposer un silence absolu au peuple anglais, et 
pour réduire la nation à cet état de mutisme devant la 
Couronne, il fallait supprimer le Parlement. 

L’aversion des Rois de la Maison de Stuart pour le Par- 
lementanglais fut un héritage qui se transmit de père en 
fils. Les quatre Rois du nom de Stuart, qui régnèrent en 
Angleterre, travaillèrent avec acharnement à la ruine de 
leur dynastie, tout en s'imaginant travailler à l'agrandis- 
sement de leur Maison. Jamais aveuglement ne fut plus 
complet; vit-on jamais une persistance aussi tenace, une 
résolution aussi fortement arrêtée, aussi inébranlable? 
Et faut-il s’en étonner? Nullement; c'était chez les Stuarts 
un dogme, une croyance religieuse. Ils se croyaient in- 
vestis d’une mission divine pour faire sorlir la royauté 
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triomphante de la lutie où elle s'était engagée avoc la 
nation dès les premiers jours du règne de Jacques I‘. 
Dès lors peut-il paraître surprenant que Charles [** y ait 
sacrifié sa vie: Charles Il, son repos et sa dignité, et 
que Jacques IE y sacrific plus que sa vie, l'avenir de sa 
race? 

Les Stuarts furent conséquents, logiques du point de 
vue où ils envisageaient la question; qui le niera? Mais 
comme ce point de départ n'était pas celui de la nation, 
elle se montra toujours récalcitrante à admettre ce qui 
l'eût livrée à la merci de la royauté. Elle tenait à la 
royauté comme garantie de l'ordre, et n’entendait pas en 
faire un instrument de désordre, Le peuple anglais tenait 
àses droits, à ses libertés ; il avaitle sentiment intime que 
sa grandeur était liée à leur conservation; les Stuarts, au 
contraire, voyaient leur abaissement, leur avenir compro- 
mis là où la nation voyait sa sécurité. De là, impossibi- 
lité de se comprendre, rivalité mutuelle, empiétements 
incessants, soit de la part de la Couronne sur les libertés 
de la nation, soit de la part du Parlement sur les pré- 
rogatives de la Couronne, et enfin guerre à mort quand 
le moment suprême sera arrivé de savoir qui du Roi ou 
de la nation restera maître du terrain. Un accommode- 
ment était.il possible? où le trouver? qui eût pu l’in- 
diquer ? 11 fallait tout ou rien ; il fallait un vainqueur et 
un vaincu ; un roi absolu et une nation garrottée, ou un 
peuple libre et un roi mis hors de combat. 

Tel fut le spectacle qu'offrit l'Angleterre pendant près 
d'un demi-siècle, La première parie de ce grand drarne 
avait fini à la mort de Charles [‘; la seconde va com- 
mencer peu d'années après le rétablissement de Charles IL 
sur le trône. La trève avait duré quelques années, à la 
vérité, mais l'armistice allail être rompu d'une manière 


Google 


— 231 — 
trop éclatante pour qu'on n’attendit pas une nouvelle ca- 
tastrophe de la reprise des hostilités. 

AIX. Une restauration est un écueil devant lequel le bon 
sens d’une nation échoue le plus souvent; car elle est 
presque toujours le résultat d’une situation violente, dont 
on sent le besoin de sortir à tout prix. Quand le moment 
des illusions est passé, quand on voit qu'on a été trompé 
par des meneurs habiles, mais égoïstes, qui ont su s'em- 
parer d’une révolution faite au nom des intérêts géné- 
raux pour s’en appliquer le bénéfice, le dégoût s'empare 
des esprits, le peuple se lasse et demande un change- 
ment. C'est l'instant où une restauration devient possible; 
alors on s'y jette avec fureur, on ferme les yeux sur l’ave- 
nir, pour ne considérer que le présent qui est devenu in- 
soutenable. Plus on se sent mal à l'aise, plus on se hâte 
d'en finir. Néanmoins, le calme revenu et l'enivrement 
dissipé, on revient à des idées plus saines et plus raison- 
nables ; mais souvent alors le temps propice est passé, où 
l'on eût pu prendre les mesures que la raison eût conseil- 
lées, si elle n'eût été obscurcie par un délire inexplicable. 
De là vient aussi qu'après une restauration, on voit pres- 
que toujours une nouvelle révolution. 

Dans son Histoire constitulionnelle d'Angleterre, Hal- 
lam dit : « On a souvent reproché aux meneurs de celle 
» grande révolution d'avoir laissé restaurer le Roi, sans 
»ces conditions et ces limitations de son pouvoir qui l'au- 
»raient empêché d'abuser de la confiance publique, et 
»ce reproche leur a été adressé, non-seulement par les 
»contemporains qui eurent à souffrir des changements 
»politiques et religieux qu’amena la restauration, non- 
» Seulement par les hommes qui plus tard ont écrit avec 
» quelque préjugé contre l'Eglise anglicane et la monar- 
»chie conslilutionnelle, mais par les hommes les plus 
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+ modérés el les plus raisonnables; en sorte qu’il est pres- 
- que devenu de règle d’accuser la Convention et Monk 
»surtout, d’avoir abandonné la cause de la liberté publi- 
» que, et amené, par leur loyauté inconsidérée, ou leur 
» égoïste trahison, le mauvais gouvernement des deux der- 
»niers Stuarts et la nécessité de leur expulsion définitive. 

» Nous remarquerons d’abord qu'on parle quelquefois 
»de la restauration sans conditions de Charles II, dans 
» un langage trop hyperbolique, comme s’il était venu en 
» conquérant , avec les lois et les libertés de son peuple 
»livrées à sa discrétion. Charles ne fut cependant rétabli 
» que dans les prérogatives limitées d’un Roi d'Angleterre; 
»tous les statuts anciens et modernes, y compris ceux du 
» long Parlement, qui avaient été rendus pour la garantie 
»des sujets, continuaient d’être en vigueur. S'il est vrai 
» qu'en 4641 le long Parlement eût fondé notre constitu- 
» tion telle qu'elle est aujourd'hui dans ses parties les plus 
»essentielles, on ne peut guère soutenir que de nouvelles 
» limitations et des garanties additionnelles fussent abso- 
»lument nécessaires avant que le plus fondamental des 
»principes constitutionnels, le gouvernement du pays 
» par le Roi, les Lords et les Communes, füt admis à re- 
»prendre son cours régulier. Ceux qui reprochent si vi- 
» vement l'absence de conditions à larestauration, feraient 
»bien d'indiquer quelles conditions auraient dû être im- 
»posées et quels malheurs sont probablement venus de ce 
»qu'elles ne l'avaient point été. Ils auraient aussi à prou- 
»ver que, les circonstances données, il était aussi facile 
»et aussi convenable qu'on semble le penser communé- 
»ment, d'attacher à la restauration certaines garanties 
»assurées et obligatoires (4). » 

À ces observalions, ne pourrait-on pas répondre : 
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Pourquoi ne fit-on pas en 4660 ce qu’on a fait après la 
révolution de 46882? Le Bill des droits, accepté par 
Charles IT à la restauration, eût peut-être conservé la 
couronne dans sa famille et épargné à l'Angleterre vingt- 
huit années de troubles intérieurs, dont les conséquences 
furent aussi funestes à l'Empire britannique qu'à l'Europe. 
Mais le fait est qu'à l'époque de la Restauration, le bill 
des droits eût singulièrement blessé les principes des par- 
tisans de la légitimité, et que ces mêmes cavaliers qui, 
après la chute de la royauté, avaient prêché sous la Ré. 
publique les théories les plus oulrées, dansle but de faire 
périr la liberté par scs propres excès, changèrent de lan- 
gage aussitôt qu’il fut question du retour de Charles H, 
et revinrent avec une effronterie scandaleuse aux maxi- 
mes du gouvernement absolu. On leur en demanda le 
motif, etils ne se firent faute de répondre : s Quand le 
» souverain légitime n’était pas sur le trône, nous devions 
> pousser ces nouveaux principes si loin que le gouverne- 
» ment ne pût pas marcher ; aujourd’hui que la légitimité 
»est revenue sur le trône, nous voulons la conserver. Nos 
vprincipes n’étaient qu'une fiction et qu'un masque; 
snous voulions revenir par là à l’autorité monarchique. » 

Voilà ce qui explique pourquoi la contre-révolution de 
1660 e la restauration des Stuarts se composèrent de 
deux éléments : de vengeance et d’imprévoyance; de 
vengeance de la part du Roi : «Charles, » dit M. de Cha- 
teaubriand, «débarque à Douvres les mains vides ; il 
» n'avait dans ses bagages que des vengeances et le pou- 
»voir absolu (1), » d'imprévoyance de la part d'une 
Assemblée qui, ayant la plus belle occasion d'empêcher 
le retour de l'arbitraire, négligea de se faire donner les 
garanties que l'Angleterre obtint en 4689. Ce fut cepen- 

(4) Les quatre Stuarts, par M. de Chateaubriand, 
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dant un royaliste, connu par son dévouement à ses sou- 
verains légitimes, sir Mathew Hall, qui réclama les 
libertés de la nation : « Que craignez-vous? » répondit 
Monk, « le Roi n'a ni or pour vous acheter, ni armée 
» pour vous conquérir ; si l'on délibère, je ne réponds pas 
» de la paix de l'Angleterre (1). » 

Le Parlement passa outre ; on n’écouta aucune repré- 
sentation, on se livra à la royauté restaurée, comme on 
s'était jeté, quelques années auparavant, à corps perdu 
dans tous les excès d’une liberté chimérique. Ce jour dé- 
cida du sort futur de l'Angleterre et des Stuarts. On crut 
cependant la révolution lérminée, mais ce n'élail que 
le prologue du second acte du drame politique dont l’An- 
gleterre fat le théâtre de 4649 à 1688 ; c'était, d'après 
l'expression fine et ingénieuse d'un homme d'esprit : « le 
»commencement de la fin. » 

IV. Dans les premiers temps qui suivirent son rétablis- 
sement sur le trône, il est compréhensible, excusable 
même, que Charles II n'ait pas senti les exigences de sa 
nouvelle position. Adolescent encore, il abandonne l’An- 
gleterre, et passe le temps de son exil, soit à la Cour de 
France, soit à celle des gouverneurs généraux des Pays- 
Bas espagnols; à coup sûr ce n’était pas à cette école qu'il 
se serait familiarisé avec les droits d’un peuple libre; il 
revint donc dans ses États, imbu des principes qu'il avait 
dû puiser dans les Cours du continent, et peu préparé 
à régner dans les limites que la Constitution assigne au 
souverain en Angleterre. 

Mais Charles II avait trop de pénétration pour ne pas 
s’apercevoir au bout de très-peu de temps combien la po- 
sition d'un Roi d'Angleterre est difficile, lorsqu'il veut 
gouverner d’après un système qui est en dehors des in- 

(1) Les quatre Stuarts, par M. de Chaterubriand. 
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térêls de son peuple, etqui heurte l'opinion publique. Les 
entretiens qu'il eut à diverses reprises avec sir William 
Temple en sont la preuve certaine (4). Cependant, par 
une obstination qui tient de la fatalité, Charles agit 
constamment comme s'il avait pu se passer du con- 
cours de son peuple. Loin de s’entourer d'hommes qui 
eussent la confiance et l'estime de la nation, il choisit 
de préférence ses ministres et ses conseillers, à peu d’ex- 
ceptions près, parmi les hommes les plus décriés et les 
plus profondément pervers de l'Angleterre. Il écoutait 
de préférence leurs conseils, ceux de ses maîtresses et 
les inspirations du duc d'York, son frère, qui fut le mau- 
vais génie de ce règne, comme il fut plus tard l'artisan de 
son propre malheur. 

Au nombre des hommes d'Etat les plus célèbres, les 
plus influents et les plus mal famés de cette époque, on 
remarque surtout lord Antoine Shaftesbury ; c'était un 
de ces personnages que les temps de guerre civile voient 
naître. Livré à Cromwell d’abord, il se livre ensuite à la 
royauté restaurée. Deux mobiles semblent avoir poussé 
ce personnage d’une extrémité à l’autre : l'activité et 
le besoin de dominer. Sous l'influence de ces deux pas- 
sions, il voulait, quand il était au pouvoir, des choses et 
des mesures qu'il combaltait avec acharnement quand 
il était dans l'opposition. Il faisait alors l'amère critique 
de ses propres actes pour satisfaire ses passions politi- 
ques, toujours prêt à condamner par de nouveaux actes 
ce qu’il avait approuvé la veille, quand il se voyait dans 
une position à pouvoir satisfaire sa soif de dominer. 

Jamais homme ne fut plus double sans hypocrisie, et 
cela parce qu'il possédait une merveilleuse facilité à chan- 
ger de conviction, de {on et d’allures suivant la situation 


(4) Temple, Memoire. 
ail a 


Google 


— 242 — 

où il setrouvail. L'hommede la veille ne seretrouvait plus 
dans l’homme du lendemain. C'étaient deux intelligences : 
l’une favorable au pouvoir, l’autre au service de l’opposi- 
tion; mais quand l’une veillait, l'autre sommeillait. Cette 
espèce de dualité, qui faisait de Shaftesbury un casse-cou 
au pouvoir et un brûlot dans l'opposition, empêche qu'on 
ne le considère comme un homme politique sérieux ; 
c'était un brouillon éclos au milieu des révolutions qui 
ébranlent les institutions politiques et religieuses, comme 
elles ébranlent les convictions. Sous la restauralion, il 
crut pouvoir satisfaire son ambition, en consacrant ses 
talents au pouvoir, et alors aussi il ne recule devant rien 
pour rendre ce pouvoir le plus fort possible; la liberté 
devient pour lui un objet de raillerie et de haine même, 
mais ce n'est qu’à ce prix qu’il aime le pouvoir; il comp 
tait sur l’appui du Roi, mais le Roi cède, il fléchit; le 
pouvoir que Shaftesbury veut lui procurer lui échappe, 
et alors Shaftesbury lui échappe en même temps que ce 
pouvoir. Alors l’activité et l'ambition de celui-ci ne trou- 
vant plus de quoi se satisfaire dans le parti de la Cour, 
il se jette dans celui de l'opposition, qui est réellement 
sa place, et il tourne contre le pouvoir les armes dont il 
avait usé contre la liberté, c'est-à-dire l'immoralité, la 
ruse, la vengeance, et tout ce que la profonde scélératesse 
de son âme peut imaginer, pour perdre ce qu'il n’a pu 
servir comme il l’entendait. Tel fut Shaftesbury, dont le 
nom passera à la postérité comme le promoteur de l’acte 
de Habeas corpus, ce palladium de la liberté individuelle 
en Angleterre, et avec lequel Jacques II dira un jour 
qu'il n'est pas possible d’être roi et de régner. 

A Shaftesbury, ajoutonslcs Lauderdale, les Sunderland, 
et tant d’autres, tous sans convictions politiques et sans 
religion, toujours prêts à sacrifier leur opinion de la 
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veille aux exigences du moment, au besoin de satisfaire 
leur cupidité, leur ambition ou leurs folles prodigalités, 
crôyant pouvoir se jouer impunément de ce qu’il y a de 
plus saint et de plus sacré, comptant pour rien leurs ser- 
ments, se servant de la religion comme d’un masque; 
Sunderland en changca deux fois en six mois. Tous ces 
politiques sans foi se glorifiaient de la trahison quand elle 
tournait à leur avantage; bas, vils, rampants si elle venait 
à échouer, ils se montraient, pour rentrer en grâce, prêts 
à adorer l'ennemi qu'ils avaient juré d’écraser ; poussant 
au mal, froidement et par calcul, ils se vendaient au plus 
offrant, ou plutôt cherchaient àse faire payer par tous les 
partis pour les tromper tous indistinctement. Quand des 
hommes de cette trempe envahissent les conseils du chef 
de l'État, etse placent entre lui et son peuple, une catastro- 
phe semble inévitable ; car si la trahison et le parjure ne 
sont pas assis sur le trône, ils en gardent les avenues, et 
empêchent la vérité d’en approcher. Tel était le corlége 
de Charles II. 

L’enthousiasme qui avait signalé le retour de Char- 
les II fut de très-courte durée; et lorque cette pre- 
mière effervescence fut calmée , on fut à même de juger 
que le jour où commence la réaction contre le principe 
d’une révolution, ce jour-là rien n’est achevé. À dater de 
ce jour, le principe révolutionnaire recule ; il passe de 
l'offensive à la défensive; mais la lutte continue, et tant 
qu’elle dure, la révolution n’a pas atteint l’état définitif 
qui doit en sorlir, el dans lequel se reposeront la nalion 
et les partis. L'époque où Charles IT ressaisit le sceptre 
de ses pères, fut le milieu et non la fin de la révolution, 

La déclaration de Breda, fondée sur la doctrine de 

 l'obéissance passive ; l’exhumation et les sanglantes exé- 
cutions des régicides; l'abolition du bill pour les convo- 
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cations triennales du Parlement ; l'esprit de vengeance 
et de réaction de l'Église épiscopale proscrite sous le gou- 
vernement républicain; la corruption et la servilité du 
Parlement; l'aspect d’une monarchie absolue dans une 
monarchie représentative; les cabales de Cour ; la vente 
honteuse de Dunkerque à la France, pour subvenir aux 
prodigalités du monarque; l'issue désastreuse de la 
guerre de 1664 contre la Hollande; la destruction d'une 
partie de la marine royale, dans le cœur même du 
royaume, presque sous les yeux du Roi, et la paix de 
Breda qui en fut la suite; la peste et l'incendie qui rava- 
gèrent Londres à la même époque ; le lord chancelier 
Clarendon, véritable homme d’État, sacrifié par le Roi; 
le nombre des faillites et l'interruption qu'éprouva le 
commerce par la/saisie des fonds déposés à l'Échiquier ; 
les modifications apportées à l'acte de navigation ; les 
édits sur le recrutement forcé ; celui qui fixait des peines 
sévères contre ceux qui tiendraient des discours inju- 
rieux à-la personne du Roi et au gouvernement, jugé 
comme une extension très-arbitraire de la prérogative 
royale ; l’édit de tolérance ou d'indulgence, statuant que 
la suprématie religicuse étant inséparable de la personne 
royale, elle usait de sa prérogative en suspendant de sa 
pleine autorité les lois pénales portées contre les récu- 
sants non-conformistes et catholiques; tous ces actes 
attestent la mauvaise foi avec laquelle la Cour crut pou- 
voir se mettre au-dessus des lois. Viennent ensuite : la 
domination d'une maîtresse française ; le Roi et ses prin- 
cipaux-conseillers aux gages de la France ; l'alliance de 
Charles IT avec Louis XLY contre les Provinces-Unies, 
alliance criminelle et audacieuse, dirigée indirectement 
contre les libertés du peuple anglais et l'Eglise angli- 
canc; l'héritier présomptif de la Couronne, professant 
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ouvertement le catholicisme au milieu d’une Cour déisle 
ou athée, où la religion n'était considérée que comme 
l'instrument de la politique; enfir, la conviction généra- 
lement répandue que Charles ILet le duc d’York étaient 
dominés par l'idée constante et fixe que leur cause n'6- 
tait pas celle de l'Angleterre ; la persuasion où l’on était 
que les deux frères marchaient vers un but commun : 
l'anéantissement du Parlement, le duc, par système, le 
Roi, par instinct, et par son insatiable besoin d’ar- 
gent (1). Tous ces graves motifs de mécontentement 
éloignèrent la nation du Roi et de son gouvernement, 
pendant les douze ou treize premières années de ce règne. 
Cromwell avait gouverné le peuple anglais avec une main 
de fer; mais, en retour de sa domination despotique, il 
l'avait rendu respectable aux yeux de l'Europe entière; 
le système de la restauration, au contraire, tendait visi- 
blement à l'autorité absolue, et croyait ne pouvoir par- 
venir à l’établir qu'en avilissant l'Angleterre et en la 
faisant déchoir de la hauteur à laquelle elle s'était éle- 
vée sous le protectorat de Cromwell. 

Le Parlement, soumis dans les premiers temps aux 
volontés de la Gour, fut bientôt traité par elle avec mé- 
pris et dérision. Faisant allusion à la faiblesse el à la 
confiance que le Parlement de la restauration avait 
montrées, Charles II l'appela toujours, dans la suile : 
l’heureu, le bon Parlement. À celui-ci succéda l’assem- 
blée connue sous le nom dau long Parlement (1661), ser- 
vile dans les premières années qui suivirent son élec- 
tion et suivant les traces de celui qui l'avait précédé; 
la Cour lui dut la révocation de l’acte triennal (1664), 
c’est-à-dire d’un statut du règne de Charles I", qui obli- 
geait les souverains à convoquer un Parlement au moins 


() Maaure, Histoire de la rérolution d'Angleterre de 4588.41, pe T4. 
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tous les trois ans. Se réveillant peu à peu de sa léthargie 
pour s'opposer aux empiétements de la Couronne, le 
Parlement commença à devenir suspect au Roi et à la 
Cour, qui, alarmés de voir cette assemblée s’arroger le 
contrôle des actes du gouvernement, eurent recours à 
de fréquentes prorogations, pour avoir les mains plus 
libres pendant son absence. 

Le chancelier Clarendon avait longtemps possédé 
toute la confiance de son maître; mais il arrive ordinaire- 
ment un temps où les rois se lassent d’avoir toujours les 
mêmes conseillers, Opposé aux sentiments de Charles II 
sur plusieurs points, et particulièrement en matière de 
religion, Clarendon finit par perdre une faveur qui avait 
fait bien des envieux. « Charles, dans son projet d'ac- 
»corder une entière tolérance à la religion romaine, 
»n’avait nul appui à attendre de son premier conseiller 
» Clarendon, » dit Hallam, et le duc d'York regardait son 
aversion pour l'Eglise de Rome comme la cause la plus 
probable de sa mollesse dans l'extension de la préroga- 
tive royale. « Une révocation des lois sanguinaires, une 
» tolérance raisonnable, peut-être une dispense dans quel- 
» ques circonstances, Clarendon eût accédé à ces faveurs. 
»Mais dans son symbole de foi politique, la tolérance 
légale de tout autre religion que celle de l'Etat, était 
» incompatible avec l’ordre public el avec la prérogative 
s ecclésiastique du Roi (1). » La perte dela faveur du Roi 
l'eût seulement écarté du pouvoir ; sa ruine fut consommée 
par une coalition de tous ses ennemis conjurés contre lui. 

Les membres de la chambre des Communes profes- 
saient le plus grand attachement à la royauté et à la per- 
sonne du Roi, mais ils ne devaient aucune fidélité à lord 
Clarendon, et ils attaquèrent ce ministre avec une fureur 


(1) Hallam, Histoire conititutionnel'e d'Angleterre, chap. xt. 
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aussi grande que leurs prédécesseurs avaient attaqué lord 
Strafford. 5 

Lord Clarendon était le chef astensible de l'adminis- 
tration et il était par conséquent responsable des actes du 
gouvernement, même de ceux qu’il avait combattus. 11 
était considéré par les puritains comme un implacable 
bigot ; il était détesté des royalistes qui avaient compté 
refaire leur fortune aux dépens des têtes rondes, ce qu’il 
avait empêché. Les presbytériens écossais lui attribuaient 
la chute de leur Eglise; les catholiques irlandais l'accu- 
saient d'être la cause de la perte de leurs terres. En sa 
qualité de père de la duchesse d'York, on le représentait 
comme intéressé à la stérilité de la reine Catherine et l'on 
supposait qu'il avait conseillé à Charles IE de l'épouser. 
On lui imputait la vente de Dunkerque et l'issue peu gla- 
rieuse de la guerre avec la République des Provinces- 
Unies. Son caractère violent, sa conduite arrogante, son 
désir d'acquérir des richesses, l'ostentation qu'il meltait 
à les dépenser, tout cela lui était imputé à crime par la 
nation. 

1l était incapable de s’apercevoir que le temps appro- 
chait où la chambre des Communés, si elle continuait à 
exister, allait devenir le pouvoir suprème dans l’État, el 
qu’il deviendrait bientôt impossible de gouverner sans 
l'assistance d'hommes qui possédassent la confiance de 
cetle chambre. La grande révolution anglaise du xvn° 
siècle, c’est-à-dire le passage du contrôle suprême de la 
Couronne aux Communes, s'effectua-sans bruit, mais 
promptement et avec fermelé, pendant la longue exis- 
tence du second Parlement de la restauration, sous ce 
Parlement élu au milieu des transports de loyauté qui 
suivirent le retour de Charles 11; mais Clarendon persis- 
tait à ne considérer le Parlement que comme une assem- 
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blée ayant encore le même caractère que le Parlement 
qui siégeait quarante ans auparavant. Il ne voulait pas 
dépouiller la législature de pouvoirs inhérents à l’an- 
cienne constitution du royaume, mais le développement 
de ces pouvoirs, quoique naturel et inévitable l’alarmait ; 
il s'indignait quand les Communes voulaient s’enquérir de 
la manière dont l’argent accordé à la Couronne avait élé 
dépensé; ceci, selon lui, neles regardait pas. 11 convenait 
que cette chambreétait une assemblée loyale, ayant rendu 
de grands services à la Couronne; que son esprit différait 
grandement de celui du long Parlement dela révolution, 
ct cependant il voulait interdire à ce Parlement de se 
mêler de questions qui, disail-il, étaient en dehors de la 
sphère des Communes et qui dépendaient de l'autorité de 
la Couronne. Enfin, selon lui, le pays ne pouvaitêtre bien 
gouverné aussi longtemps que la chambre des Communes 
ne se contenterait pas d’être ce qu’elle était sous lerègne 
d'Élisabeth, 

Toul ce qui précède rendait Clarendon odieux aux Com- 
munes, etla nation lui reprochera un jour sesliaisonsavecle 
gouvernement français et ses sollicitations clandestines, 
à l'effet d’oblenir de Louis XIV des secours pécuniaires 
pour le Roi. Le premier, il apprit à un prince prodigue 
à se mettre aux gages d'une puissance étrangère et à 
éluder le contrôle du Parlement avec l'or dela France, 
précédent aussi dangereux qu'ignoble. 

Pour des motits entièrement différents, Clarendon était 
également odieux à la Cour. 

Son âge avancé déjà et une santé chancelante l’em- 
pêchaient de se joindre aux libertins. I1 professait un 
mépris profond pour les vices des jeunes gens qui 
entouraient le Roi et il ne laissait jamais échapper l’occa- 
sion de manifester l'horreur que lui inspiraient les débau- 


Google 


— 249 — 
chés qui remplissaient le palais. Les admonitions qu'il 
adressait au Roi étaient aigres et surtout longues, ce qui 
ennuyait Charles II. 
© Quand le moment de sa chute fut là, aucune voix ne 
s'éleva en sa faveur : il tomba avec fracas. Les Commu- 
nes portèrent contre lui un acte d'accusation (1). Ne se 
croyant pas en sûrelé, Clarendon prit la résolution de 
quitter le royaume, et ses ennemis, après l'avoir con- 
damné à un exil perpétuel, se mirent à se disputer entre 
eux les débris de son pouvoir (2). 

V. Le ministère, dit la Cabal, qui succéda à Claren- 
don et gouvernal'Angleterre depuis 1667 jusqu'en 1673, 
est considéré, avec raison, comme l’un des plus honteux 
dans les annales de l'Angleterre. 

Lord Clarendon était tombé victime de la vengeance 
de la duchesse de Cleveland, des intrigues de ses rivaux, 
du ressentiment du Parlement et de ses propres impru- 
dences. De ce jour, le prince Rupert (3), le duc d'Or- 
mond, le lord garde des sceaux Bridgman, le secrétaire 
Trevor, sir William Coventry ne furent plus eppclés au 
conseil. Tout le pouvoir en Angleterre, en Écosse et en 
Irlande fat dévolu à cinq hommes: Clifford, Arlington, 
Buckingham, Asley-Cooper, plus tard comte de Shaftes- 
bury et Lauderdale; ces derniers avaient tiré l'épée 
contré Charles I" (4). 


(4) Adresse de lord Clarenden à la Chambre des pairs, pour se disculper 
des accusations qui pesaient sur lui, du 3 décembre 4077. Cette adresse 
ayant été jugée séditieuse par les Communes, elles la Grent brûler par la 
main du bourreau , aux grands applaudissements du peuple, le 12 dé- 
cembre 4677. 

(2) Macaulay's, History of England, t. 1, p. 194 et suiv. 

(3) IL était fils de l'Elccleur Palatin, qui avait été un instant roi de 
Bobême, et cousin-germain de Charles LI par sa mère, fille de Jacques 1°. 

(à) Dalrymple, Memoirs. 
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Voici ce qu’un auteur anglais dit sur l'origine du ca- 
binet en Angleterre : 

« Dès les premiers temps, les rois d'Angleterre étaient 
»assistés d’un conseil privé auquel la loi assignait plu- 
»sieurs fonctions importantes et des devoirs. Ce fut ce 
+ corps qui, pendant plusieurs siècles, fut appelé à déli- 
»bérer sur les questions les plus importantes de l’État. 
» Cependant, peu à peu, il changea de caractère. Il était 
» devenu trop nombreux pour le secret et l'expédition des 
»affaires. Depuis lors, le rang de conseiller privé ne fut 
»souvent qu'une distinction honorifique, tandis que le 
»souverain s'en rapportait pour les affaires à quelques 
»hommes dirigeant, possédant sa confiance. Ce fat prin- 
»cipalement après la restauration que ce conseil com- 
»mença à fixer particulièrement l'attention, et les politi- 
»ques dela vieille école ne laissaient pas de considérer 
»ce que l'on appelait le Cabinet, comme une réunion in- 
» conslitutionnelle et dangereuse. Néanmoins, son impor- 
»tance prit de jour en jour plus de développement ; à la 
»fn, il parvint à attirer à lui le pouvoir exécutif et finit 
»par être regardé comme une partie essentielle de la 
»Constitulion, bien que cette institution reste inconnue 
»et étrangère à la loi, son existence n'ayant jamais été 
»reconnue par un acte du Parlement. 

» À l'époque de la restauration, le mot Cabal avait été 
sen usage comme synonyme de cabinet ; mais il arriva 
» qu'après la chute de Clarendon, cinq hommes se pré- 
»sentèrent qui furent appelés à former le cabinet, et les 
» lettres initiales des noms de ces cinq personnages, par 
» une singalière coïncidence, formaient le mot Cabal, qui 
»reste à ce ministère comme une épithète de mépris (4 

En se séparant de Clarendon et de ses anciens mi 


1) Macau'ay's, History of England, t. 1, p. 211. 
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tres, Charles II s'aliéna le vieux parti royaliste, et, bien 
que les nouveaux ministres se donnassent pour être du 
parti populaire, ils n’eurent jamais la confiance de la 
nation et leurs actes justifient celte méfiance. 

Il débutacependant par une mesure, la Triple-4Iliance, 
qui, ayant un semblant d'énergie, amena la paix d’Aix- 
la-Chapelle , et arrêts momentanément l'ambition de 
Louis XIV. Cet acte politique réunit l'approbation de 
tous les partis en Angleterre, car c'était un actc vraiment 
national. 

Quelle que fût l'antipathie du Roi pour le Parlement, 
il fallait bien cependant recourir à lui dans des circons- 
tances extraordinaires pour subvenir aux dépenses de la 
guerre. 

Jamais les communes ne s'étaient montrées plus libé- 
rales que le jour où le Roi vint en personne, dans la ses- 
sion d'octobre 1670, demander les subsides nécessaires 
au maintien du traité dela Triple-Alliance, et pour répri- 
mer l’ascendant déjà trop dangereux de la marine fran- 
çaise; car le Parlement auquel on cachait la vérité, igno- 
rait la conjuration qui se tramait alors en secret entre 
la France et la Cour de Londres, contre les Provinces- 
Unies, 

Mais il n'en fut pas de même lorsque Charles II eut 
déclaré, en 1672, la guerre à la Hollande; le Parlement 
fut convoqué à cette occasion, le 4 février 1673 ; de cette 
époque date l'opposition systématique des Communes aux 
mesures du gouvernement, L'alliance avec la France, 
puissance catholique, dirigée contre un État protestant. 
alliance à l'occasion delaquelle le lord chancelier Shaftes- 
bury avait dit : « Perdons celle impérieuse République ; 
» elle sera toujours ennemie de notre royaume, et par inté- 
»rêt et par inclination, » n’avait point rencontré d’écho 
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dans la nation, On n'avait jamais pu persuader aux Anglais 
que l'intérêt de leur pays était de détruire les Provinces- 
Unies, et, partant, de porter un coup mortel au protes- 
tantisme et d'augmenter l'influence de la France sur le 
continent. 

De ce jour, les intérêts de la nation et ceux de la Cour 
se trouvent en opposition ; car la grande erreur de Char- 
les II, si on peut la nommer ainsi, fut une conspiration 
avec le Roi de France et quelques mauvais conseillers, 
pour détruire l'Eglise nationale et la liberté des sujets. 

A la demande d'un subside pour pousser une guerre 
entreprise, disait-on, en vuc d’assurcr l’honneur et la 
prospérité de l'Angleterre, les Communesse montrèrent 
incrédules, et ne répondirent qu'en soulevant la grande 
question des griefs de la nation. 

En effet, une déclaration d’indulgence générale, qui 
suspendait toutes les lois pénales en matière de religion, 
était venue jeter une perturbation profonde parmi tous les 
anglicans. 

La Cour s'était bercée de l'espoir chimérique de gagner 
les non-conformistes, en leur faisant espérer, sous un ré- 
gime catholique, la tolérance qu'ils ne pouvaient guère 
attendre de l'Église anglicane (1); mais la prudence du 
peuple anglais l'empêcha de se laisser prendre au piége; 
de toutes parts on s’éleva cantre la déclaration d'indul- 
gence, 

L'autorité royale était, à cette époque, encore si mal 
définie, que la discussion put s’établir evec autant de 
raison des deux parts sur ce point : de savoir si le Roi 
avait ou n'avait pas le droit de suspendre les lois pé- 
males. Un orateur de la chambre des Communes, sir 
William Coventry, dit à cette occasion : « Nos ancêtres 


(1) Somers, Coll. of tracts, vol. var, pe 249. 
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»n'ont jamais établi une ligne de dérmarcation entre la 
»prérogative royale et laliberté (1). » En fait, les Lribu- 
naux et même le Parlement avaient tacitement reconnu 
autrefois aux rois le droit de suspendre les lois pénales, 
et le Roi pouvait dire qu'en sa qualité de chef de l'E- 
glise, il avait le droit de régler tout ce qui concernait les 
affaires ecclésiastiques ; mais l'extension de ce principe 
jusqu'à ses conséquences rigoureuses , pouvait mener 
au despotisme, et si l’on avait toléré ce droit tant que 
ls rois n’en avaient point abusé, on pouvait soutenir 
très-justement qu'on devait en limiter lexercice, alors 
qu'il était en contradiction avec l'esprit de la Constitu- 
tion. Cette mesure, en définitive, n’eut pour résultat que 
de réunir les non-conformistes aux anglicans contre les 
tatholiques, et les Communes votèrent, au sujet de cette 
déclaration : que le pouvoir législatif résidant dans le Roi 
etles deux chambres du Parlement, la prérogative royale 
ne s'étendait pas, en matière ecclésiastique, jusqu'à an- 
nuler des actes de Parlement (1 mars 1678). 

VI Depuis 1673 jusqu’à l’époque du fameux complot 
papiste, la marche de l’apposition fut progressive et as- 
cendante. 

Ce fut à cette opposition que l'Angleterre dut succes- 
sivement l'acte du Test; la ruptare de l'alliance entre les 
Cours de Londres et de Versailles, dirigée contre les 
Provinces-Unies; la paix séparée conclue en 1674 entre 
l'Angleterre et la Hollande; le mariage du prince d'Orange 
avec la princesse Marie, et le rôle que le cabinet britan- 
nique fut forcé de jouer, bien malgré lui, pendant les 
négociations pour la paix à Nimègue. 

A l'adresse présentée par la chambre des Communes, 

. pour supplier le Roi de révoquer le dernier édit de tolé- 

{) Macaulay's, History of England, t. 1, p. 221 
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rance, Charles 11 répondit : qu’il n'avait jamais entendu 
abolir ni altérer aucune loi; qu’il veillerait toujours, au- 
tant qu'il serait en son pouvoir, à l'observation de la dis- 
cipline ecclésiastique, et qu’il n'avait eu d'autre dessein 
que de faire preuve d’un peu plus d'humanité envers ses 
sujets non-conformistes (mars 1673). 

Cette réponse ambiguë et évasive ne satisfit pas les 
Communes ; elles firent un appel à la chambre haute, et 
déterminèrent les Lords à présenter de concert une nou- 
velle adresse plus explicite au Roi, le priant de sévir, 
selon toute la rigueur des loïs pénales, contre les catholi- 
ques (mars4167à). 

«Enfin, contre l'avis de la portion la plus hardie de son 
» conseil, » dit Hallam, « mais assurément avec un juste soin 
»de ce qu'il estimait le plus, son repos d'esprit, Charles 
» écoute la voix publique et retira sa déclaration. » 

Sur ce, Shaflesbury, qui avait été le premier auteur du 
projet, vira de bord, irrité du manquede fermeté du Roi. 
Il dit ouvertemente qu’un Roi qui s'abandonne, mérite 
» d'être abandonné (4). » 

Hume dit à ce sujet: 

« Shaftesbury voyant reculer le Roi sur un point capi- 
» tal qu’il s'était engagé publiquement à maintenir, con- 
» clut que tous les projets pour l'accroissement de l'au- 
»torité royale étaient évanouis, et que Charles était 
» absolument incapable d’exécuter une résolution aussi 
»diMicile et aussi hasardée, Il jugea que les Communes 
» pourraient s’enquérir de ces dangereux conseils que le 
» public avait en horreur, et qu'avec sa faiblesse ordinaire, 
»le Roi pourrait abandonner ses conseillers à leur ven- 
» geance. Il résolut, par conséquent, de se réconcilier à 
» temps avec le parti qui allait avoir le dessus, et d'expier . 

(4) Dalrymple, Memoirs. 
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»ses violences en faveur de la monarchie, par le méme 
» emportement dans son opposition à la Couronne. Jamsis 
» changement ne fut plus brusque et moins déguisé. Aus- 
» sitôt il entra dans toutes les cabales de l'opposition, et 
»découvrit peut-être, à ce parti, avec exagération, les 
» projets arbitraires de la Cour, auxquels il avait tant con- 
»tribué. 11 fut reçu à bras ouvert par un parti qui avait 
» besoin d'un chef si habile, et personne nc lui reprocha 
»sa dernière apostasie. C'était un effet des factions qui 
»avaicnt déchiré Angleterre, et desrévolutions auxquelles 
»le public avait assisté , que les âmes y étaient corrom- 
» puces, ct que les hommes y avaient perdu le sentiment 
» de l'honneur et des bienséances dans leur conduite comme 
»hommes publics (4). » 

Les Communes, résolues à persévérer dans la même 
voie, passèrent, peu après , le fameux bill qui impose à 
toutes les personnes revêtues de quelque charge tempo- 
relle, l'obligation préalable de recevoir le sacrement selon 
les rites de l'Église anglicane , et d'abjurer le dogme de 
la transsubstantiation. Le Roi y donna son assentiment, 
et le bill fut appelé l’acte du Test (1673) (2). 

Les pairs n'étant soumis à aucun serment, cet acte 
n'atteignait pas les catholiques dans leurs droits de pairs, 
mais seulement dans les digniés ou offices qu'ils pou- 
vaient tenir de la Couronne. Nulle dispense ne les pou- 
vait soustraire à la nécessité de l'apostasie, s’ils restaient 
dans leurs emplois ou s’ils en acceptaient. Cet acte fut 
donc décisif ; il força les catholiques à se montrer au 
grand jour. L'héritier présomptif de la Couronne est à 
leur tête; ses maximes sur l'autorilé souveraine sont con- 
nues; son dévouement à la France ne l’est pas moins; 


(4) Hume, ad an. 4673.—Somers, Coll. oftracts, vol. vu, p. 254. 
(2) Hallam, Hüt. const, chap. x. 
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lui seul, au fond, était le but de cette arme nouvelle; 
c'est lui qu'on veut frapper; aussi résigna-t-il sa dignité 
de grand-amiral, et Clifford, celle de lord trésorier. 

Ces mesures vigoureuses anéantirent les projets et dis- 
persèrent les membres du ministère connu sous le nom de 
Cabal (1). Charles n’ayant plus de ministres, donna alors 
sa confiance au comte de Danby, homme très-habile, que 
Clifford et le duc d'York lui firent agréer pour l'office de 
lord trésorier (1673) (2). 

Ce changement de ministère fut suivi d’une proroga- 
tion, et pendant cet intervalle, le conseil interdit aux 
catholiques de paraître à la Cour; mais, vers le même 
temps, le Roi créa sa maîtresse, Louise de Keroual, du- 
chesse de Portsmouth, et le duc d'York épousa Marie 
d'Est, fille du duc de Modène (1673). 

Le Parlement s'étant réuni au 30 août, fut prorogé 
dès le même jour, parce que les Communes avaient 
insisté sur la rupture du mariage du duc d'York avec une 
princesse catholique. 

L'administration de lord Danby, depuis 1673 jus- 
qu'en 1678, fut pleine de dissimulation du cêté de la 
Cour, de défiance de la part des Communes. ‘Tourmen- 


U) On trouve une critique violente de ce ministère dans un pamphlet 
ayant pour titre : Plain dealing is a jewel, and honesty the best poly. (So- 
mers, Coll. oftracts, vol. vin, p. 244.) 

(2) Le comte de Shaftesbury, lord chancelier d'Angleterre, ne 1e retira 
qu'après l'entrée du comte de Dauby au ministère; car, lorsque celui-ci 
préta serment en qualité de lord granditréiorier, on remarque un discours 
prononcé à cette occasion par Shaftesbury, où il dit entre autres :« Plusieurs 
grands hommes ont malbeureusement prouvé que l'adresse et les moyens 
» pour a à de grandes choges, sont souvent eutièremeut différents de 
» ceux qui sont nécessaires, afin d'en maintenir et d’en établir la longue et 
»sûre possession. »(Somers, Coll, ef tracts, vol. vit, p. 28.) Cette observa- 
tion semble s'adresser si directement à celui qui la faisai!, qu'on serait tenté 
de croire qu'en parlant de la sorte, lord Shaftesbury entendait parler de 
luimême. 
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tées dans leur propre sein par la corruption ministérielle, 
mais inflexibles sur toutes les questions qui touchaient à 
la France et au catholicisme, elles témoignaient leur sen- 
timent des griefs publics, et entretenaient l'esprit natio- 
pal par des résolutions et des adresses dont le but réel ne 
frappe quelquefois pas au premier coup d'œil. Ne laissant 
passer aucune occasion de signaler l’ombrage que leur 
causent les catholiques, les Communes préparent mer- 
veilleusement les espritsà recevoir avec avidité tout ce qui 
est propre à nourrir et à fortifier cette crainte ; car, depuis 
la ligue de Charles II avec la France, la nation est préoc- 
cupée d’une défiance incessante de la Cour. Formait-elle 
quelque entreprise, la nation était dans l’émoi, et croyait 
y voir un dessein mystérieux, ayant pour but l’établisse- 
ment du pouvoir arbitraire etle triomphe du catholicisme, 
Le peuple était alarmé pour sa religion, pour sa liberté, 
ll croyait ses ennemis dans son sein et possédant sans 
réserve la confiance du Roi. Delà, l'agitation qui signale 
les dernières années du règne de Charles IL, les troubles, 
les conspirations réelles ou supposées, les révoltes, les 
assassinats juridiques, les démêlés dans la famille royale, 
et les mesures arbitraires du gouvernement durant cette 
époque, qui en firent une des plus odieuses de l'histoire 
d'Angleterre. Dans cette disposition des esprits, le moin- 
dre événement qui pôt fortifier ces appréhensions , justes 
et légitimes à quelques égards, devait immanquable- 
ment exciter une perturbation générale dans le royaume, 
etle prétendu complot papiste ne manqua pas de pro- 
duire cet effet. 

VII. « L'année 4678 et la dernière session du Parle- 
»ment, qui durait depuis 4664, » dit Hallam, « furent 
»mémorables par la grande aberration nalionale, au 
»sujet du complot papiste. Il faut bien appeler cette aber- 

ut. “7 
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sration nationale, car elle ne se renfermanullement dans 
»le parti de lopposition, soit en dedans, soit au dehors 
» du Parlement, quoiqu’elle lui donnât une grande puis- 
»sance temporaire, Elle fut cependant accompagnée de 
» plusieurs circonstances, dont quelques-unes fort singu- 
> lières, qui expliquent et excusent un peu l'erreur popu- 
»laire, et qu’il est nécessaire de signaler (4). » 

Il faut d'abord se rappeler qu'il y avait réellement 
et véritablement un complot catholico-politique en jeu, 
quoique ce ne fût pas celui qu'Ontes et ses associés pré- 
tendirent révéler. Dans ce complot, le Roi d'Angleterre, 
le duc d'York et le Roï de France étaient les principaux 
conspirateurs ;des prètres catholiques, et spécialement 
des jésuites, étaient des coopérateurs ardents. C'était 
une conspiration active, entreprenante, effective, qui 
travaillait directement contre le culte établi et la cons- 
titution de l'Angleterre. Les machinations et les espé- 
rances des initiés subalternes dans cette conspiration, 
furent divulguées par la saisie et la publication des lettres 
de Coleman, secrétaire de la duchesse d'York. Ces lettres 
étaient adressées au père La Chaise, confesæur de 
Louis XIV, et dévoilaient une liaison intime avec la 
France pour l’exécution du grand projet de restaurer le 
catholicisme en Angleterre. Elles virent le jour au mo- 
ment même de la délation d'Oates. Il y avait donc un 
complot, quoique ce ne füt pas celui d’Oates ; mais ce 

. complot chimérique servit à déjouer les intrigues du 
complot réel (2). 
(4) Hallewu, Hist, const. d'Angleterre, chap. zut. 

+ Les circonstances qui accompagnèrent cette prétendue déconrerte 
» étaient si dénuées de fondement, que, nation n'avait pas été, à cette 
même époque, dans un êtat d'hallucination, elle n'aurait jamais pa y 


croire ua instant, » (Chambers, Information for the people, 4844.) 
(2) Hallam, Histoire conslitutionnelle d'Angleterre, chap. av. 
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Il est possible encore que l'opposition, ne voyant pas 
jour à déjouer le complot réel, suscita la déclaration 
d'un complot chimérique, et que la Cour, pour détour- 
ner l'attention publique des véritables conspirateurs, se 
trouva trop heureuse de pouvoir sévir contre ceux qui 
lai furent signalés comme coupables. Si ce moyen fut 
mis en usage par l'opposition, il est atroce; mais à une 
époque de démoralisation et d’effervescence, telle que 
l'Angleterre en offrait alorsle hideux speclacle, il est per- 
mis de tout supposer. Une trame aussi ténébreuse était 
digne d’un Shaftesbury. Dans cette hypothèse, qui des 
deux partis fut le plus coupable ? Est-ce celui qui inventa la 
fraude pour détourner un danger réel? ou bien celui 
qui l'adopta pour s’en faire un bouclier, en faisant re- 
tomber sur des innocents le crime dont seul il était cou- 
pable ? 

On lit dans les Mémoires de Dalrymple le passage 
suivant : « On est dans le doute, si l'invention du com- 
»plot fat l’œuvre de Shaïtesbury, ou s’il ne fit que s’en 
»servir lorsqu'il éclata. J’ai vu des papiers d’après les- 
»quels il semblerait quo Shaftesbury fut l'inventeur du 
»complot, mais que ses dénonciateurs allèrent bien au- 
»délà de ses instructions. Un lord ayant demandé à 
»Shaftesbury ce qu'il se proposait de faire d’un complot 
» dont l’absurdité était sinotoire, qu'il n’y avait que des 
simbéciles qui pussent se laisser prendre au piége, tan- 
»dis que les hommes raisonnables et le Parlement ne 
»seraient pas crédules à ce point, Shafesbury répondit : 
—« Qu’à cela ne tienne, il nous faut de l’absurde, et 
»si nous ne parvenons pas à leur faire avaler des absur- 
»dités bien plus grossières encore, nousne parviendrons 
»jamais à faire quoique ce soit de bon avec eux (1). » 

Q) Dalrymple, emoirs. 
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Le principal délateur du complot papiste était un An- 
glais nommé Titus Oates. Il alla trouver le juge de paix 
Godfrey, et lui fit des révélations dont l’absurdité et l'in- 
vraisemblance eussent élé notoires, sans la préoccupa- 
tion fatale qui s'était emparée de tous les esprits. Cet 
homme, qui passait pour un assez mauvais sujet, déposa 
queles catholiques avaïent conçu le dessein de tuer le Roi, 
pour que la Couronne passât au duc d’York ; que le Pape, 
après avoir discuté l'affaire dans la congrégation de la 
Propagande, avait déclaré l'Angleterre et l'Irlande dé- 
volues au Saint-Siége, par suite de l’hérésie du souve- 
rain; qu'il avait investi de ca licutenance le général des 
jésuites ; qu'on devait lever une armée en Angleterre 
pour détrôner Charles 11; que le confesseur du Roi de 
France avait envoyé une forte somme d'argent pour sou- 
tenir cette entreprise. Il produisit les noms de tous ceux 
qui avaient été désignés par le général des jésuites aux 
premiers offices civils et militaires du royaume; parmi 
eux figuraient ceux des lords Arundel, Powis , Bellasis, 
Peters et Stafford. 

Telles furent en subslance les révélations d'Oates. 
Elles furent faites d’abord devant le juge de paix God- 
frey, et renouvelées peu de jours après devant le con- 
seil privé, en présence du Roi et du duc d'York, qui n’y 
virent qu'un long tissu d'impostures dû à la méchanceté 
de quelques intrigants de bas étage, qui cherchaient à 
se donner de l'importance, en exploitant la crédulité d'un 
public avide de nouveautés et facile à égarer. Le due 
d’York écrit à ce sujet au prince d'Orange : « Je crois en 
»constience, après un examen approfondi, qu'il sera 
»prouvé que toute cette affaire n’est qu’une noirceur 
» dirigée contre les catholiques en général et contre ma 
»personne en particulier (18-28 octobre}. » 
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L'opposition s'empara avec avidité d’une dénoncia- 
ton par laquelle le duc d'York ot les principaux lords 
&atholiques se trouvaient être gravement compromis, et 
la saisie des papiers de Coleman vint leur prêter un 
muyeau degré de croyance. 

Parmi les lettres de Coleman, il s'en trouva quelques- 
wes adressées au père La Chaise. 11 y parle de la con- 
version du royaume et de l’espoir de détruire à jamais 
l'hérésie, 11 dit, en parlant du duc d'York : « Dieu nous 
»a donné un prince qui est devenu, je puis dire mira- 
»culeusement, très-zélé pour servir d’instrument à ce 
aglorieux ouvrage. » Dans d’autres endroits de sa cor- 
rspondance , il représente les intérêts de la Couronne 
d'Angleterre, ceux du Roi de France et de la Catholicité 
comme inséparables (1). 

Charles, lui-même, dit Coleman, serait porté à favori- 
ær les catholiques, s’il pouvait le faire sans danger. Puis, 
ilajoute : « Avec de l'argent on persuade tout au Roi; l'ar- 
»gent a tant de pouvoir sur lui, qu'il ne peut y résister; 
»l'argent est la seule logique dont on puisse se servir avec 
»succès à notre Cour. » Partant il iusiste auprès du père 
La Chaise pour que, usant de son influence sur l'esprit de 
son royal pénitent, celui-ci fasse passer une somme considé- 
rable en Angleterre, l’assurant que, moyennant ce secours, 
le Parlement sera dissous, mesure à laquelle Charles 11 
serait très-porté, sice n'était la nécessité dans laquelle il se 
trouve d’en obtenir un subside. Par ce que l’on vient de 
lire, il est évident que le parti catholique intriguait à 
l'étranger pour avoir le dessus en Angleterre ; mais de là 
au complot dénoncé par Onates, il ÿ avait loin encore, 

4) Dalrymple dit, dans son Appendice, n'avoir trouvé dans le dépot des 


papiers de Versailles aucun indice que lu Guur de France ait jamais donné 
à ce complot auoun encouragement, 
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Toutefois, la publication des lettres de Coleman et 
l'assassinat du juge de paix Godfrey, qui avait reçu la 
première déposition d'Oates, firent tout croire des papis- 
tes, et rendit les préjugés de la nation incurables. Il est 
possible cependant que ce dernier événement n'eût au- 
cun rapport avec le complot; mais il contribua puissam- 
ment à augmenter l'alarme générale, et servit ceux qui 
voulaient s'en faire une arme contre la Cour. « La mort 
» de Godfrey, » dit Hallam, «reste encore un problème 
» dont on ne peut offrir aucune solution satisfaisante; 
* mais ce fut alors une présomption très-naturelle que de 
» la lier au complot dans lequel il avait non-seulement 
» reçu la déposition d'Oales, mais passait pour avoir aussi 
»recu les communications confidentielles de  Cole- 
»man (1).» 

Un témoin déposa que Godfrey avait des craintes à 
cause de ce qu'il avait fait au sujet du complot, et qu'il 
avait dit :« Sur ma foi, je crois que je serai le premier 
» martyr (2).» Shaflesbury sut Lirer un immense parti de 
cette catastrophe, en agissant sur l'imagination de la 
multitude. D'après son conseil, et pour augmenter les 
terreurs du public, lui et ses amis s'empressèrent de 
rendre des honneurs extraordinaires à la dépouille mor- 
telle de celui qu'ils appelaient un martyr de la foi pro- 
testante, Le cadavre de Godfrey, percé du fer homicide, 
demeura exposé pendant deux jours, et fut ensuite pro- 
mené processionnellement par les rues de Londres, 
avant d'être porté en terre. 

Le grand sens du prince d'Orange ne tarda pas à dé- 
mêler la cause réelle de l'agitation qui tourmentait la 
société anglaise à cctte époque. Il comprit que la religion 


U) Hallam, chap. sut, 
€) Procis d'Etat, t, vi, p. 468. 
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du duc d'York élait cause de l’ardeur que les adversaires 
du gouvernement mettaient à exploiter une révélation, 
qui, en d'autres circonstances, n’eût été considérée que 
comme une fable ou comme un événement dont les suites 
ne pouvaient avoir rien de véritablement inquiétant pour 
le repos du pays, mais que la religion du duc y donnait 
un tout antre caractère. Aussi est-ce dans cet esprit qu'il 
écrit à Laurent Hyde, beau-frère du duc d'Yark, et qui 
passait pour avoirune partdans la confiance dece prince; 
donnant indirectement à entendre que le retour du duc à 
l'Eglise anglicane pourrait seul couper la racine du mal 
dont l'Angleterre paraît être menacée. 

« Je crains fort vos désordres au dedans, » écrit le 
prince, « si ce n'est que Dicu fasse la grâce d'illuminer 
» (sic) celui qui, je crains fort, pâtira dans tout ceci. Je 
»ne sais si ceux qui sont attachés à lui, comme vous et 
»d'autres, ne lui pourraient parler en cette rencontre; je 
» crois que vous m’entendez; ainsi il ne sera pas besoin 
» que je vous en dise davantage (14 novembre 1678.) » 

Dans les deux lettres suivantes, adressées encore à 
Laurent Hyde, on remarque ces passages : 

+ Je crois que, par le premier ordinaire, nous verrons 
»un peu plus clairement dans vos affaires, lesquelles me 
» paraissent fort embrouillées. Dieu veuille les débrouiller, 
» pour le bien du Roi, du royaume et de toute la nalion 
» (15 novembre). » 

« Je vous suis bien obligé des nouvelles que vous m'é- 
» crivez par votre dernière du 13; mais je suis bien marri 
» qu'elles ne soient pas meilleures, et je crains fort que 
»cela n'en demeure pas là; je n’y vois qu’un remède, 
» que je vous ai écrit par une de mes précédentes. Que 
» Dieu veuille le donner (22 novembre) (1). » 

(4) Clarendon, Papers, — Curresp. du comte de Rochester, vol. 1, p. 31-82. 
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VIII. Le Parlement s'assembla (1° novembre) au 
milieu de l'agitation universelle, qui s'était rapidement 
communiquée à toutes les parties du royaume au premier 
bruit du complot, « A moins de l'avoir vu, » dit sir Jobn 
Reresby dans ses Mémoires, «on ne peut s’imaginer quelle 
» fermentation se répandit sur-le-champ dans tous les rangs 
»et toutes les classes de la société. » 

Dans son discours aux chambres, le Roi dit : que, mal- 
gré les six cent mille livres sterling qu’il avait reçuespour 
licencier l'armée, solder les dépenses de la marine et 
payer la dot de la princesse d'Orange, son revenu avait 
éprouvé de grandes anticipations, et qu'il ne suffisait pas 
aux frais du gouvernement. Charles IL motiva sa réso- 
lution de ne point licencier l’armée, bien que la paix 
séparée entre les États-Généraux et la France fût conclue, 
sur la necessité de veiller à la défense des Pays-Bas es- 
pagnols, ne doutant pas, dit-il, que cette mesure de 
prévoyance n’obtint l'assentiment unanime des chambres. 
1l aborda aussi, mais avec une extrême réserve, l'affaire 
du complot, disant qu’il voulait suspendre toute espèce 
de jugement à cet égard, dans la crainte d'en dire trop 
ou trop peu, et que d’ailleurs son gouvernement avait 
résolu de livrer cette affaire au cours légal de la justice. 

Vu l'état d'irritation où se trouvaient lesesprits, la Cour 
eût désiré soustraire la connaissance de cette question 
aux chambres ; mais le complot et le meurtre de Godfrey 
provoquèrent une adresse du Parlement, rédigée dans les 
termes les plus violents contre lescatholiques, et dans la- 
quelle les dogmes de l'Eglise de Rome étaient exposés 
sous le jour le plus odieux (4). 

Le Parlement jugea devoir faire droit à cette pétition, 
et dans une adresse au Roi, il le supplia d'ordonner un 


(4) Sumtus, Colt, of tracts, vol. vus, pe 238 
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jeûne publie, pour apaiser la colère du Ciel et détourner 
les maux dont le royaume paraissait menacé. Les cham- 
bres demandèrent des récompenses pour ceux qui produi- 
raient de nouveaux renseignements relatifs au complot, 
et l'éloignement de Londres des catholiques ; elles insis- 
tèrent sur la nécessité de faire prêter de toutes parts les 
serments d'allégeance et de suprématie ; de défendre 
l'accès de la Cour à toute personne suspecte; de faire 
rassembler les compagnies de milice de Londres et de 
Westminster : «Enfin, la chambre des Communes, » dit un 
auteur de l’époque, « était depuis si longtemps accoutumée 
»à d’étranges fictions au sujet du papisme, que, sur la 
»la première révélation du complot par Oates, elle crut 
»tout ce qu'il disait, car clle s'attendait à tout (4). » 

Les deux chambres, après avoir entendu les’ déposi- 
tions d'Oates, déclarbrent : « qu'il y avait eu et qu'il y 
savait encore un complot infernal formé par les papistes 
»pour assassiner le Roi, renverser le gouvernement et 
vextirper l'Eglise protestante. » 

Les lords dénoncés furent arrêtés et accusés de haute ” 
trabison : un comité de la chambre haule fut nommé pour 
interroger les prisonniers et les témoins ; Oates fut pro- 
clamé le sauveur de la nation ; le Parlement le recom- 
manda au Roi; il fut logé à White-Hall, protégé par une 
garde et gratifié d’une pension de douze cents livres. 

Ces faveurs firent bientôt paraître de nouveaux déla- 
teurs; Bedloe, individu plus mal famé qu'Oates, vint 
confirmer toutes les révélations de ce dernier, ÿ ajoutant 
que dix mille hommes réunis en Flandre devaient dé- 
barquer prochainement en Angleterre pour s'emparer de 
Hull, et que Jersey et Guernesey étaient menacés d'une 
surprise par la flotte française, 


(4) Parker, Mist. aui temp. 
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… Charles IF, dans son intimité, ne faisait pas de diffi- 
culté de jeter le plus grand ridicule sur le complot. On 
lit dans les Mémoires de Reresby : « Me trouvant chez la 
» duchesse de Portsmouth avec le Roi, dans un moment 
»où le lord trésorier y était aussi, Sa Majesté me dit : 
» qu’elle regardait cette affaire comme une intrigue, et 
»ne croyait pas un mot de toute cette histoire. » Gepen- 
dant le Roi agissait à l'égard du public d’après un sys- 
tème tout opposé, pour éviter l'imputation de protéger 
secrètement le catholicisme. Il promit aux chambres de 
concourir avec elles à tout ce qui pourrait être nécessaire 
au maintien de l'Eglise établie, non-seulement de son 
vivant, mais encore après sa mort, pourvu toutefois que 
l'ordre de succession fût maintenu. C'était un avertisse- 
ment à l’opposition qui s’était emparée du complot pour 
travailler à exclure le duc d’York de la Couronne, et les 
esprits y avaient été préparés par des écrits qui attri- 
buaient au Parlement le droit d'introduire des change- 
ments dans l’ordre de la succession, le cas échéant où 
l'héritier présomptif se trouverail faire profession de la 
religion catholique. 

« Jamais artifice politique ne fut plus habilement ex- 
»ploité, » dit Dalrymple; «peu de lemps avant que le 
» complot ft découvert, l'esprit du public avait été pré- 
» paré par une foule d’écrits qui attribuaient au Parlement 
»le droit de changer l'ordre de succession... (4) » 


(4) Le complot dunua naissance à une foule de pampllets destinés soit à 
fortifler le peuple dans sa croyance à la dénonciation, sait à démentir son 
absurdité, 

The papist plot, taken of reuoral depositions mate and svorn before parlia- 
ment. (Sowsns, Coll, oftracts, vol. rit, pe 54.) 

The archbischop of Canterbury s leter 10 the Ming concerning the plot. (Ut 
suprè, pe 69.) 

À new narrative of the popish plot, will « signal protidence to this nation in 
th dcovery oj it. (Ut suprà, p. 61.) 
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On proposa aussi dans les deux chambres l'adoption 
d’un nouveau Test, en ajoutant à la formule de l'ancien 
serment, l'obligation de rejeter avec déteslation le dogme 
de la transsubstantiation, et de déclarer idolâtrie le culte 
adressé aux Saints et à la sainte Vierge. Ge bill passa 
sans opposition dans les Communes. À la chambre haute, 
le due d'York, contre qui il était principalement dirigé, 
demanda une exception en sa faveur. Il dit avec beau- 
coup de chaleur et d'émotion : « Le plus grand intérêt 
» qu'un homme puisse avoir au monde, est celui de sa 
» conscience. Que vous importe ma religion, si elle de- 
»meure entre Dieu et moi? Ici donc j'atteste solennel- 


An account of the bloodÿ massaere in Ireland, exteuted by the Irish papists 
upon the English protestants anno 4642. [Ut suprè, p. 89.) 

The eatholich cause; or the hurrèd practice of murdering Ming justified and 
commanded by the Pope, in a spesch ia lis cardinals, upon the barbarous assni 
sination of Henry he third of France. (Ut suprè. p. 400.) 

4 lotterto both houses of parliament, on the subject of their present proces 
dings against the Homan catholichs of England; printed at Paris 1679. (Ut 
supra, p. 109.) 

Cet écrit était destiné à justifier les catholiques du complot papiste, et 
ans un post-scriptum, l'auteur s'attache à démontrer que les presbytériens 
sont capables d'attenter à Ia vie du Roi; car, ditil : « Combien de presby= 
stériens exaltés, hummes de La cinguiône monarchie, et d'autres fanatiques 
se trouvent en Angleterre, qui sont fort disposés à se charger d'un pareil 
forfait, et qui, en torturant un ou deux tetes des Ecritures, sont capables 
sd'exéeuter dix fois plas que ce que vous prétender que les catholiques 
= font à l'aide d'une dispens: du Papet Vous pourer vous apercovoir, par 
emeurtre horrible de l'archevique de Saint-André, primat de l'Ecosse, 
» quel respect ils professent pour vos diguités sacrées. Accardez-moi, pat 
s conséquent, la liberté de vous dire qu'ilest très-probable que ces Hcomais, 
sbravaches dé l'Evangile, ont été enccuragés à une chose ai horrible, par 
sl'habitude actuelle de motire sur le compte des catholiques tous les actes 
sde cette mature. » 

The declaration of lord Ptre upon his death, tuching lho plot, in a letter 
te His Majesty. (Souvas, Coll. of tracts, p.121.) 

Lord Petre éuit l'un des cinq lords catholiques emprisonnés pour le 
complot. Ce seigneur moumt à la Tour, après une captivité de cinq ans. Il 
protesta, en mourant, de son innocence, el rejeta avec horreur loute pa 
cipation au erime dont on l'accusait. 
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» lement Dieu et les hommes, que si jamais la Providence 
» m'appelle au gouvernement de ce royaume, quelle que 
» soil votre religion ou la mienne, l’Angleterre ne trouvera 
»en moi que le jusle protecteur de ses lois et libertés. » 
L'exception réclamée par l'héritier présomptif de la Cou- 
ronne fut accordée à une majorité de deux voix (1). 
<Eh! qu'importe maintenant ce bill ainsi mutilé! » 
s’écria l'impétueux Shaflesbury avec fureur. En effet, 
dans sa rédaction première, ce bill était dirigé contre le 
seul duc d’York. Le Roi le sanctionna, et par cet acte 
furent légalement exclus de l’une et l’autre chambre, les 
lords et les députés catholiques (10 décembre 1678). 

Le due d'York écrit, à l'occasion de cette clause ex- 
ceptionnelle, ce qui suit au prince d'Orange: 

« Si les choses continuent à aller de ce train, je m'’at- 
»tends à de grands désordres ; car le parti républicain 
» travaille avec ardeur. Quant à ce qui me concerne per- 
»sonnellement, je me vois isolé depuis que la clause a 
»élé admise; quelques-uns continuent, à la vérité, à me 
» vouloir du bien, mais cela durera-t-il? » Puis, il ajoute : 
« M. Coleman fut exécuté ce matin; peu d'instants avant 
»sa mort, il déclara qu’il avait été faussement accusé par 
» Oates et Bedloe... » : 

Cependant, l'affaire du complot avait fait monter l’ef- 
fervescence des Communes au plus haut point, et déjà 
leur colère commençait à se tourner vers le trône. Dans 
leurs dépositions, Oales et Bedloe n'avaient pas ménagé 
la reine, La religion de celte princesse la rendait suspecte, 
et les Communes osèrent demander qu'elle fût exilée de 
Ja Cour, ainsi que tous lesoficiers catholiques de sa Mai- 
son. Charles II eut à ce moment un bon mouvement : 
« Ils pensent, » dit-il à cotle occasion, « que je suis las 


() Häst. parl., 1040. 
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» de ma femme; mais je ne souffrirai point qu'une femme 
» innocente soit opprimée (4). » 

En conséquence, il ordonna qu'on jelât en prison Oales, 
< qui vit promptement la nécessité de revenir sur une dé- 
» position aussi dangereuse (2). » 

La duchesse de Portsmouth fut aussi vivement atta- 
quée, tant à cause de sa religion qu’à cause de son ori- 
gine française. Le peuple l'accusait ouvertement de cons- 
pirer avec les catholiques contre la vie de son royal 
amant, 

On rapporte à ce sujet l’anecdote suivante : 

Nell Gwynne’s, une des maîtresses de Charles IT, 
fat prise un jour par le peuple pour la duchesse de 
Portsmouth; la foule entoura son carrosse et menacait de 
se porter à des excès ; elle ne se Lira de ce mauvais pas 
qu’en mettant sa tête à la portière, el en disant en anglais 
à la populace, qu'elle se trompait, qu'elle était la p….. 
protestante, Sur quoi le peuple la laissa aller en paix. 

L'influence que la duchesse de Portsmouth possédait 
sur l'esprit du Roi, qui passait une partie de la journée 
dans sa compagnie, provoqua contre elle une accusation 
de haute trahison ; on l’accusait de travailler à la ruine 
du protestantisme et à l'introduction du catholicisme en 
Angleterre ; d'entretenir ce royaume dans une alliance 
maudite avec la France ; d'avoir travaillé à la destruc- 
tion de la Triple-Alliance; de s’immiscer dans le gou- 

{4) Bien que, comme homme, Charles 11 fût un réritable gredin sans fui 
viloi, ee trait l'honore, sartont quand on compare sa conduite à l'égard de 
22 fomme ot celle d'en de sos socosseurs sur Lo trône d'Angleterre, qui ne 
vakit guère mieux que Charles 11, et qui ent l'infamie de se joindre aux 
persécuteurs de sa femme, ou plutôt de se faire son persécateur, jusqu'à se 
Blorifier en quelque sorte aux yeux de l'Europe de sn rôle de mari trompé. 
I est vrai que Catherine de Portugal était une vertueuse princesse, et 


Caroline &e Brunswick plus qu'une femme galante. 
(2) Somers, Cul. of'tracts, vol. var p. 440. 
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vernement intérieur ; d'empêcher la réunion du Parle- 
ment, et de travailler à l'établissement du pouvoir absolu 
en Angleterre ; de s'être fait donner des sommes consi- 
dérables par le Roi, par les ministres, dont elle dispo- 
sait, pour faire passer cet argent en France ; d'avoir à 
son service des domestiques catholiques, logés à la Cour, 
qui, disait-on, pouvaient assassiner ou empoisonner le 
Roi, et plusieurs autres chefs d'accusation, les uns plus 
graves que les autres, et propres à enflammer l'esprit de 
la multitude contre une Française et une catholique (1). 

Lord Danby, grand-trésorier, setrouvait en étatd'accu- 
sation, par suite de la révélation de Montague, qui, dis- 
gracié et rappelé de sa mission à la Cour de France, 
s'était vengé du lord trésorier, en communiquant aux 
Communes cette partie de la correspondance de lord 
Danby, où Charles II demandait en certains cas à 
Louis XIV une pension pour prix des services rendus par 
lui au Monarque français, et notamment la lettre au 
bas de laquelle se trouvait un post-scriptum de la main 
du Roi d'Angleterre. 

Tous les subsides demandés par la Couronne étaient, 
soit refusés, soit accordés aux conditions les plus dures. 
Les craintes, les défiances et les animosités se multi- 
pliaient de jour en jour dans la chambre des Communes, 
et bien que la nation fût profondément imbue des mêmes 
sentiments, Charles II se flattait encore qu’en cassant ce 
Parlement devenu intraitable, on pourrait arriver À faire 
tomber les élections, pour une nouvelle chambre, sur des 
hommes plus modérés et moins opposés à la Cour. Le 
Parlement fut donc prorogé, et cette prorogation fut sui- 
vie de sa dissolution (24 juin 4679), événement depuis 
longtemps désiré par l'opposition, qui prévoyait un 


(4) Somers, Coll. of tracts, vol. vin, p. 157. 
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triomphe dans les nouvelles élections. Telle fut la fin 
d'une assemblée qui siégeait depuis la deuxième année 
de la restauration (1661), et qui, dans les premierstemps, 
avait concouru avec plus de zèle que de prévoyance au 
rétablissement du pouvoir royal (4). 

TX. Le nouveau Parlement était convoqué pour le mois 
de mars, et les élections se firent au milieu de l'efferves- 
cence des passions politiques et religieuses, violemment 
excitées par le supplice des condamnés pour le complot 
et le procès des accusés auxquels le même sort était ré- 
servé. « Il est à remarquer, » dit Hallam, «que le Roi 
»pôût être justement soupçonné d'ajouter peu de foi au 
»prétendu complot, et que le duc d’York fût manifeste- 
» ment atteint dans ses intérêts par les fureurs qu’il exci- 
» tait; cependant les juges les plus ssservis à la Cour se 
»prétèrent violemment à la clameur publique, jusqu'à 
» ce que les témoins, commençant à attaquer la reine et 
*à menacer le duc, ils trouvèrent qu'il était lemps de 
» mettre un frein, autant qu’il était en leur pouvoir, aux 
»passions qu'ils avaient soulevées; mais personne ne 
» contribua davantage à exciter contre les accusés la 
» clameur nationale , et à produire une ferme persuasion 
»de la réalité du complot, que les membres du clergé, 
» même les plus rospectables do l’ordro; ils on dédui- 
» saient, dans leurs sermons, la réalité s’appuyant sur 
» l'assassinat de Godfrey ou sur les lettres de Coleman, 
» invoquant les lois les plus sévères contre les catholiques, 
set leur imputant l'incendie de Londres, et même la 
»mort de Charles 1" (2). » 

Les appréhensions de la nation se manifestèrent par 

4) Halle, chap. x. — Dalrymple, vol. 1, pe 46. — Macaulay's, Hit. 


of England, t. 236. 
(9 Hilam, Hèst. ons, chap, an. 
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le choix des dépulés ; les membres de la dernière cham- 
bre, les plus violents dans leurs opinions et les plus op- 
posés à la Cour, furent tous fréélus ; la haine des pres- 
bytériens contre le catholicisme produisit d’autres choix 
bien plus redoutables encore au gouvernement. Les 
nouvelles que celui-ci reçut de toutes parts, sur le résul- 
tat des élections, lui firent entrevoir que la nouvelle 
chambre des Communes l’emporterait sur la dernière 
dans son exaltation et dans ses poursuites contre les 
catholiques. Un auteur dil à ce sujet : « Le courant allait 
»avec violence contre le gouvernement. La plupart des 
»nouveaux membres des Communes arrivèrent à West- 
» minsler dans des dispositions différant peu de celles de 
»leurs prédécesseurs quand ils envoyèrent Straford et 
» Laude à la Tour (1). » La Cour s’aperçut, mais trop tard, 
dela faute qu’elle avait faite en cassant le Parlement; mais 
elle chercha à remédier au mal avant la réunion des 
Chambres, Dans ce but, le Roi s’efforça de ramener son 
frère à l'Église anglicane, mais il le trouva inébranla. 
ble dans ses convictions religieuses (2). Alors Charles II, 
en désespoir de cause, ordonna au duc de quitter l'Angle- 
terre, espérant que l'éloignement de celui-ci serait consi- 
déré comme une preuve certains que les catholiques 
n'avaient aucune influence auprès de lui. 

La lettre par laquelle Charles IT fait part à son 
frère de cette nouvelle mesure, fait voir évidemment que 
c'était là, comme à l'ordinaire, une concession momen- 
tanée faite à la peur. « Vous pouvez vous assurer, » dit- 
il au due, «que je ne souhaiterais jamais que votre ab- 
»sence durât plus longtemps qu'il ne sera nécessaire 
»pour votre bien et pour mon service, Vous pouvez faci- 


G) Macaulay's, Hist. of Engl., te 1, pe 286. 
(2) Dalrgmple, Mem., p. 46. 
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slement croire que ce n'est pas sans peine que je vous 
sécris ceci (1). 

Cette lettre du Roi n'était que la conséquence d’une 
démarche faite par les évêques de Cantorbéry et de Win- 
chester auprès du duc d'York, pour l'engager à changer 
de religion. Le duc s'était obstinément refusé à entrer 
en conférence avec eux, en disant : que sa conscience 
était parfaitement tranquille, et qu'il n’avait pas de dou- 
tes sur lesquels il eût besoin de les consulter. Barillon, 
rendant compte à Louis XIV de cette démarche et de son 
insuccès, ajoute : Ce qui s’est passé en cela est regardé 
»ici par tout le monde comme un commencement qui 
speut avoir des suites fort dangereuses pour M. le duc 
»d'York. Il en connaît toutes les conséquences, et m’en a 
»parlé comme d’un premier pas que ses ennemis ont 
> voulu faire pour aller plus avant contre lui. 11 m'a dit 
rque l'archevêque de Gantorbéry ct l'évêque de Win- 
»chester lui avaient parlé comme députés des autres 
sévêques qui se sont trouvés à Londres, et que c'est 
*avec la participation du Roi d'Angleterre qu'ils lui ont 
» proposé cette conférence, » 

Le duc d'York se soumit à la volonté royale ; cepen- 
dant avant de quitter le royaume, il demanda au Roi un 
ordre émanant de sa personne; car il ne voulait pas 
qu’on imputât son départ à un mouvement spontané de 
crainte ou de terreur ; il exigea aussi une déclaration 
formelle, constatant l’illégitimité du duc de Monmouth. 

Jacques, duc de Monmouth, était un des fils natu- 
rels du Roi, né de Lucie Walters, environ dix ans avant 
la restauration. Les ennemis du duc d’York avaient ré- 
pandu à dessein le bruit qu’il existait un contrat de ma- 
riage passé entre Charles II et la mère de Monmouth, et 


{1} Lettre de Gharles 11 au due d'York, du 28 février 4679. 
[TA an 
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que ce document mystérieux se conservait dans une cas- 
sette noire (A). Le publie, par haïne contre le due, et par 
attachement pour Monmouth, avait recueilli cette fable 
avec avidité. Monmouth, jeune, beau, brave, généreux, 
populaire et tendrement aimé de son père, nourrissait des 
projets ambitieux et chimériques, attendu l’illégitimité 
bien constatée de sa naissance. On était parvenu à faire 
naître dans son cœur le désir de régner, et, se reposant 
sur l'affection d’un père, il ne craignait pas d’encourir 
par sa présomption la colère de son Roi. Ses partisans 
et ses flatteurs lui faisaient entrevoir qu'il devait parve- 
nir à la Couronne, et que le Roi violerait ouvertement en 
sa faveur l'ordre de succession établi; mais Charles II, 
pour détruire ces folles espérances, et pour dissiper les 
inquiétudes de son frère, consentit à reconnaître en plein 
conseil que Monmouth était.le fruit d’un amour illégi- 
time (2), et le duc d'York, satisfait de cette déclaration, 


(1) Dalymple, Mem., p. 47. 

Le précepteur de Monmouth fut Le premier qui fit courir le brait de la 
ligitimité de son élève. Il alla plus loin encore; car il conseilla à l'évêque 
de Durham de rédiger un certificat de marisge entre Charles II et la mère 
de Monmouth, et de le déposer en lieu sûr, pour s'en servir au besoin 
contre le duo-d’York, # celni-ci persistait dans son attachement à la foi de 
Rome, Cette trame était d'autant plus dangereuse pour l'héritier légitime, 
«que la loi a tant d'égerd à la parole d’un évéque, que son tertifiat ieul sert 
+ de preuve dans les protès intentés contre la batardise, » 

(Chamberlain, Etat présent ds l'Angletirre, publié en 1698.) 

(2) Déclarations du Hoi du 6 janvier 4679 et du 3 mars de la même 
année. (Somers, Col. of tracts, vol. vin, pe 196.) 


on qui v’éleva sur 
la légitimité ou l'illégitimité de la nalssance de Monmouth ; les principaux. 
sont + 

L. À letter to a person of honeur concerning the black box. (Souxas, Coll. 
oftracts, rol. 487.) 
C'est un écrit dirigé contre le due d'York et plaidant en faveur de la 

imité da due de Monmouth; il suffit d'en citer le passage suivant, 
pour faire connaître an lecteur dans quel esprit il était rédigé = 

+ Le conseil aurait fait une chose agréable à la nation et conforme à son 
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qui garantissait ses droits ‘au Lrône, quitta l'Angleterre. 
Barillon dit, dans une lettre (13 mars 1679), que le duc 
d'York voulait à ce moment se jeter tout à fait dans les 
bras de la France, et que, pour se disculper de sa con- 
duite précédente, contre les intérêts de Louis XIV, il 
mettait toutsur le compte de son frère (4). Il aurait donc 
désiré fixer son séjour en France, mais Louis XIV ne 
crut pas devoir y consentir. Le duc se retira alors à 


sserment et à son devoir, si, au lieu de tenter d'établir le duc d'York 
«comme héritier présomptif, il eût examiné si, malgré sa parenté avec le 
“Rai, il ne s'était pas, par de fréquentes trahisons contre le Roi et le 
+gonvernement, exposé à tomber sous le coup de Ia justice, et s'il ne s'était 
»pas rendu digne de monter sar l'échafaud, tandis qu'il prétend monter sur 
sun trône. L est encore snjet, et pourquoi ses crimes trouvent un abri dans 
grandeur, on ne le comprend pas. Celui qui conspire contre une partie 
+de la Gonstitation, perd tous les droits qu'il prétend posséder en verin de 
scette Constitution, » 

11. Tha Appeal from the City to the country, autre écrit attribué au 
fameux Ferguson, renferme ce passage remarquable + 

«Personne n’y est plus propre que le duc de Mormouth (à la succossion). 
»Rappelez-vous l’ancien axiome : Celui dont le droit est le plus mauvais 
ss8cra toujours le meilleur Roi ; car il sera forcé, par un bon gouvernement, 
sk racheter son manque de druit. Au lieu de : Dieu et mon droit, sa devise 
sera + Dieu el mon peuple. » 

IL. The perplezed prince. (Souxss, Coll. of tracts, vol ru, pe 488.) 

cet écrit, le mariage de Charles IL avec Lucie Walters ou Barluw 

est affirmé sous des noms supposés et une histoire romanesque. 

1Ÿ. Letter ofa person of honour concerning the King's disavowing the ha- 
ving been married tothe duke of Monmouth's mother. {Soumns, Coll. of tracts, 
vol. var, pe 495.) 

Cette pièce est une diatribe viralente tant contre le Roi que contre le 
âue d’York; elle se termine par ce passag 

« Une autre chose que nous demanderions humblement et que nous pro- 
«posons, la voici : Que le Parlement s'étant assemblé, le duc 3 fat jugé 
«légalement sur ses nombreux crimes et ses conspirations contre le Roï et le 
ar, s'il est innocent ct s'il a droit à la succcæion, tous l'accep= 
steront; mais s'il est jugé coupable {et nous n’en doutons pas), ses trabisons 
»comme sujet peuvent-elles lui ouvrir le chemin au trône ? En toute équité, 
vet selon la loi, il doit d'abord se justifier dé toutes trahisons et attentats 
»contre le Roi et le peuple, avant de pouvoir réclamer un 
ssuite, le fera régner sur cette nation, » 

(3) Dalrymgle, Appendiæ. 
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Bruxelles. Cet exil fut en -parlie l'ouvrage de lord 
Danby ; mais rien n’y contribua davantage que les intri- 
gues de la duchesse de Portsmouth, qui, de son côté, 
espérait voir passer la couronne à son fils, le duc de 
Richemond. 

Le nouveau Parlement se réunit le surlendemain du 
départ du duc d'York (16 mars v. s.). 

Le Roi l’informa d'abord de la réduction opérée dans 
l'armée, de l'exil de l'héritier présomptif de la Couronne, 
de sa ferme résolution de faire punir les catholiques avé- 
rés, ou œux qui pourraient, avec quelque fondement, 
être supposés pencher vers leurs croyances; il passa 
ensuite au détail des besoins de son gouvernement, et 
demanda les subsides nécessaires pour le maintien de 
l'honneur et de la dignité de la Couronne à l'égard des 
puissances étrangères, et pour assurer le bonheur deses 
sujets (1). Barillon rapporte à celte occasion (23 jan- 
vier 1679) que Charles avait dit : « qu'il était si pauvre, 
» qu’il serait obligé de rappeler tous ses ambassadeurs 
» faute d'argent (2). » 

Mais la reprise de l’accusation de lord Danby, comme 
coupable de haute trahison et de haute malversation ; 
les nouvelles poursuites relatives au complot, et princi- 
palement la déclaration des Communes :« que la croyance 
» religieuse du due d'York ct son dévoucment au Siége de 


{1) Diveoure du Roi. Histoire chronologique d'Anglelerre. 

(2) Ge prince, qui se disait & pauvre, avait cependant ur revenu très 
considérable; car Hume dit, en parlant de l'établissement du revena de 
Couronne, en 1660: « La libéralité du Parlement alla jusqu’à donner à là 
* Gouronne, pour toutes ses charges, un revenu d'un millicn deux cent mille 
livres stering, c'est-à dire plus qu'aucun Roi d'Angleterre n'avait jamais 
+ possédé. » . 

Cependant Hume ajoute que le Parlement n'assigna point de fonds qui 
pussent rendre les denx tiers de cette somme, et qu'il laissa le soin de 
remplir son engagement aux fütures considérations des deux chambres. 
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» Rome, avaient puissamment enhardi les conjurés et 
+leur avait fait concevoir celui de tous les projets qui 
» pouvait être le plus funeste à la nation, » prouvèrent à 
la Cour, que le Parlement qui venait de s’assembler ne 
le céderait en rien aux précédents. 

A la vue de ces symptômes alarmants, la Cour cher- 
cha à mettre la désunion dans le parti de l'opposition. 
Charles II forma un nouveau conseil d'après l'avis de sir 
W. Temple, et en donna la présidence au comte de 
Shaftesbury (mai 1679). Ce conseil fat composé de tronto 
membres pris en grande partie parti les hommes émi- 
nents de l'une et de l’autre chambre, qui s'étaient le plus 
prononcés dans l'opposition au dernier ministère, et qui 
s'étaient montrés les plus grands adversaires du duc. Le 
Roi déclara publiquement sa résolution de gouverner en- 
fièrement par l'avis de ce conseil et celui du Parlement. 
Cette mesure déplut à Barillon, qui dit : « que c'était faire 
» des Etats et non dés conseils, » Ella duchesse de Ports- 
mouth dit à l'ambassadeur de France, que le nouveau 
ministère n’était formé qu’afin de tirer del’argent du Par- 
lement; un autre motif, sans doute, était d'empêcher le 
bill d'exclusion (A). Mais toutes ces précautions furent 
insuffisantes, et vinrent échouer contre la haine qu’on 
portait aux catholiques ct l'aversion qu'inspirait le duc 
d'York (2). 

Cependant le Roi d'Angleterre n’était pas moins sus- 
pect que son frère, on en trouve la preuve dans ce que 
Barillon écrit (18 mai 1679). Dans le but d'enlever au Roi 
la direction des affaires importantes, une innovation ve- 

() Hallam, chap. 
(2) Letter from M. Barllon, Lo his own court; from Charles IL 10 bis 
brother, and from the duke of York ta the prince of Orange, during the 


frments of the popish plot aud the exclusion. (Darymple, Mem. App. 
1: 207-253.) * 
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nait d'être introduite, d'après les conseils de Temple; à 
l'avenir, le Roi ne devait voir les ministres étrangers 
qu'après que ceux-ci auraient demandé une audience, 
Dans une autre lettre, l'ambassadeur de Louis XIV dit: 
que Charles 11 se plaignait amèrement de cette innovation, 
et que, quand il voyait ce prince, ce n’était qu'en secret, 
et que ces entretiens étaient accompagnés de plusieurs 
signes du Roi, témoignant de sa crainte d'être surpris ; 
que la duchesse de Portsmouth lui avait dit que Charles 11 
se plaignait avec amertume de l'indifférence du Roi de 
France à ses présentes souffrances, 

Enfin, Barillon rend compte d’une conversation secrète 
qu'ileut avec le Roi, dans laquelle ce prince avait mendié, 
dans des termes très-abjects, la protection du Roi de 
France, et contre son nouveau conseil et contre le Par- 
lement; qu’il s'était efforcé de mettre sur le compte de 
son frère ct delord Danby, le manque d'accord qui 
avait existé en dernier lieu entre lui et le Roi de France. 
«La fin de ce long discours fut, » dit Barillon, « de 
»me presser de représenter à Votre Majesté ce qui se 
» passe ici, et de la conjurer, de sa part, de vouloir mettre 
» pour toute sa vie l'Angleterre dans sa dépendance (6 juil: 
»let 1679). » Et dans une lettre du 43 suivant, Barillon 
mande que Charles 11 était revenu sur le même sujet (1). 

Cependant Louis XIV se montra peu sensible aux la- 
mentations de CharlesIl. Il croyait que le moment n'était 
pas encore venu de lui pardonner son manque de parole 
dans l'affaire du mariage du prince d'Orange. Il différa 
donc de luitendre cette main secourable que le Roi d'An- 
gleterre implorait avec tant d'humilité. 

Ce fut dans ce moment critique qu’une déclaration de 
la chambre des Pairs, conforme à celle des Communes, 


4) Dalryropile, Appen dira 
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que les croyances religieuses de l'héritier présomptif 
étaient la véritable source du complot, enhardit la cham- 
bré basse à aborder la question de la succession au trône 
(17 mai). 

X. Toutefois, le nouveau conseil dont se plaignait si fort 
Charles IL n’eut pas le résultat qu'on en attendait. « Les 
“inconvénients d’une si nombreuse assemblée, » dit un 
auteur anglais, « se firent bientôt sentir, ct il en résulla 
» qu'au bout d'un certain temps, la véritable direction 
» des affaires se trouva concentrée entre quatre person- 
»nages, sir William Temple, et les lords Essex, Halifax 
»et Sunderland. Les autres membres duconseil des trente, 
» blessés de cette préférence, ne tardèrent pas à reprendre 
» chacun son rôle dans l'opposition; ainsi, au bout de peu 
sde temps, la combinaison imaginée par Temple s'en 
valla en fumée et le nouveau cabinet se trouva composé 
» des lords Halifax et Sunderland, de Laurent Hyde et de 
» Sidney Godolphin {1}. » 

Ces deux derniers personnages nouveaux allaient 
bientôt jouer unrôleimportant dans les affaires de l’État, 
le premier par son dévouement à son beau-frère le duc 
d'York, et par conséquent à la France, et l'autre parce 
qu'il pensait que les affaires d'Angleterre ne pourraient 
s'arranger que par l'intervention du prince d'Orange. 

Ces quatre hommes d'État méritent d’être connus, car 
après avoir joué un rôle important pendant les dernières 
années du règne de Charles II, on trouve leurs noms 
liés aux principaux événements des deux règnes suivants. 
Nous empruntons leurs portraits à la plume d'un histo- 
rien anglais moderne. 

« George Savil, vicomte Halifax (2), brillait au premier 


(1) Macaulayÿ'e, Hist. of Engl., tn pe 242. 
(2) 1lfut créé plus tard conte, puis marquis d'Halifax. 
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» rang parmi les hommes d’État de ceite époque , par son 
sgénie. Son intelligence était fertile, étendue et subie ; 
»son éloquence polie, lumineuse et animée, jointe au 
»timbre de sa voix, faisait les délices de la chambre des 
» Lords; sa conversalion abondait de pensées, d'imagi- 
»nation et d'esprit. Il joignait à l'influence qui résultait 
»de talents si grands et si variés, celle que donnent le 
2rang et les richesses, Cependant, il eut moins de succès 
»en politique que beaucoup d’autres possédant des avan- 
stages moins grands ; car les particularités intellectuelles 
»qui donnent un grand mérite à ses écrits, devenaient 
» fréquemment un obstacle pour lui dans les luttes de la 
»vie active. Il voyait, en effet, les événements du jour, 
»non pas au point de vue sous lequel ils se présentent à 
» celui qui y est mêlé, mais sous le point de vue où ils 
: apparaissent, après plusieurs années, à l'historien philo- 
sophe. Avec une tournure d’esprit semblable, il ne lui 
1 était pas possible d'agir cordialement avec aucun parti ; 
» tous les préjugés, loutes les exagéralionsdes deux grands 
» partis dans l'Etat excitaient son dédain. IL méprisait 
sles petits artifices et les clameurs déraisonnables des 
» démagogues; il méprisait bien plas encorcles doctrines 
» de droit divin et d'obéissance passive; il se raillait éga- 
lement de la bigoterie des épiscopaux et de celle des 
» puritains. Par caractère, il était ce qu’on appelle de nos 
»joursun conservateur ; en théorie, un républicain, Même 
» lorsque sa crainte de l'anarchie et son dédain pour les 
» fourberies vulgaires le mettaient pour un moment du côté 
» des défenseurs du pouvoir arbitraire, son esprit élait 
»toujours avec Locke et Milton. Aussi ses plaisanteries 
»sur la monarchie héréditaire eussent souvent été mieux 
» placées dans la bouche d’un membre du club de la Téte 
» de Veau, que d'un conseiller privé des Stuarts. En ma- 
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»lière dereligion, il était si peu ce qu'on appelle un zélé, 
»que souvent on l'avait qualifié d’athée; mais il repous- 
»sait avec violence celte imputation, et bien que parfois 
»il provoquât le scandale par son rare talent d'argumen- 
»teret de jeter du ridicule sur des sujets sérieux, il ne 
» paraît pas avoir éLé dépourvu de sentiments religieux. 
» Il était le chef de ces hommes politiques que les deux 
»grands partis appelaient avec mépris : hommes du 
»juste-milieu (1). 

» Aulieu derepousser ce sobriquet, il l'acceptait comme 
»titre d'honneur et défendait avec une grande vivacité le 
»mérite de cette désignation, Toute bonne chose, disait- 
sil, se balance entre deux extrêmes. La zone tempérée 
+s balance entre le climatoùl'on est brûlé par lesoleil et 
» celui où l’on est gelé. L'Eglise anglicane se balance entre 
les folics des anabaptistes ct le sommeil léthargique des 
»papistes, La Constitution anglaise se balance entre le 
» despotisme ture et l'anarchie polonaise. La vertu n'est 
»autre chose qu'un juste-milieu entre des tendances qui, 
» poussées à l'excès d’un côté ou d'autre, deviennent, des 
»vices. Bien plus, la perfection de l’Être-Suprême con- 
*isto deus un équilibre exact de ses altributious, dont 
»aucune ne peut devenir prépondérante sans porter le 
* désordre dans tout l’ordre moral et physique du monde. 
Ainsi Halifax élait un homme du juste-milieu par prin- 
»cipe; il l'était aussi par la constitution de sa tête et de 
*son cœur, Son entendement était vif, sceptique, d’une 
” fertilité étonnante en distinctions et objections; son goût 
“délicat: son sentiment du ridicule parfait; son caractère 
»doux, placide el indulgent. Un pareil homme ne pouvait 
* êlrelongtemps fidèle à aucan parti politique, quel qu'il füt; 
"cependant il ne doit pas être confondu avec les renégals 
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» vulgaires, car bien que comme eux il passèt de côté et 
» d'autre, sesrevirements étaient toujours dans une direction 
» opposée aux leurs. Il n'avait rien de commun avec ceux 
» qui vont d’un extrême à l'autre et qui regardent le parti 
» qu’ils ont déserté avec une animosité bien plus grande 
»que ne le ferait un ennemi habituel. Sa place était mar- 
» quée entre les deux divisions hostiles de la communauté, 
»etil n'erra jamais bien loin des frontières de chacune 
» d'elles. Le parti auquel il appartenait dans un moment 
»était le parti qu'à ce moment même il aimait le moins, 
‘ »parce que c'était le parti qu’il voyait de plus près dans 
»cetinstant, C'est pour cela qu'il était toujours sévère à 
» l'égard de ses associés violents et toujours dans des rela- 
»tions amicales avec ses antagonistes modérés. Chaque 
»faclion, au jour de son insolence et de son triomphe 
»vindicatif, encourait sa censure, et chaque faction, lors- 
»qu'elle était vaincue et persécultée, trouvait en lui un 
» protecteur. À son éternel honneur, il faut dire qu'il avait 
» essayé de sauver des victimes dont le sort a imprimé des 
staches ineffaçables sur le nom des Whigs et sur celui 
» des Tories. Il s’était fort distingué dans l'opposition, et 
»s'était par conséquent attiré la malveillance royale. 
» Cependant aussitôt qu'il eut pris pied à la Cour, le 
charme de ses manières et de sa conversation en firent 
sun favori. Il était sérieusement alarmé par la violence 
» du mécontentement public; il crut que la liberté était 
» pour le moment hors d’atleinte, tandis que l’ordre et 
»l’autorité légitime étaient en danger. D'après cela, et 
»suivant son habitude, il se joignit au parti le plus faible. 
s Peut-être cette conversion ne fut-elle pas entièrement 
» désintéressée, car l'étude et la réflexion qui l'avaient mis 
» au-dessus de beaucoup de préjugés vulgaires, l'avaient 
» cependant laissé l'esclave de désirs vulgaires. Ce n'était 
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spas l'argent qui lui manquait, et il n'existe aucune 
» preuve qu’il en obtint jamais àcette époque par des moyens 
» que des censeurs sévères considèrent comme déshono- 
»rants. Mais le rang etle pouvoir avaient un immense 
» attrait pour lui. Il prétendait qu'il considéraitles titres et 
»lesgrands offices comme un appâtavec lequel on ne peut 
»attraper que des fous. Il détestait les affaires, la pompe, 
»la parade, et son plus grand désir était de s'échapper du 
»bruitet du clinquant de White-Hall, pour aller retrouver. 
» les paisibles bois qui entouraient son antique demeure 
» de Rufford. Sa conduite était néanmoins tout à fait en 
» opposition avec ces professions. La vérité est qu'il dési- 
»rait commander le respect aux courtisans et aux phi- 
»losophes, être admiré par l'obtention de hautes dignités 
»et en même temps pour le mépris qu’il en faisait. 

» Robert Spencer, comte de Sunderland, était secré- 
» laire d'Etat. L'immoralité politique de son époque était 
» personnifiée de la manière la plus frappante dans cet 
»homme. La nature l'avait doué d'une intelligence vive, 
»d’un caraclère remuant et malfaisant, d’un cœur froid 
set d’un esprit abject. Son esprit avait reçu une éduca- 
»tion par suite de laquelle tous ses vices avaient atleint 
»la maturité la plus complète. À son entrée dans la vie 
» publique, il avait passé plusieurs années dans des em- 
» plois diplomatiques à l'étranger, et il avait été pendant 
» quelque temps ministre en France. Chaque carrière à 
»ses tentations particulières, et il n’y a pas d’injustice à 
»dire que les diplomates, en général, ont toujours été 
» remarquables par lour adresse, par l'art avec lequel ils 
»savent gagner la confiance de ceux à quiils ont affaire 
»et par la facilité avec laquelle ils altrapent le ton de 
»toutes les sociétés où ils sont admis, plutôt que par un 
»enthousiasme généreux et une rectitude austère, Les 
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»relations entre Charles LE et Louis XIV étaient telles 
»qu'aucun gentillomme anglais ne pouvait longtemps 
»résider en France comme envoyé, et retenir en même 
»temps des sentiments honorables et patriotiques. Sun- 
»derland revint de la mauvaise école où il avait été 
rélevé, artificieux, souple, éhonté, libre de tout préjugé 
»et avec un manque complet de principes. Par ses rela- 
»tions de famille, il était cavalier, mais il n'avait avec 

.»eux aucune communauté d'opinion. Ils étaient zélés 
»pour là monarchie et condamnaient en théorie toute 
»résislance; mais ils avaient des caractères anglais, opi. 
»niâtres, qui n'auraient jamais supporté un despotisme 
sréel; Sunderland, au contraire, avait une propension 
»spéculative et maladive pour les institutions républi- 
»Caines, et cetie propension était compatible avec une 
»disposition parfaite pour être, en pratique, l'instrument 
»le plus servile du pouvoir arbitraire. Comme beaucoup 
»d’autres flatteurs et négociateurs accomplis, il était bien 
»plus habile dans l'art de lire dans les caractères et de 
»se servir de la faiblesse des individus, que dans l’art de 
» discerner les sentiments des masses et de prévoir les 
» approches de grandes révolutions, Il était expérimenté 
» dans le crime; il était difficile pour les hommes réservés 
»et prudents, bien prévenus de sa perfidie, de résister à 
» l'espèce de fascination de ses manières, et de refuser 
» de croire à ses protestations d’allachement ; mais ilétait 
»si appliqué à observer et à courtiser les individus, qu'il 
»oubliait d'étudier le caractère de la nation. Par là, il se 
»trompa grossièrement aux grands événements de son 
»époque. Chaque événement important, chaque ressaut 
»de l'esprit public le prenait comme au dépourvu, et le 
» monde, incapable de comprendre comment un homme 
» aussi habile pouvait être aussi avcugle pour tout ce qui 
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» était clairement vu par lés politiques les plus vulgaires, en 
» vint à attribuer à des desseins profondément médités, 
»ce qui, en réalité, n'élait que des balourdises. 

» Laurent Hyde (1) était le second fils du chancelier 
» Clarendon el frère de la première duchesse d'Yurk. Il 
» avait des talents remarquables qui avaient été perfec- 
»tionnés par l'expérience parlementaire et diplomatique : 
» mais les infirmités de son caractère diminuaient consi- 
» dérablement la force réelle de son habileté. Négociateur 
»et courtisan, il n’avait jamais appris l’art de gouverner 
»ou de cacher ses émotions. Dans la prospérité, il était 
»insolent et vantard; quand il essuyait une défaite, sa 
»mortification peu déguisée doublait le triomphe de ses 
sennemis. La moindre provocation suffisait pour allumer 
»sa colère, et dans sa colère il disait des choses amères 
» qu'il oubliait aussitôt qu'il était calmé, mais que d'autres 
»retenaient pendant plusieurs années. Sa promptitude et 
»sa pénétration en auraient fait un homme d’affaires con- 
»sommé, sans sa suflisance et son impatience. Ses écrits 
» prouvent qu'il avait plusieurs qualités de l'orateur ; mais 
» dans un débat, son irritation l’empêchait de se rendre 
»justice à lui-même, car rien n’était plus facile que de 
»réveiller chez lui la passion. Du moment qu’il se pas- 
»sionnait, il se voyait à la merci d’opposants bien inférieurs 
»à luien capacité. 

» Contrairement aux chefs politiques de celte généra- 
»tion, il était un homme de parti, ferme, rogue el rancu- 
»neux, un cavalier de la vieille école, un champion zélé de 
» la Couronne et de l’Église anglicane, et haïssant les répu- 
»blicains ét les non-conformistes. Il avait par conséquent 
»un grand nombre d'adhérents personnels ; le clergé an- 
» glican le regardait comme son homme, et le payait en 


{1) Gréé depuis lord Hyde et comte de Rochester. 
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» retour d'indulgence pour ses faiblesses, indulgence dont, 
»il faut le dire, il avait besoin; car il buvait outre-me- 
»sure, et quand il était dans ses accès de rage (ce qui lui 
» arrivait très-souvent), il juraît comme un crocheteur. 

»Sidney Godolphin avait élé élevé comme page à 
» White-Hall, et avait acquis de bonne heure toute la 
»flexibilité et l’art de ee posséder d'un vieux courtisan. 
» ]l était laborieux, avait le jugement clair, et était très- 
» versé dans le détail des finances. Chaque gouverne- 
» ment trouvait par conséquent en lui un serviteur utile, 
»etiln’y avait rien dans ses opinions ou dans son carac- 
»tère qui pôût l'empêcher de servir un gouvernement 
» quel qu’il fût. Charles II disait de lui : Sidney Godol- 
»phin n’est jamais dans le chemin, ni jamais hors du 
»chemin. Ce mot explique les succès extraordinaires de 
» cet homme d'État. En différentes circonstances, on le 
» vit agir en même temps avec les deux partis politiques, 
» mais il ne partagea jamais les passions ni des uns ni 
* des autres ; comme beaucoup d'hommes d'un caractère 
» prudent, et favorisé de la fortune, il avait une forte 
»disposition à soutenir quoi que ce soit qui existât, Il 
» détestait les révolutions, et par le même motif les con- 
stre-révolutions, Son extérieur était remarquable par sa 
» gravité et sa réserve. Ses goûts étaient peu élevés et 
» frivoles, et tout le temps qu’il pouvait enlever aux tra- 
» vaux publics, il le consacrait aux courses, au jeu et aux 
+ combats de cogs (1). » 

Ce qui explique comment des hommes de natures si 
diverses, d'inclinations si opposées, et de principes et 
d’affections si contraires, pouvaient aller ensemble dans 
un ministère ; c'est qu’à cette époque un ministère n’était 
pas ce qu’il est aujourd’hui. 

(4) Macaulay', History of England, t. 1, p. 243, 246, 253, 255. 
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Le mot ministère, tel qu'ilest employé de nos joursen 
Angleterre, était inconnu à celte époque. Actuellement, 
ls principaux serviteurs de la Couronne forment un 
corps; ils sont considérés comme s'entendant sur les 
points principaux d’après lesquels l'administration doit 
être conduite. S'il se présente à cet égard entre les mem- 
tres du ministère des divergences sur des questions vi- 
tales, les opposants sont obligés de se retirer, ou bien 
de se considérer comme solidairement responsables des 
actes de leurs collègues qu'ils ontblâämés. Rien dece genre 
r'existait en Angleterre au xvi siècle ; chaque branche 
d'administration était isolée, et les chefs n’étaient res- 
pousables seulement que des acles concernant leur admi- 
nistration et pour les conseils qu’ils donnaient au Roi. 
Ils n'étaient nullement responsables de ce qu’ils n’avaient 
pas fait eux-mêmes. Si un ministre se refusait à être 
l'agent d'une mesure condamnable, et s’il conseillait le 
bien, il était sans reproche. On eût considéré à cette épo- 
que comme un scrupule exagéré qu’un ministre renon- 
cât à son poste, parce que son avis n'aurait pas prévalu 
dans des questions qui n’étaicnt pas strictement de son 
département. Abandonner le conseil des finances, parce 
qu'on différait sur des questions diplomatiques ou la 
présidence de l’amirauté, parce que les finances étaient 
mal dirigées, c’eût été pousser trop loin les exigences et 
lk susceptibilité. 

Voilà ce qui explique comment, dans ce ministère, se 
trouvaient des hommes de vues si différentes, des parti- 
sans du due d'York et de la France, comme Laurent 
Hyde; des amis du prince d'Orange, comme Godol- 
phin ; des amis sincères du gouvernement constitutionnel 
comme Halifax, enfin un homme sans principes arrêtés 


comme Sunderland. 
—— HI —— 
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CHAPITRE QUINZIÈME. 


LE BILL D'EXCLUSION. 


« J'atteste solennellement Dieu et les 
«hommes que sijamais la Providence m'ap- 
elle au gouvernement de ec royaume, 
gleterre ne trouvera en moi que le 
+ juste protecteur de ses luis et libertés. » 
(Paroles du duc d'Fork.) 


+ protestant, se 
+ conséquences 
+ malie seroi 


€ que le corps Énirait par 
+ être chargé par la tête, ou celle-ci par 
+ le corps.» (Discours de air WF, Pultnex 
dans la chambre des Communes , 1084.) 
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LE BILL D'EXCLUSION. 


I. Le règne futur du duc d'York était depuis longtemps 
considéré avec une vive appréhension ; il parut si mena- 
çant à celte époque, tant pour la constitution que pour 
l'Eglise anglicane, qu'on ne crut pas devoir attendre dans 
l'inaction de tels périls, s’il était possible de trouver 
“quelque moyen de les détourner. C’est ce qui donna 
lieu à la mesure du Bill d'exclusion. « Mesure, » ditun 
auteur, « trop hardie sans doute pour l’esprit du pays, et 
»qui devint un écueil sur lequel la liberté de l'Angleterre 
»faillit échouer (t). » 

Le Roi se hâte alors d'offrir aux Communes des ga- 
ranties pour mettre la religion de l'État à l'abri de toute 
atteinte de la part d’un Roi catholique. Ces limita- 
tions étaient de la plus haute importance, et dépouillaient 
son successeur des principales prérogatives de laroyauté 

(4) Hallam, chap. xu. — L'exclusion du duc d’York fit naître une foule 
d'écrits où les cpinions des Whigs et des Tories, sur la question de la suc- 


cession au Uône, étaient exposées avec une grande violence. (Voyez Somers, 
Coll. of tracts, vol, vs, p 447, 166, 184, 244, 234.) 
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(13 mai). Le duc d’York, dans son cxil, apprit avec indi- 
gnation la démarche de son frère, mille fois plus nuisible 
à ses intérêts que le bill dont il se voyait menacé. 

Mais les Communes, loin d’accepter les garanties of- 
fertes par le Roi, n'y répondaient qu’en proposant un 
bill pour exclure le duc de la succession; déjà ce bill 
avait subi l'épreuve de la seconde lecture, quand la dis- 
solution du Parlement vint l'arrêter (20 juillet). Parmi 
les actes mémorables de cette courte session, on compte 
celui connu sous le nom de l’acte d'Habeas corpus, et 
cet acte attache une gloire impérissable au ministère de 
Shaftesbury (1). 

Gependant l'exclusion du duc d’York ne tarda pas à 
exciter la discorde dans la famille royale, en y réveillant 
des ambitions personnelles. La duchesse de Portsmouth 
revint à son projet favori, celui d’assurer la Couronne à 
son fils; Monmouth voit grandir ses espérances d'y 
arriver un jour, tandis que les partisans de la princesse 
d'Orange prévoyaient que le bénéfice de tous ces troubles 
pourrait bien lui revenir ainsi qu’au prince son époux. 

Le duc d’York, du lieu de son exil, suivait la marche 
des affaires en Angleterre avec une sollicitude inquiète ; 
sa correspondance avec son gendre est là pour l’attes- 
ter; tantôt il paraît avoir une grande confiance dans l’at- 

() Les emprisonnement illégaux qui avaient eu lien sous l'administra- 
tion de lord Clarendon, provoquèrent le statut connu sous le nom d'acte 
d'Habear erpus. L'objet de cette loi n'était pas de donner aux Anglais un 
droit qui était déjà consacré par la grande Charte, mais d’obvier aux abus 
à la faveur desquels le gouvemement était parvenu à tronbler Le snjet dans 
la jouissance de ce droit fondamental. La loi avait paurvn d' 
efficace à ce qu'aucun individu, sous le paids d'une accusation criminelle, 
ne pôt subir une longue détention, etelle s'était montrée tellement sévère, 
qu'aucun ministre n’eût osé exercer un genre d’oppressinn si dangereux 
pour lui. « Ce statut est considéré comme le principal boulerard de Ia 


erté individuelle en Angleterre. (Chambers, Information for the 
» people.) » 
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tachement que lui porte son frère; puis il craint que la 
faiblesse de Charles IT no le porte à le sacrifier à ses 
ennemis ; la formation du nouveau conseil, et la prési- 
dence de lord Shaftesbury viennent encore augmenter ses 
erreurs ; le Bill d'exclusion dirigé contre sa personne 
excite toute son indignation ; il y voit un présage du re- 
tour de la République; il cherche à faire passer ses opi- 
nions dans l'esprit du prince d'Orange, et le met en 
garde contre le Parlement; il l'engage même à se ren- 
dre en Angleterre pour veiller à ses intérêts et à ceux de 
sa femme ; enfin, la dissolution du Parlement vient re- 
lever ses espérances ; il s'attend à être rappelé à la Cour 
de son frère, mais le désespoir s'empare bientôt de lui, 
quand il apprend la volonté de Charles II, qui veut qu’il 
reste à Bruxelles, Dans une des lettres du duc d'York, on 
remarque ce passage : « Le sort de la monarchie ne dé- 
»pend pes du Parlement, mais de Dieu seul (1). » 

Sur ces entrefaites, un soulèvement éclate en Ecosse. 
Le mécontentement des Anglais, l'altitude hostile du 
Parlement excitent les espérances des Covenantaires 
écossais ; ils croient que le moment est arrivé de se 
soustraire à l'oppression sous laquelle ils gémissent 
depuis la restauration. L'archevèque de Saint-André, 
primat du royaume, tombe sous leurs coups ; ils s'empa- 
rent de Glascow, s'engagent par serment à ne plus obéir 
au Roi comme chef suprême de l'Église ; à ne jamais 
reconnaître le duc d'York pour souverain ; à combattre 
jusqu’à la dernière extrémité contre la prélature angli- 
cane et le papisme (mai 4670). 

Cette reprise sanglante des anciennes haines des pres- 
bytériens contre l’Episcopat et l'Église anglicane, peut 


{1) Lettres du due d’York au prince d'Orange, du mois de mai an muis 
d'août 1679. — Dalrymple. Apr. 


Gougle 


— 99h — 

être considérée comme le fondement d'une union plus 
intime entre la Couronne et l'Eglise anglicane. Hume fait 
observer au sujet de cette union : « Que si l'union des 
» royalistes politiques fut une grande accession de forces 
»pour la Couronne, Charles n'en tira pas moins d’une 
» ligue qu'il eut l’adresse de faire en même temps avec 
»l'Église anglicane. Il représenta au clergé de cette 
» Église le grand nombre de presbylériens et d'autres 
»sectaires qui étaient entrés dans le parti du peuple; la 
» faveur el l'assistance qu'ils y trouvaient; leurs vives 
» clameurs contre le papisme et le pouvoir arbitraire. Il 
» fit craindre aux anglicans le renouvellement de ce vieux 
» système qui ne menaçait pas moins l’Épiscopat que la 
» monarchie, et par conséquent les mêmes misères, les 
» mêmes oppressions sous lesquelles il avait si longtemps 
» gémi pendant les guerres civiles et les usurpations. Le 
» souvenir de ces affreux temps eut ‘aussi pour résultat de 
»réunir à la Couronne quantité de personnes impartia- 
»les; on leur fit craindre que le zèle de la liberté une 
»fois enté sur le fanatisme, ne rallumât la guerre ci- 
»vile..…, Le cri était violent contre le papisme ; mais il 
» venait moins d'un zèle de religion que d'une ardeur de 
» parti dans le peuple même qui l'avait adopté, comme 
» dans ceux qui le suscitaient (1). » 

Monmouth recoit l’ordre d'aller réduire les Ecossais 
rebelles; il part à la tête d’une petite armée, etse trouve 
au pont de Bothwell, en présence de dix-huit mille 
presbytériens accourus en ce lieu de toutes les parties 
de l’Ecosse pour y former l'armée du Seigneur. Mon- 
mouth n'abuse pas de la confiance de son père, il sou- 
met, pour le Roi, des révoltés avec qui ilaurait pu com- 
poser pour lui-même, et revient aussitôt à Londres, dans 

(1) Hum, ad an. 4679. 
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l'espoir d'obtenir de la reconnaissance de Charles II son 
consentement à l'exclusion du duc d'York; mais son 
triomphe fut de peu de durée, et bientôt il se vit déchu 
de ses hautes espérances (juin 1679). 

Le Roi tombe malade et sa vie paraît menacée ; l’hé- 
.ritier présomptif est hors du royaume ; si le Roi régnent 
vient à mourir, l'étranger peut s'emparer de la personne 
du Roi. « Dans la disposition où étaient les esprits, la 
»mort du Roi, pour employer l'expression de sir William 
» Temple, fut regardée comme la fin du monde (1). » La 
duchesse de Portsmouth, femme habile et rusée, voyant 
dans Monmouth un concurrent dangereux pour son fils, 
se charge de provoquer le rappel du due d'York. 
Charles II y consent. Le duc revient en toute hâte à 
Londres; mais, à sonarrivée, les appréhensions de la 
Cour se sont évanouies ; le Roi est convalescent. Le re- 
tour du duc est un coup de foudre pour Monmouth ; fu- 
rieux de ce contre-lemps et du myslère qui a présidé à 
cette intrigue, il accourt au palais, et, dans un transport 
indiscret, il reproche au Rai de l'avoir joué. Tant d’au- 
dace de la part de son fils excite la colère de Charles Il; 
il ordonne à Monmouth de quitter le royaume; celui-ci 
refuse d’obéir, et se retire avec hauteur. Mais le lende- 
main de cetle scène, on convint que, pour prévenir de 
nouvelles discordes, le duc d'York retournerait à Bruxel- 
les, et que, de son côté, Monmouth ira fixer sa résidence 
sur le continent. 

Ce ne fut pas sans quelque surprise qu'on vit arriver 
Monmouth à la Cour du prince d'Orange. Celui-ci le 
reçut froidement, el l'accueil que lui fit la princesse fut 
plus glacial encore. Monmouth crut devoir provoquer 
une explication que le prince n’eut garde de refuser. 

(4) Hume, Hist. of England. 
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Voici ce qu'on lit à ce sujet dans les négociations du 
comte d’Avaux : 

«Que M. de Monmouth alla voir le lendemain (de son 
rarrivée à La Haye) le prince d'Orange, quile reçut 
»fort froidement , et que leur conversation se passa en 
»discours généraux; qu'il avait été le soir voir la prin- 
»cesse d'Orange, qui voulut être au jeu lorsqu'il arrive- 
»rait, et qu’à peine se leva-t-elle lorsqu'il lui baisa la 
» main ; que le prince d'Orange monta à huit heures du 
» soir dansla chambre de la princesse, selon sa coutume, 
»et qu'on ne peut se faire plus froid qu’ilsse firent lui et 
» M. de Monmouth; que ce dernier ayant témoigné qu'il 
» partiraitle lendemain, le prince d'Orange lui demanda 
»si ceserait sans venir diner avec lui; que M. de Mon- 
» mouth répondit que son intention était d’avoir cet hon- 
»neur; que le lendemain, au sortir de table, M. de Mon- 
»mouth dit tout bas au prince d'Orange, qu’il le priait de 
»lui donner un moment d'audience en particulier; qu’ils 
»descendirent dans le jardin, et se débarrassèrent de 
»M. Sidney qui les suivait; que le duc de Monmouth fit 
» voir au prince d'Orange la lettre qu’il venait de recevoir 
»du Roi d'Angleterre, par laquelle il l’assurait toujours 
»de son amitié, et que son exil ne serait pas long. Le 
»prince d'Orange lui demanda quel était le sujet de sa 
»disgrâce; M. de Monmouth lui répondit que le Roi 
» d'Angleterre ayant souhaité que M. le duc d’York s’ab- 
»sentât, il avait refusé de le faire, à moins que lui, Mon- 
»mouth, ne sortit aussi du royaume; qu’il avait fait 
+ connaître au prince d'Orange, que ce n'était pas le due 
»d'York qui lui avait fait le plus de tort; qu’il n'avait 
»pas assez de crédit auprès du Roi d'Angleterre pour 
»cela; mais que M** de Portsmouth, milords Sunder- 
»land, Essex et Halifax l'avaient entrepris; et sur ce que 
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» le prince d'Orange lui demanda si le Roi d'Angleterre 
»ne lui avait pas dit la cause de son bannissement, il lui 
» avait répondu que le Roi d'Angleterre ne s’en était pas 
expliqué, et ajouta qu'il savait les bruits qu'on avait 
»fait courir des prétentions qu'il avait eues pendant la 
» maladie du Roi d'Angleterre, mais qu’il n’était pas assez 
» fou pour avoir de pareilles visions. Cela donna lieu au 
»prince d'Orange d'entrer en de grandes discussiohs 
»avec M. de Monmouth sur le prétendu mariage de sa 
» mère, sur quoi M. de Monmouth s’étant expliqué de la 
» manière que le prince d'Orange le pouvait souhaiter, 
»ce prince lui demanda s'il pouvait faire fond sur ce 
» qu'il lui disait, parce que, tant qu’il aurait les prétentions 
» qu'on avait dit, il ne pouvait être de ses amis, et M. de 
» Monmouth lui ayant donné sa parole, qu’il n’en avait 
» pas eu la moindre pensée et qu'il ne l'aurait jamais, le 
» prince d’Orange lui dit qu'il recevait la parole qu'il lui 
» donnait; qu'il savait qu'un homme comme lui n’y pou- 
» vait manquer.» Puis le comte d’Avaux ajoute :« Là- 
» dessus, ils s'engagèrent l'un à l’autre de s’entr'aider et 
»de s'unir d'intérêts (1). » 

Mais la suite n’a que trop bien prouvé combien à cet 
égard d’Avaux se trompait, et que deux hommes dont 
on disait : « qu'ils courtisaient à la fois la même belle, » 
rivaux par ambition, ne pouvaient avoir que des vues et 
des intérêts très-opposés, et que, loin de s’entr’aider, ils 
ne devaient chercher qu’à se nuire ct même àse ruiner, 
si cela leur élait possible. 

II. On a vu plus haut les causes qui avaient amené 
un refroidiësement entre Louis XIV et Charles IL: 

4° La paix séparée conclue en 1674 entre l'Angleterre 
et les États-Génraux ; 


(2) Nége du comte d'Avant 1, pe 59 à 64 
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% Le mariage du prince d'Orange ; 

8 L’attitude belliqueuse que le gouvernement anglais 
avait été forcé de prendre peu de temps avant la conclu- 
sion de la paix de Nimègue. 

Toutes ces circonstances avaient considérablement relä- 
ché les bons rapports qui avaient subsisté entre les deux 
rois; mais quand Charles II se vit pressé de si près par le 
Parlement, sur la question de l'exclusion de l'héritier pré- 
somplif du trône, il espéra pouvoir se passer de cette as- 
semblée, en se rapprochant de Louis XIV, et celui-ci, après 
avoir tenu, pendant plusieurs mois, le Roi d'Angleterre 
dans une cruelle incertitude, daigna écouter ses prières. 

La négociation était entamée à l'époque où le duc 
d'York fut rappelé de Bruxelles par suite de la maladie 
de son frère. Voici ce que Barillon écrit à ce sujet (3 
août 1679). 

Après des assurances données au Roi d'Angleterre de 
l'intérêt que Louis XIV prenait à sa triste situation, 
Barillon dit: 

« Ce prince me répondit qu'ilne doutait pas que Votre 
» Majesté n'eût quelque déplaisir de voir la royauté atta- 
» quée aussi fortement qu'elle l’est en Angleterre, et que 
» ce n'était pas son intérêt qu'elle fût détruite; mais qu’il 
» était temps que Votre Majesté prit une résolution et se 
» déterminât à le secourir d’unesomme d'argent quile mit 
» en état de ne pas recevoir la loi de ses sujets... 

» Le Roi d'Angleterre dit que j'avais vu ce qu'il venait 
»de faire, et que, sans avoir aucune réponse de Votre 
» Majesté, ni être instruit de ses intentions À son égard, 
»ilavait pris le parti de casser le Parlement; qu’il en 
» pourrait encore éloigner laséance, selon qu'ilconnaîtrait 
»les bonnes ou les mauvaises dispositions de ceux qui 
»le composeraient; que cependant il ne pouvait s’en- 
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»gager, ni promettre de se passer absolument du Par- 
»lement, parce qu'il n’espérait pas que Votre Majesté 
»lui voulût fournir les sommes dont il aurait besoin 
»pour soutenir les dépenses nécessaires de son État, et 
»pour subsister longtemps sans Parlement ; qu'il atten- 
»dait seulement des marques présentes de la bonne vo- 
slonté de Voire Majeslé, qui le meltraient en élat de 
»gagner du temps et de faire voir aux gens malinten- 
»tionnés qu’il n'est pas réduit à se remettre entre leurs 
»mairs ; que personne ne connaît mieux que lui combien 
»il est important que ce que Sa Majesté feraiten sa faveur 
» demeure secret et ne soit pas pénétré... » 

Barillon dit qu’à ce qui précède le Roi d'Angleterre 
ajouta : « Je vois l'état où je suis présentement réduit ; 
»ne croyez pas que je me laisse contraindre à ricn faire 
» qui me puisse priver du seul appui qui me peu soulenir. 
» L'obligation que j'aurai au Roi votre maître me retien- 
»dra toute ma vie dans ses intérêts, quand même je ne 
»connaîtrais pas par expérience combien il serait dange- 
»reux pour moi de perdre son amilié, » 

Charles IT finit par dire à Barillon : «Qu'il était honteux 
»de me parler avec tant d'empressement, et d'être réduit 
»à me demander un secours présent à Votre Majesté, sans 
»lui pouvoir rien offrir de sa part; que, si Votre Majesté 
»lui veut donner un secours qui lui puisse être utile, il 
» faut qu'il soit de la somme de quatre millions. » 

A la fin de ce compte rendu, Barillon croit devoir met- 
tre Louis XIV en garde contre le manque de bonne foi 
de Charles II, car il termine sa leltre par cet avertisse- 
ment : « Qu'il doute si Charles voudra tenir sa promesse, 
» quand une fois il aura touché les quatre millions (4). » 

Aussitôt que Charles II a entamé cette négociation, il 


1) Dalrymple, 4pp. 
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en donne connaissance à son frère exilé à Bruxelles, et le 
duc, plein de joie etd’espoir, écrit de son côté à Louis XIV 
pour lui exprimer son désir de voir mener cettenégocia- 
tion à une bonne fin ; il s'exprime en ces mots : 

«Le Roi, mon frère, m'ayant fait part de ce qui s'est 
» passé entre lui et M. de Berillon, pour renouveler l'union 
»et l'ancienne bonne correspondance qu’il y à eu autre- 
» fois entre vous, j'ai cru qu'il était nécessaire de faire 
»savoir à Votre Majesté mes sentiments là-dessus ; ce qui 
» m'oblige d'envoyer le sieur Churchill, maître de ma 
» garde-robe, pour assurer Votre Majesté de la joie que 
»j'aieue de trouver le Roi mon frère dans ces sentiments- 
»kR, croyant qu'il n'y a rien de plus utile et pour lun et 
» pour l’autre. Et pour ce qui est de moi, à moins que le 
»traité ne soit conclu et la bonne correspondance éta- 
» blie avant l'assemblée du Parlement, mes affaires seront 
» dans un très-méchant état, J'espère que Votre Majesté 
»aura la bonté d’y songer, et de donner les mains à ce 
»qui sera proposé à ce sujet. C'est d'elle que j'attends 
»tout, et c’est par elle seule que je puis attendre mon 
» rétablissement dans ce pays-ci (4 septembre). » 

Peu après, la maladie de Charles 11 ramène le duc 
d’York à la Cour de son frère, comme cela a été dit plus 
haut, mais son séjour n’y fut que de courte durée; car, 
pour se débarrasser des importunités de son fils le duc 
de Monmouth, Charles IL dut consentir à renvoyer son 
frère à Bruxelles, où cependant il ne devait pas rester 
longtemps ; car Louis XIV ayant jugé que la présence du 
duc était nécessaire À la Cour, pour hâter la conclusion 
du trailé qui sc négociait, provoque son rappel en Angle- 
terre; el ceci fournit au duc l'occasion de renouveler ses 
protestations de dévouement au Roi de France, « Je la 
»supplie (Votre Majesté) de croire que j’en ai toute la 
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» reconnaissance imaginable, et que je regarde comme les 
» effets des ordres qu'elle a donnés à M. de Barillon, les 
» ordres que j'ai reçus du Roi mon frère de repasser lamer, 
» Jeprétends m'embarquer demain , et veux espérer que 
» Votre Majesté me continuera sa protection: c'est d'elle 
» que j'attends mon entier établissement auprès du Roi 
» mon frère... (48 octobre 1679). » 

Les détails donnés par Barillon relatifs à la marche de 

cette négociation sont curieux; on trouve dans ses dé- 
pêches que le soin en fut confié à la duchesse de Port- 
smouth età lord Sunderland, et que les bases du traité 
devaient être : que le Roi d'Angleterre ne réunirait pas 
son Parlement de trois ans; que les deux Rois ne con- 
tracteraient pas de traités qui pussent être préjudiciables 
à l’un ou à l’autre; que le Roi de France n’attaquerait 
point les Pays-Bas espagnols, et que Charles 11 obtien- 
drait une pension. 
* La somme demandée variait; Sunderland était le plus 
exigeant; il demandait six millions de livres pour la pre- 
mière année, et quatre pour les deux suivantes. La du- 
chesse de Portsmouth n'allait pas si loin ; elle ne parlait 
que de quatre millions par année ; enfin, le Roi d'Angle- 
terre, se montrait le plus modéré; il ne parlait que de 
neuf millions pour les trois années, On marchanda fort 
longtemps ; enfin le dac d’York vint proposer de son côté, 
pour donner unc preuve de confiance au Roi de France 
et faciliter la réussite du traité, de prêter son propre 
argent à Louis XIV, et qu'avec l'aide de cet argent, il 
payerait lesubside demandé par Charles II. 

Barillon donne dans sa correspondance les expressions 
dont Charles IT, le due d’York, la duchesse de Portsmouth 
et lord Sunderland se servirent pour prouver combien ce 
traité serait utile à Louis XIV. 
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Le Roi, dit Barillon, se servit de ces mots : « Que Votre 
» Majesté pouvait cependant demeurer dans l’état le plus 
» glorieux où aucun Roi eût été depuis plusieurs siècles, 
»et mettre pour toujours l'Angleterre hors de pouvoir de 
» lui nuire, Ensuite ce prince me répéta tout ce qu'il m'a 
»dit souvent des avantages que Votre Majesté retirera 
» d'avoir l'Angleterre dans sa dépendance pour toujours. » 

<Lord Sanderland, » dit Barillon, « s’est fort étendu sur 
»les avantages que Votre Majesté retirerait d’avoir le Roi 
» d'Angleterre dans sa dépendance, 

»La duchesse de Portsmouth m'assura que si Votre 
» Majesté voulait donner quatre millions par an, pendant 
»trois ans, le Roi d'Angleterre prendrait tous les engage- 
» ments que Votre Majesté désirerait. » 

Quant au duc d'York, revenu.en Angleterre pour as- 
sister à ces négociations, il dit à l'ambassadeur du Roi 
de France :« qu'il espérait que Sa Majesté considérerait 
» que sa religion ct son attachement pour la France sont 
»lessources des oppositions qu'il trouve en Angleterre, » 

Enfin, Barillon lire la conclusion suivante de tout ce 
qui précède : 

«Je connais, partout ce qui m'a été dit, que, si l'on était 
» d'accord sur la somme, il n’y aurait aucune difficulté 
»sur le reste, c’est-à-dire qu'on donnerait carte blanche 
»à Votre Majesté sur toutes les choses qu’elle pourrait 
» désirer, et qu’on prendrait ici toutes sortes d'engage- 
» ments de ne faire aucun traité avec les princes étrangers 
»sans son consentement; on s'obligerait même à entrer 
»dans tousles intérêts de Votre Majesté et à favoriser 
»tous ses desseins. » 

On finit par s’accorder sur la somme, et, après bien 
des débats, elle se trouva réduite à une pension annuelle 
d’un million de livres pendant trois ans. 
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On s’occupa alors de la rédaction du traité; mais les 
exigences de Louis XIV parurent inadmissibles aux con- 
seillers de Charles 11; ils dirent que s'ils avaient le mal- 
heur de signer un traité semblable, et que la chose de- 
vint publique, ilsle payeraient de leur tête. Les dépêches 
de Barillon peignent en termes énergiques les terreurs 
de lord Hyde et de lord Sunderland ; ceci devait rompre 
les négociations et ramener toutes choses à l'état où elles 
étaient premièrement (4). 

Le duc d'York demeura à la Cour aussi longtemps 
qu’on espéra pouvoir arriver à conclure un traité ; quand 
cet espoir fut perdu, il fallut que Charles II s'occupât de 
son avenir, qui était lié à la réunion plus ou moins pro- 
chaine du Parlement. 

Alors aussi on comprit le mauvais effet que pourrait 
produire la présence du duc d’York à la Cour; on résolut 
del'éloigner ; mais pour avoir l'héritier présomptif sousla 
main, en cas de besoin, on ne le fit plus repasser la mer; 
il reçut l’ordre d’aller fixer sa résidence à Edimbourg, où 
il devait bientôt obtenir une influence considérable dans 
l'administration du royaume. 

A la veille de se rendre en Écosse, le duc d’York écrit . 
à son gendre pour le prémunir contre les liaisons qui 
subsistaient, disait-il, entre les ennemis de la Maison de 
Stuart en Angleterre et ceux de la Maison d'Orange en 
Hollande, et dans une de ses lettres, le duc nie formelle- 
ment qu'il eùt été question, en dernier lieu, d'un trailé 
entre les Cours de France et de Londres, circonstance qui 
avait donné beaucoup d'ombrage tant à La Haye qu'à 
Vienne et à Madrid (2). 

Cependant le dépit de Monmouth ne connut plus de 


() Dalrymple, App. 
&] Lettres au prince d'Orange, des 42octobreet 27 novembre4679 (r. s,). 
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bornes quand il sut que le duc d’York avait élé rappelé 
en Angleterre ; alors il retourne à Londres pour y braver 
le Roi, qui, blessé de ce manque de soumission, le prive 
de toutes ses charges. Ce dernier coup l'exaspère encore 
davantage, et, se livrant sans réserve aux conseils per- 
nicieux de Shaftesbury et de ses amis, il se permet une 
sorte de promenade triomphale dans différentes parties 
du pays, et donne d'autres marques d’une ambition pré- 
somptueuse qui excitent l'indignation de la portion sage 
de la nation (1). 

HI. Le Parlement avait été cassé dans le courant de 
l'été 1679, et, après les nouvelles élections, plusieurs 
prorogations successives reculèrent la réunion du qua- 
trième Parlement de ce règne jusqu’au 31 octobre 1680. 

Le Roi employa cet intervalle à fortifier le parti de la 
Cour, à se défaire des ministres et des conseillers qu'il 
avait choisis dans le parti populaire, et à rappeler son 
frère auprès de sa personne (2). Le duc annonce cet 
événement si ardernment désiré par lui au prince d’O- 
range, et lui dit à cette occasion :« Vous pouvez être 
»sûr que je. ferai tout mon possible pour qu'il se fasse 

- »une bonne et ferme alliance entre Sa Majesté et les 
» États, étant persuadé que là seulement est notre sécu- 
»rité mutuelle, Vous voyez, tout de notre côté semble 
+amener à cela. Je ne suis pas d’avis qu'on doive chan- 
»ger rien à ces mesures, ni à celles que Sa Majesté a 
»prises ; car la fermeté seule peut nous sauver, et je ne 
+ doute pas que les affaires ne prennent ici de jour en 

&) 1 parut à cette occasion une lettre sdrexsée au due de Menmouth, 


dans laquelle on lui rappelait la fin malhenrewse d’Absalon, rebelle à son 
père. (Somers, Coll of tracts, vol. vu, p. 246.) 

€) Lettres du due d'York au prince d'Orange, des 31 janvier et 24 fé 
vrier 4680, v. #. (Inédites. Archives de la Maison d'Orange.) — Lingard, 
chapitre vi, — Kennet, 379. — Macpherson, 402. 
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»jour une tournare plus favorable, et alars Sa Majesté 
-jouirait à l'étranger de plus de considération qu'elle 
» n’en a eu jusqu'à présent (27 février 1680, b. s.) (1).+ 
De son côté, le parti de l'opposition ne demeura pas 
dans l’inaction ; il s'était fortifié de Shaftesbury, que le 
Roi venait de renvoyer encore une fois de son conseil, 
et qui, de concert avec ses amis politiques , ne cherchait 
qu’à susciter de nouveaux embarras à la Cour. Le ma- 
riage du Roi avec la mère de Monmouth fut remis sur le 
tapis. «Pour en finir, » dit Lingard, «deux déclarations 
» royales furent publiées (26 avril) dans la Gaxeite. Le 
» Roi y répétait tous les détails de celle qu’il avait pré- 
» cédemment souscrite ; il prit Dieu à témoin qu'il n'avait 
sjamais été marié à Lucie Barlow, ou à aucune autre 
»femme, excepté à la reine. » À ces désaveux solen- 
nels du Roi, ses adversaires répondirent : « Que si 
» l'œil et la crainte de Dieu ne pouvaient l'empêcher de 
» vivre en adultère, on ne pouvait s'attendre qu'ils l'em- 

» péchassent de prêter un faux serment (2). » 
L'opposition voyant que la Cour redoutait la réunion 
du Parlement, provoque des adresses, ayant pour but 
de demander la tenue de cette assemblée ; les dangers 
que courait le protestantisme, les terreurs qu’inspiraient 
les catholiques étaient alléguées pour justifier ces péti- 
tions (3). La Cour, de son côté, travailla avec ardeur à 
provoquer, de la part de ses partisans, des adresses qui 
exprimaient l'horreur que leur inspiraient les procédés 
de l'opposition. Ce conflit divisa la nation en deux camps, 
(4) Inédite. (Archives de la 
(2) Soners, Call. of traets, 
au prince d'Orange, du 16 avril 
(3) The humble petition of the lord Mayor, aldermen, and Commons 


ofthe city of London, on the 43lh. januhry 4680, to the King, or the sitting 


of this present Parliament. (Somers, Coll of tracts, vol, var, p. 143.) 
LL LI 


d'Orange.) 
p.487-208. — Lettre du duc d'York 
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sous les noms de pélilionnaires et d'abhorrents, qui bien 
tôt firent place aux noms de Whigs et de Tories (4). 

Bien que Charles II fût alarmé de ces pétitions, parce 
qu'il se rappelait que c'était ainsi qu'avaient commencé 
les troubles du règne de son père, on l’entendit dire à 
cette occasion, en parlant des pétitionnaires : « Ils me 
rendront fou, soit; mais ils ne me couperont pas la 
»tête (2).» 

La populace de Londres prenait une part très-active 
à ces agitations ; et ce fut à cette époque qu’on se servit 
pour la première fois du mot mob pour la désigner. Ce 
mot était une atrévation de Mobile vulgus, et la Cour 


() Dalrymple, Mem, vol. 1, p. 55. 

Comme ces mots servent enenre à désigner en Angleterre des partit po- 
litiques opposts, et que peu de personnes en connaissent la première signif- 
cation; quelques détail sur leur origine ne peuvent manquer d'intérêt, 

Le mot Tory est irl on s'en servit pour la première fois dans les 
guerres d'Irlande, du temps de la reine Elisabeth. C'était un nom donné 
à ane espèce de voleurs qui, s'enrolant indifféremment, taniot dans les 
corps anglais, tantôt duns les troupes espagnoles, pillient et dévastaient 
. Leur véritable parrain fut Titus Oates; c'est lui qui, le premier, 
applique ce nom au parti de la Cour, après la dénonciation du complot 
nt coura que quelques Tories irlandais avaient reça 
ner. 

Le mot Fhig est écossais. I] fut introduit à l'époque où les hommes de 
l'Ouest, nommés Caméroniens, eurent si souvent recours aux armes pour 
défendre leur religion. On appelait Whig, dans le langage de ces contrées 
une espèce de boisson des habitants du pays montagnenx de l'Ouest, et par 
site ceux qui en faisaient ordinairement usage. Le dac de Monmouth fut 
envoyé contre les Gaméroniens par le roiGharles 11, et les mit en déronte ; 
mais à son retour à Londres, on l’accusa de n'avoir pas agi avec assez de 
sévérité contre les insurgés. Lauderdale assura au Roi, par serment, que 
Monmouth n'avait traité les Wligs avec tant de douceur que parce qu'il 
était lui-même un Whig dans le cœur. Par là, ce mot devint un mot de 
Cour. Tous les amis éu duc de Monmouth furent appelés Whigs, nom 
qu'eux-mêmes ne tardbrent pas à acoepter librement de la même me- 
nière que le parti contraire avait antérieurement accepté celui de Tory. 
(Extrait des Mémoires iur la vie ct l'époque de Daniel Defob, par M. Wil- 
son.) 

(2) Sumers, Coll. of tracts, vol. var, pe 818. 
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l'appliquait dédaigneusement à la foule qui se réunissait 
journellement (1). 

Enfin, pour alimenter la fermentation des esprits et 
pour montrer publiquement que l’opposition était loin 
de se désister de ses projets, plusieurs lords ayant à leur 
tête Shaftesbury, présentèrent au grand-jury de Mid- 
delsex divers motifs pour accuser le duc d'York comme 
papiste récusant, et demandèrent sa mise en accusa- 
tion. Bien que cette démarche hardie eût été étouffée par 
le crédit de la Cour, les ennemis du duc n’en parvinrent 
pas moins au but qu'ils s'étaient proposé, en faisant 
connaître leur détermination de ne se relâcher en rien 
quand le moment scrait venu de reprendre l'affaire de 
l'exclusion de l'héritier présomptif de la Couronne (2). 

La presse devint encore une arme entre les mains de 
Vopposition, et les pamphlets les plus violents furent 
publiés à cette époque, qui, tous, tendaient à présenter 
l'exclusion du duc comme la seule mesure qui pouvait 
sauver le pays. 

« Que deviendront les sujets du Roi, » disait l’un de 
ces pamphlets (3), « avec un Roi catholique ? Ils seront 
rhérétiques à ses yeux, et parlant mériteront tous les 
»supplices; tout sera renversé ; les lois de la propriété 
»seront foulées aux pieds, et nous devrons même, nous 
» protestants, trembler pour nos jours ; car on ne regar- 
s»dera pas plus à tuer un protestant qu’un chien, » 

Un autre (4), examinant la question au point de vue 


(4) Chambers, Information for iho people. 
(2) Lettrss du duc d'York an prince d'Orange, des 7, 27 et 29 juin 4680, 
(inédites, Arckives de la Maison d'Orange.) — Lingard, vol. ru, chap. vr. 
(8) The case of tho protestant in England under à popish prince. (Souaas, 
Call, of traets, vol. vu, pe 447.) 
(4) Pareat papa, or reasons why a prerumptive heir or à papish succauor 
should not inherit the cran. (1bid.) 
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légal, prétendait justifier l'exclusion du duc, comme un 
acte légal et rentrant dans les droits et les attributions 
du Parlement. «C'est la loi qui fait le Roi,» disait l’au- 
teur de ce pamphlet, « et par conséquent elle peut aussi 
»le renverser quand il est en dehors des conditions exi- 
»gées par les lois du royaume. » Comme on le voit, 
c'était la proclamation d'un principe qui ne tendait à 
rien moins qu'à changer la nature du gouvernement 
monarchique, el à faire de la royauté héréditaire une 
sorte de royauté élective. 

Aussi les partisans du duc d’York, qui cherchaient à 
combattre avec les mêmes armes, y répondaient par 
des pamphlets, et accusaient de traîtrise et de félonie 
les promoteurs de semblables doctrines. Ils faisaient en- 
trevoir aussi la possibilité, la probabilité même d’une 
guerre civile, dans le cas de l'exclusion du duc, et pré- 
disaient, si une semblable mesure était adoptée : «anar- 
»chie, misère et désolation (1). 

Mais on ne s'arrêlait pas à de is considérations, 
et les esprits, échauffés par cette polémique ardente, ne 
reculaient devant aucune barrière. « On allègue le droit 
» divin, » disait l'un de ces pamphlets, où les injures les 
plus vives n'étaient pas épargnées au duc ; « on allègue 
» le droit divin, mais dans quelle page de l’Écriture sainte 
» ce droit divin est-il écrit (2)? » 

« La religion, » disait un autre (3), « est intéressée à 
»l'exclusion du duc d’York, et c’est dans l'intérêt de 
»notre croyance que nous ne devons pas souffrir qu’un 
> prince catholique monte sur un trône protestant. » 

{4} Englands concems in the euse of the duke of York. (Souuss, Coll. of 
tracts, vol. vin 466.) — Plain dealing is a Jewel. (Ibid., p. 244.) — Ces 
deux pampblets crits dans un sens favorable an duc d’York. 


€) A letter to ls RH. tho duba of York by an old cavalier. (1bid., p. 481.) 
(8) Reawns for His Majesty pauing the bi of exclusion. (1bid., pe 214.) 
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Pressé par la nécessité d'obtenir un subside, et par 
les instances des puissances du continent de nouveau 
menacées par les envahissements de la France, Charles II 
s décida enfin à réunir le Parlement au mois d’octo- 
bre 1680. Le conseil délibéra s'il fallait affronter la 
tempête dont le duc allait devenir l’objet ou céder à 
l'opinion publique, en l'exilant de la Cour. Ce dernier 
parti prévalut. La veille même du jour fixé pour la réu- 
nion, Charles IT exila son frère pour la troisième fois. 
Le duc obéit sans murmure; mais avant de reprendre 
le chemin de l’Ecosse, il supplia le Roi de lui accorder 
uw acte.de grâce pour échapper à l'accusation dont il 
était menacé. Charles IL chercha à le rassurer en lui 
donnant sa parole royale qu’une dissolution immédiate 
le vengerait de tant d’audace (1). 

Le duc annonce son départ à son gendre, en ces mots : 
« Enfin, c'est décidé, il faut que je parte pour l'Écosse, 
»c’est la volonté de Sa Majesté. Mes amis et moi, nous 
»avons fait tout notre possible pour l'empêcher, mais 
stous nos efforts ont été inutiles ; il faut obéir à Sa Ma- 
»jesté, et je crains qu'elle ne se repente bientôt d’avoir 
»pris une mesure qui causera sa ruine et celle de la mo- 
»narchie. Je pars demain matin. » 

Le moment était venu où les deux parlis, qui s'étaient 
Drtifiés pendant l'absence du Parlement, allaient dé- 
ployer de part et d'autre toute leur énergie. Le parti 
populaire prévalut dans la chambre des Communes, 
tandis que celui de la Cour l’emportait parmi les Lords, 
qui paraissaiont très-résolus à ce constituer les défensours 
des prérogatives de la Couronne, Les Tories regardaient 


(4) Lettres de M. Sidney au prince d'Orange, des 7, 49 et 22 vctobre 
1580.—14. du duc d'York des 12,45 et 49 octobre.—M. de sir W. Temple, 
du 49 octobre. (Inedites, Archives de la Maison d'Orange.) 
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toute déviation à l'ordre de succession établi comme un 
pas vers la République, tandis que les Whigs voyaient 
dans l’exelusion de l'héritier présomptif le seul moyen 
de sauver la liberté civile et politique et l’Église établie. 

Le lendemain du départ du duc, le Parlement s'as- 
sembla (4). Le Roi l'informa qu'il venait de conclure 
une alliance défensive avec l'Espagne, dont les bases 
étaient l'alliance défensive de 1673 entreles États-Géné- 
räux et l'Espagne, et celle de 1678 entre ces mêmes 
puissances et l’Angleterre, alliance motivée par les in- 
fractions récentes faites par le Roi de France à la paix de 
Nimègue (2). Le Roi dit encore que la défense de Tanger 
contre les Maures était un grand surcroît de dépenses 
pour son gouvernement ; enfin, il insista énergiquement 
sur le maintien de l'ordre de succession établi, se disant 
d’ailleurs disposé à concourir à toutes les mesures qui 
auraient pour but d'assurer la sûreté de l'Église nationale 
et la punition du complot (3). 

Ce traité avec l'Espagne fut regardé comme un leurre 
«pour fasciner les yeux et pour obtenir ce que lon vou- 
»drait, et principalement pour mettre le duc d'York à 
» cheval; » c’est ainsi qu'on s'exprimait. Les Anglais 
disaient : « Qu'ils voulaient songer aux affaires du dedans, 
»ct qu'il y en avait deux qu'il fallait finir avant toutes 
» choses, celle de la religion , mais principalement celle 
» de leur liberté ; que c'était à quoi ils allaient travailler 
»sérieusement, et qu'il ne serait pas si aisé au Roi de 
»séparer le Parlement qu'il se l'était imaginé (4). » 

La recommandation du monarque fut reçue avec dé- 


(1) Le 34 octobre 1680; ce fat le 4* Parlement de ce règne. 

(2) Ce traité est du 40 juin 4680. (Dumont, Corps dipl, t. va, part. u, 
page 2.) 

(3) Uune, ad an. 1680. 

4) Négociations du comte d'Avaur, 1», pe 112. 
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dain par les Communes; elles marchèrent droit au but 
qu'on leur avait signalé, comme devant rester hors de 
leur délibération; le bill d'exclusion fut immédiatement 
reproduit. Les débats commencèrent le 26 octobre, et le 
2 novembre, les Commanes décidèrent qu’un bill serait 
présenté pour déclarer le duc inbabile à succéder à la 
Couronne. La première lecture du bill eut lieu le 4 no- 
vembre, la seconde le 6, et la troisième le 44 du même 
mois (1680). Ce bill était cependant rédigé avec autant 
d'égards pour le droit de succession des filles du duc, 
qu’elles pouvaient raisonnablement le demander. Il por- 
tait que, pendant la vie du duc d'York, la Couronne 
impériale d'Angleterre serait reçue ct possédéc par telle 
ou telle personne successivement qui en aurait hérité un 
jour, dans le cas où il serait mort naturellement. 

Si la princesse d'Orange n’était pas expressément 
nommée, ce quicausa quelques méfiances, comme si l'on 
eût voulu laisser encore l'affaire indécise, ce silence était 
évidemment justifié par la chance possible de la nais- 
sance d’un fils au duc, et les auteurs du bill n'avaient 
nullement l'intention d’abolir les droits de ce prince. 
«Mais une grande partie de l'opposition, » dit Hallam, 
«avait malheureusement d'autres objets en vue, et le 
* crédit de Shaftesbury enfanta ce projet inconstitution- 
»nel et impolitique de la succession du duc de Mon- 
+mouth. On ne pouvait guère faire une plus grande 
» insulte à une nation habituée à respecter la ligne héré- 
sditaire de ses Rois, que d'opposer le bâtard d'une 
» prostituée, sans la moindre apparence de mérite per- 
»sonnel, ni de services rendus à la nation, à une princesse 
» dont on connaissait la vertu et l’attachement à la reli- 
*gion protestante. L'impudence d'une telle tentative 
» fut aggravée par les libulles qu'on répandit avec ar- 
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: deur pour tromper la populace crédule sur la légiti- 
»mité de Monmouth (1). » 

L'acte d'exclusion était destiné à être lu au peuple 
deux fois l'an, dans toutes les églises du royaume, et 
quiconque entreprendrait de soutenir le droit du duc 
d'York à la succession, était déclaré incapable de pardon, 
excepté par acte du Parlement. 

Pendant que ce bill se préparait dans la chambre des 
Communes, le Roi prit la peine de parler lui-même pres- 
que à chacun des pairs en particulier, pour les dissuader 
d'y donner leur sanction, quand il serait présenté à la 
chambre haute, leur disant en même temps que, quoi 
qu'il pôût arriver, il ne souffrirait jamais qu'un bill si 
infâme vint à passer. 

Charles I tint bon, malgré l'avis de quelques-uns de 
ses ministres, les représentations de l'ambassadeur des 
États- Généraux (2) et les instances de l'envoyé d’Es- 
pagne; ces derniers représentaient, qu'il fallait, dans 
l'intérêt du repos de l'Europe, gravement menacé par 
les infractions de Louis XIV à la paix de Nimègue, évi- 
ter toute mésintelligence avec le Parlement. Charles II 
se montra inébranlable dans cette circonstance. La 
crainte de son frère entra probablement pour beaucoup 
dans sa résistance. Les catholiques d'Angleterre étaient 
naturellement dévoués à ce prince; et le duc, plutôt que 
de céder à l’exclusion, aurait tout risqué, füt-ce même 
la guerre civile, qu'il croyait d'ailleurs nécessaire pour 
rétablir l'autorité royale (3) ; et Louis XIV, qui ne né- 


(4) Uallam, chap. au.— Lettre de l'ambassadeur des Etats-Généraux au 
prince d'Orange, du 7-17 décembre 1680. (Inédite, Archives do la Maiun 
d'Orange.) 


{2} Instructions de M. Van Leeuwen, ambassadeur extraord. des Etais- 
Siéneraux, partant pour la Gour de Londres. (Arch. des Etats-Généraux.) 
{3} l'ie de Jacques IL, p. 657. 
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gligeait aucune occasion de rendre l'Angleterre faible et 
misérable, avait enjoint à son ambassadeur d’encoura- 
ger le duc dans ses projets désespérés, en lui promet- 
tant des secours, le cas échéant (1). 

Le Roi déclara dans son conseil, qu'il ferait tous 
ses efforts pour faire échouer le bill dans la chambre 
des Lords, et fit notifier par un message aux Com- 
munes, qu’il était résolu d’user de toute l'étendue de 
s prérogative pour maintenir l'ordre de succession 
établi (2). 

Cela n’empêcha pas les Communes d'envoyer le bill à 
la chambre des Pairs, et le jour où cette grande question 
y fut débattue, le Roi vint assister à la séance, qui se 
prolongea jusqu’à la nuit; tous les pairs ecclésiastiques 
votèrent contre; le duc de Monmouth dit, en donnant 
un vote approbatif : « La sûreté du Roi l'exige. »— 
«Voilà, » dit tout haut le Roi, « un baiser de Judas qu'il 
»me donne.» On remarqua aussi parmi les pairs qui se 
prononcèrent en faveur de l'exclusion, lord Sunderland, 
un des ministres du Roi; le bill fut rejeté par les Pairs 
à la seconde lecture, à une majorité de 70 contre 80 
voix (3). 

A cette nouvelle, les Communes poussèrent des cris de 
rage, et la chambre haute, pour donner quelque satis- 
faction à la nation, chercha un expédient pour garantir 
l'Eglise établie des risques qu’elle pouvait courir de la 
part d’un Roi catholique. Ces garanties, elle croyait les 
trouver soit dans un acte de limitation de la prérogative 
royale, soit dans le divorce du Roi, qui, n'ayant point 

(4) Dalrymple, p. 265, 

(2) Lettre dn secrétaire d'Etat Jenkins au prince d'Orange, du 9 novem- 
bre 4080. (Inédite, Areiives de la Maison d'Orange.) 


(3) Lettre du secrétaire d'Etat Jenkins au prince d'Orange, du 16 v0- 
rembre 1680, (Inédite, Archives de la Mason d'Orange.) 
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d'enfants de la reine, prendrait pour femme une princesse 
protestante (1). 

Un subside demandé pour délivrer Tanger et mettre 
cette place en état de résister aux attaques du Roi de Fez, 
fournit aux Communes l'occasion de présenter une adresse 
au Roi, ou plutôt une remontrance, où tous les abus de 
son gouvernement étaient énumérés et représentés sous 
les couleurs les plus sombres, Elle accusait indirectement 
le Roi d’être à la tête d’une faction ennemie des libertés 
et de la religion du peuple anglais (2). 

A peu près vers la mème époque, l’accusation des cinq 
lords catholiques, prisonniers à la Tour, fut reprise. Déjà 
de nombreuses victimes avaient payé de leur tête, soit leur 
imprudence, soit leurs trames coupables; on comptait, 
dans le nombre, des laïques et des prêtres catholiques, et 
ces procédures, presque toujours suivies d’exécutions 
sanglantes, entretenaient l'agitation dans le pays, et l’ef- 
fervescence première que la dénonciation du complot 
avait excitée, On commença par instruire le procès de 
lord Stafford. La chambre des Lords, convertie en haute 
cour de justice, entendit l’accusation portée par l’orateur 
des Communes. Les charges principales contre le pré- 
venu étaient : d'avoir accepté le brevet de payeur général 
de l'armée catholique, et d’avoir offert de l'argent pour 
assassiner le Roi. Malgré son grand âge, ses infirmités et 
la médiocre étendue de son esprit, l'accusé se défendit 
avec calme et dignité. Il prolesta solennellement que 
jamais il n’avait reconnu au Pape le droit de déposer les 
Rois, et s'attacha principalement à faire ressortir l'immo- 


{1) Lettre de lord Sunderland an prince d'Orange, du 26 novembre 1580. 
(Inédite, Archives de la Maison d'Orange.) 

{#) Lettre du secrétaire d'Etat Jenkins au prince d'Orange, du 30 no 
+embre 1680, (Inédite, Archives de la Maison d'Orange) 


Google 


— 315 — 

ralité des témoins, leurs contradictions et son propre 
alibi, Bien que la Cour eût une majorité décidée dans la 
chambre haute, les Pairs condamnèrent Stafford à la peine 
capitale. Le comte de Nottingham, le Lord chancelier, le 
duc de Lauderdale et plusieurs autres membres de l’ 
ministration le déclarèrent coupable. « Tant il s’en fallait,» 
dit Hallam, « que la croyance au complot et l’ardeur à 
» pousser ses victimes à la mort fussent limitées à l’oppo- 
» tion ou au parti Whig (4).» 

Lord Stafford eut la tête tranchée le 29 décembre 1680 ; 
son sang ne fut pas le dernier qui fut versé pour le pré- 
tendu complot papiste qui coûta la vie À tant de victimes 
innocentes, et Olivier Plunkel, archevêque titulaire d’Ar- 
magh, subira bientôt après le même sort. Quand les partis 
se font une guerre impitoyable, il se présente malheu- 
reusement des circonstances où la mort d’un homme est 
une profession de foi politique pour les uns , tandis qu'elle 
devient une ruse de guerre pour les autres; dans des occa- 
sions semblables tout espoir est interdit à celui sur la tête 
duquel vient se réunir, à la haine la plus ardente, la plus 
lâche de toutes les hypocrisies ; il faut qu'il périsse (2). 
Tel fut le sort de Staford.. Il fut sacrifié par les Com- 
munes, qui se vengaient ainsi d’avoir manqué leur dessein 
contre le duc d’York, et par Charles, pour cacher son 
jeu, et pour séparer ostensiblement sa cause de celle des 
catholiques et du duc d'York, qui venait, à la même 
époque, d’être accusé de non-conformité par le grand- 


OL His. const, — Procès d'Etat, t. vs, p. 1563-4568, — Histoiro 
parlementaire.—Keresby, 12, — Linga-d, t, xur, Chap. v1. 

€) Sous le règne de George IV, plus de cent quarante ans après la fn 
tragique de Staford, lexpiation du crime eut lieu. Une lai fat présentée 
par les ministres de la Couronne, pour anauler l'acte d'attai 
contre lord Stafford, et rétabir sa famille dans ses anciente: 
Joi fut adoptée du consentement unanime de la Chambre. 
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jury de Middelsex devant la Cour du ban du Roi. On 
peut citer comme raffinement d'impudence et de cruauté 
dans ce fameux procès, que la duchesse de Portsmouth 
était assise auprès des Communes, lors du jugement de 
Stafford, « envoyant des bonbonset de gracieuses æillades 
» aux membres de la chambre (1). » 

Les Communes ayant déclaré fauteurs du papisme 
tous œux qui avaient conseillé au Roi de s'opposer à 
l'exclusion, Charles IL insista, ou feignit d’insister, sur 
l'urgence de donner une forte garantie à l'Eglise angli- 
cane contre la prérogative royale exercée par un Roi 
catholique. Telle fut l’origine du projet de limitation. 
Mais les restrictions et les innovations extraordinaires 
sur lesquelles plusieurs chefs éminents de l'opposition 
insistaient « auraient au moins pour un temps, » dit 
Hallam, « changé la conslitution en une république, et 
» paraissaient avec raison, à beaucoup de personnes, plus 
» révolutionnaires qu’un changement dans l'ordre de suc- 
»cession (2). » 

Le duc d'York les voyait avec effroi; Charles IL 
déclara en particulier qu’il ne consentirait jamais à de 
telles infractions à la prérogalive. Il n'est pas facile 
cependant de voir comment il se serait affranchi de la 
nécessité de sanctionner ses propres propositions, si la 
chambre des Communes eùt abandonné le bill d’exclu- 
sion, « Le prince d'Orange, » dit Hallam, « qui, sans au- 
» cun doute, n'était pas opposé, en secret du moins, à la 
» dernière mesure, s& déclara fortement contre les restric- 
»lions qu’un successeur protestant n'aurait pas aisément 
»secouées (3). » 

(4) Uallam, chap. zur, dans une note. 


(2) Hallam, chap. zut. 
(3) Lingard, ro. x, chap. v—Dalrymple, 317. 
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IV. En prudent politique, le princenes'avenlura pasau 
milieu de toutes ces intrigues. Il voyait venir; bien que 
quelques-uns de ses partisans l'eussent vivement pressé 
de se rendre en Angleterre à l’époque de la réunion du 
Parlement. De ce nombre étaient lord Sunderland et 
Sidney Godolphin (4). 

Voici comment le premier s'exprimait dans une lettre 
au prince : 

« M. Sidney (2) donnera à Votre Altesse de si grands 
» détails sur toutes nos affaires, que je ne saurais rien dire 
» de nouveau, si ce n’est que, dans notre position, nous 
*avons besoin d'aide, et elle ne peut guère nous venir 
»que de Votre Altesse, soit dans nos affaires intérieures, 
»soit dans celles du dehors. Nous ne pouvons pas faire 
sun pas de plus. Toutsera perdu à la Cour comme à 
» l'étranger, toutes nos peines auront été inutiles, si nous 
»sne mettons pas le plus grand soin à LV apporter un prompt 
»et puissant remède. » 

Godolphin, plus clair et plus explicite, disait ce qui 
suit :« Je me bornerai donc à faire remarquer, que tout 
»ce qu'il (Sidney) dira à Votre Altesse, relativement au 
»besoin indispensable que nous avons de sa présence, a 
»été longlemps pesé et considéré par nous tous, et que 
»nous avons toujours été de la même opinion; que rien 
»au monde ne peut contribuer autant à l’enticr ct parfait 
»arrangement des affaires du royaume et à l'établisse- 
»ment de l'autorité du Roi, que l’arrivée de Votre Altesse 
»dans ce moment que le Parlement est assemblé, C'est, 
»en effet, une chose qui sera d’un grand avantage aux 
»affaires de Sa Majesté ; ainsi je suis d'avis que c’est une 


(4) Leïtres de lord Sunderland et de M. Godolphin au prince d'Orange, 
du 4 norembre 4689. (Inédites, Archives de la Maison d'Orange.) 
(2) Envoyé de Charles IL à La Haye. 
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» démarche absolument indispensable pour la bonne 
2 réussite des affaires de Votre Altesse dans ce pays, qui, 
» comme M. Sidney le dira à Votre Altesse, sont dans 
»une très-bonne position, et, en outre, je pense qu’elle 
»ne court aucune espèce de risque dans ce qu'elle a à 
» craindre du duc (1). Partoutes ces considérations en- 
» semble, j'espère que M. Sidney viendra à bout de décider 
»le départ de Votre Altesse, car nous sommes tous per- 
»suadés que tout dépend de cela seul. » 

Ces instances étaient encore appuyées par ce que 
l'ambassadeur extraordinaire de la République à la Cour 
de Londres marquait au prince, au sujet de l’état des 
affaires, du parti qui s'était formé en faveur du duc de 
Monmouth, des prétentions de celui-ci, et de ce qu'il 
était évident que la Cour de France n'appréhendait rien 
à légal que de voir le prince un jour établi sur le trône 
d'Angleterre, et que fous les efforts de Louis XIV étaient 
dirigés pour l'empêcher (2). 

L’attachement que Temple avait voué au prince pen- 
dant ses ambassades en Hollande, l'engages, quoique 
éloigné des affaires, à lui confier ses appréhensions ac- 
tuelles et ses espérances pour l’avenir. Temple s'était 
acquis des droits à la confiance de Guillaume. Dans la 
lettre que nous donnons en entier, à cause du tableau 
qu'elle offre de la situation des affaires, après le rejet du 
bill d'exclusion, on découvre la sollicitude d’un citoyen 
dévoué à sa patrie, d'un ami zélé et les vues d’un 
homme d'Etat éclairé, initié aux cabales de la Cour et 
des divers partis qui se formèrent à celle époque en 
Angleterre, Il dit : 


() IL ne pent être question ici que da duc de Monmouth. 
{2) Lettre de M. Van Leenwen, ambassadeur extr. des Etats, au prince 
d'Orange, du {er novembre 4680. (lnédite, Arch. ds la Maison d'Orange.) 
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« Votre Altesse croira facilement que j'ai eu ma part 
» dans la peine qu'elle a bien voulu m'exprimer dans sa 
» dernière lettre, en me parlant de l’état de nos affaires. 
» C'est une chose qui doit, en effet, affecter tous ceux qui 
»sont intéressés dans lours fatales conséquences, au 
»dedans comme au dehors, et Votre Altesse surtout, plus 
»qu’un autro, à causo du grand intérét qu’elle y prend. 
»Je vais donc, en peu de mots, exposer aux yeux de 
» Votre Altesse et l’état présent des affaires, et marchant 
saussi clairement que je pourrai, dans une chose aussi 
»embrouillée, je rappellerai les circonstances qui se lient 
»le plus particulièrement aux intérêts de Votre Altesse, 
»afin de la mettre à même de juger de notre position 
»et de sa propre conduite. 

»Ilest certain qu'une longue suite de malheureux con- 
»seils ont réduit Sa Majesté au point d’avoir besoin de 
»largent et de l’autorité nécessaires pour soutenir les 
» droits de sa Couronne, comme l’exigent nos aflaires au 
» dedans et au dehors du royaume. 

»In'ya qu'un Parlement qui puisse porter aide à Sa 
» Majesté dans sa position, et qui puisse lui fournir l'argent 
»et l'autorité nécessaires pour le soutien de sa Couronne ; 
»car si la première de ces deux choses lui était four- 
»nie, soit par la France, soit par les papistes (comme 
2 l'on en fait courir le bruit), les secours qu'elle recevrait 
»d'une de ces manières, diminueraient de plus en plus 
»son autorité, et augmenteraient les craintes et le mé- 
»contentement du peuple. 

» Il est évident que cette chambre des Communes 1e 
» donnera au Roi aucun secours, ct que même elle ne 
»contribuera en rien à relever son autorité, tant que le 
»bill d'exclusion contre le duc, qui a dernièrement été 
»rejeté par la chambre des Pairs, ne sera pas accepté. 
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» Le Roi est tout à fait décidé à ne jamais consentir 
à ce bill, ni à aucun autre de cette espèce, et il ne peut 
» être de nouveau proposé dans cette session de la cham- 
»bre des Communes, sans une prorogation de quelques 
» jours qui dépend entièrement de Sa Majesté. 

» Dans cet état de choses, je ne vois pas la moindre 
» Chance d’accord entre le Roi et son Parlement , durant 
» cette session, et je trouve que les principaux membres 
»de la chambre des Communes désirent en voir la fin le 
» plus tôt possible, pour adopter une nouvelle méthode 
» par laquelle le Roi verra tout de suite l'humeur et la 
» disposition de son peuple. La Cour, de son côté, vou- 
» drait que cette session durât longtemps , dans l’espoir 
» de voir la division se mettre dans le parti qui gouverne 
»la Chambre; mais je ne crois pas que cela puisse ar- 
»river à présent ; quels en seront les résultats? Votre 
» Altesse peut en juger aussi bien que moi; car je ne 
» crois pas que quelqu'un ait la prétention de le savoir, 
» quoiqu'il soit bien naturel de penser qu'il y aura un 
»nouveau Parlement qui sera convoqué tout de suile 
»après la dissolution de celui-ci ; car, autrement, je ne 
»vois pas comment on fera pour calmer le mécontente- 
» ment public, si le Parlement présent finit sans l’adoucir. 

» À présent, quant à ce qui concerne plus particu- 
»lièrement Votre Altesse, il me semble évident, d’après 
»le bill d'exclusion ct toute la marche de cette affaire 
» dans la chambre des Communes, que ses intérêts et la 
»succession à la Couronne resteront intacts (1), et que 
» tout se passera comme si le duc était mort ; et je crois 


(4) Geci ne regarde pas seulement les droits de la princesse d'Orange, 
mais aussi ceux du prince personnellement ; attendu que Guillaume, da 
chef de sa mére, fille de Charles 1", était le premier ayant droit à la cou- 
ronne après les enfants du duc d'York, 
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sque si le bill venait encore à être discuté dans une 
sautre chambre des Communes, il ne serait proposé rien 
»qui ne fùt exactement conforme avec cette première 
srésolution. Mais si le Parlement présent, ou un autre, 
»vient à être dissous sans qu'ils se soient mis d'accord 
»avec le Roi, je ne vois aucun moyen pour nous empé- 
» cher de tomber dans de violents tumuites populaires; 
»il est clair que le duc de Monmouth ne manquera pes 
»de se meltre à leur tête, et que non-seulement il sera 
»joint par la Cité, mais par tous les lords et membres 
»des Communes qui, s'étant en dernier lieu si fortement 
»déclarés contre le duc, à propos du bill d'exclusion, re 
» veulent plus retourner sur leurs pas , el se jellent dans 
»le parti qu'ils jugent le plus violent et le plus animé 
» contre lui, non en considération du duc de Monmouth, 
» mais pour leur propre sûreté. En ce cas, Votre Altesse 
»aura un rôle très-difficile à soutenir ; car, en prenant 
»le parti de la Cour, elle se met, à l'égard du peuple, 
» dans la même posilion que le duc d'York. Si Votre 
»Altesse, au contraire, ne se prononce pas, le duc de 
» Monmouth se mettra peu à peu à la tête de la nation, 
» sous prétexte de défendre la religion protestante et de 
» chasser le duc, et s’il arrive à un tel point que le Roi 
» ne puisse plus résister au courant, et qu'il soit entraîné 
»par lui, Votre Allesse sait trop bien ce qui peut en 
» résulter 

» Après tout, il ne reste plus à Votre Altesse que trois 
» partis à prendre : le premier, c’est de venir ici, comme 
» milord Sunderland et M. Van Leeuwen (1) disaient que 
»le voulaient quelques-uns de nos amis au commence- 
» ment de ce Parlement, et d'employer tous nos efforts 
» pour décider le Roi à consentir au bill d'exclusion. On 


(4) L'ambassadeur des Etats-Généraux à la Cour de Londres, 
ui, EL 
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» aurait lieu d'espérer, dans ce ces-là, que la Chambre 
» des Communes mettrait le Roi en état de faire respec- 
»ter les droits de sa Couronne au dedans comme au 
» dehors du royaume, et Votre Altesse pourrait alors se 
» mettre à la tête du parti qui a attaqué le duc, et se cons- 
»lituer le défenseur de la religion protestante, partout 
»où ce culte aura besoin de son appui. 

» Le second est de continuer à agir comme Votre Al- 
»tesse l'a fait l'an dernier, c’est-à-dire de ne pas se 
» mêler de nos affaires, de n'écouter ni le parti de la 
» Cour, ni celui du peuple; de s’ebstenir enfin de toute 
» démarche qui pourrait être regardée comme injuste ou 
» disgracieuse, et de laisser la décision des événements à 
» la volonté du Tout-Puissant. 

» Le troisième parti à adopter, serait d'attendre l'issue 
» de la présente session du Parlement, et, en cas de dis- 
» solution et de convocation d’un nouveau, de venir im- 
»médiatement ici pour déclarer à la fois, au Roi et à 
»son peuple, le grandintérét que Votre Allesse prend à 
» voir s’élablir l'union entre le Roi et le Parlement. Votre 
» Altesse dira qu'outre nos propres intérêts, ceux de la 
» chrétienté seront perdus sans ressource au printemps 
»prochain sans cette union; qu'outre l'affection que 
» vous porlez au Roi ct l'intérêt que vous prenez à ses 
» affaires, vous-même avez des motifs plus puissants en- 
»core pour désirer que cc rapprochement ait licu, Votre 
» Altesse étant le prince de la chrétienté qui souffrirait le 
» plus, ei les États-Généraux, voyant qu'ils ne eont pas 
»secourus par l'Angleterre, se jetaient dans les bras de 
»la France; que Votre Altesse étant étrangère à nos af- 
» faires domestiques, ne peut proposer les moyens d'ac- 
»corder le Roi et le Parlement; que vous ne pouvez 
» qu’en démontrer la nécessité; que, quel que soit le 
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parti qu'on adopte, il sera toujours préférable à rien 
» du tout; qu'à la vérité, le parti qu'on pourrait choisir 
»serait peut-être considéré par quelques personnes comme 
»ruineux et peu sûr; mais que si l’on persiste à n'en point 
»adopter du tout, tout sera perdu sans ressources ; que, 
» quant à l'affaire du duc, c’est une question domesti- 
»que et dans laquelle ni vous ni les États-Généraux ne 
» peuvent se mêler, mais que vous contribuerez de tous 
»vos efforts pour opérer une heureuse union entre le 
+ Roi et le Parlement, et à préserver de toute atteinte le 
» protestantisme en ce royaume , et partant dans le reste 
+de la chrétienté, puisque c'est de chez nous quo doit 
»lui venir soutien et appui. 

» De ces différents partis, les amis de Votre Altesse 
»ont jugé que le premier convient le mieux à un grand 
»homme; que le second serait celui d’un honnête 
“homme (1), ct quant au troisième, qui, va les circons- 
»tances, semble le seul qui vous reste à prendre, il me 
»paraît difficile qu’un homme sage s'y refuse, et que, 
»dans les circonstances où nous nous trouvons, il se con- 
»tente d'être oublié, négligé et même diffamé à certains 
égards, Les ennemis de Votre Altesse sont actifs et mal- 
»intentionnés, et leurs accusalions si peu fondées, que 
»vos amis n’y ont fait aucune attention et ont jugé plus 
»utile deles laisser tomber d’elles-mêmes. » 

Enfin, voici en quets termes l'ambassadeur des États- 
Généraux s'exprime dans une lettre au prince d'Orange : 

«J'ai parlé à MM. de Sunderland et Godolphin ; ils 
»sont du sentiment de Votre Altesse, et fort portés, 
»*comme Votre Allesse le sait, pour l'acte d'exclusion. 
»Mais M. Godolphin me témoigna qu'il commençait à 


G) 1 y a dans ’onginal : The part of à good man. — lettre de Temple, 
du 30 novembre 468, v, s. (Inédite, Archives de la Maison d'Orange.) 
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»être en peine du duc de Monmouth, qui, me dil 
»gagne toujours pay Que pourtant, jusqu'ici 
» la plus grande partie de la chambre basse était dans 
» des sentiments raisonnables, mais qu'il serait fort à 
» souhaiter qu'ils vissent et connussent Votre Altesse, et 
» qu’elle fût présente ici. Je lui dis que je ne pourrais pas 
» voir que, dans la présente constitution des affaires, 
» Votre Altesse pût faire une bonne figure ici, ne pou- 
» vant, par les mouvements de sa propre conscience, ni 
»par l'intérêt qu’elle prend à la cause prolestante et 
» dans le repos de la chrélienté, appuyer les sentiments 
»du Roi, ni les prétentions de Mgr le due d'York, et 
»que, d’un autre côté, elle ne pourrait rompre en 
»\isière ni à Sa Majesté, ni au duc d’York, son plus 
»proche parent et son beau-père. Il me répondit qu'il 
»était vrai qu'il semblait que Votre Altesse ne pouvait 
» pas faire une bonne figure présentement ici, mais qu'il 
»valait mieux faire pour quelque temps une méchante 
»figure que de n’en faire aucune ; que Votre Altesse 
» n’était point connue de tous ces messieurs qui venaient 
»de la campagne, et qu'elle devait se faire donner le 
»titre de duc de Glocester, et, en cette qualité, se 
» montrer au Parlement (4). » 

On voit, par ces différentes lettres, quo déjà, à cette 
époque les yeux d’une portion de la nation étaient 
tournés vers le prince d'Orange comme vers son libéra- 
teur. Combien peu d'hommes eussent été capables de 
résister à des invitations aussi pressantes, aussi positi- 
ves, de se montrer sur un théâtre où tant d'intrigues se 
liaient à la fois! Qui ne reconnaît, dans cette modération 
froide et réfléchie, celui qui, peu d'années auparavant, 


(4) Lettre du 7-47 décembre 1680, (Inédite, Arohives de la Maison 
d'Orange.) 
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refusa le titre de duc de Gueldre, pour ne pas effarou- 
cher les partisans de la liberté dans les Provinces-Unies? 
En profond politique, Guillaume juge que le moment 
n’est pas encore venu de s’expliquer ouvertement, et de 
prendre en main la cause du peuple anglais, dût-il, par 
son silence, donner prise à la malveillance de s'exercer 
contre lui. Il se borne donc à conseiller au Roi de s'accor- 
der avce le Parlement, de manière à rétablir le calme et 
la lranquillité dans son royaume, sans toutefois compro- 
meitre, par des concessions ou des limitations dange- 
reuses, les prérogatives de la Couronne, attendu qu'un 
semblable expédient, justifié à la vérité par les appré- 
hensions qu’on pourrait concevoir du règne d’un Roi 
professant une religion proscrite par la loi, retonberait, 
en définitive, sur tous les autres ayants droit à la Cou- 
ronne, professant le culte établi par la loi, et que, si l’on 
venait à remettre une portion de l'autorité royale entre 
les mains du Parlement ou d’un conseil nommé par cetle 
assemblée, pour limiter le pouvoir de la Couronne durant 
la vie d'un souverain catholique, il deviendrait impos- 
sible de le rétablir dans son intégrité primitive à l’avé- 
nement d’un successeur protestant (1). 

Le Roi fit répondre à ces représentations, que rien 
n'égalait le chagrin qu'il éprouvait en voyant les inquic- 
tudes qui s’élaient emparées de l'esprit de son peuple, 
et qui, en les rendant malheureux l’un et l’autre, enle- 
vaient à l'Angleterre la considération dont elle pourrait 
jouir à l'étranger sans ces funestes dissensions. « Sa 
» Majesté, » continue le secrétaire d'État Jenkins, « a 
»toujours déclaré qu'elle était prête à adopter toutes les 
» lois et faire toute chose qui contenterait son peuple, et 


(1) Lettre äu prince d'Orange au secrétaire d'Etat Jenkins, du 10 de- 
<cmbre1650. (Dalrymple, 4pp.) 
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» faire disparaître tout sujet de jalousie en matière de re- 
»ligion, comme dans les droits publics. Le Roi espère 
+ donc que les deux chambres auront en lui assez de cof- 
»fiance pour ne pas tenter ou désirer que l'autorité royale 
»soit privée d'avance des prérogatives constituées de- 
»puis son origine et qui lui sont nécessaires. Cepen- 
»dant Sa Majesté veut que Votre Altesse soit persuadée 
»qu’elle donnera tous ses soins à la conservalion des 
» droits de la Couronne, autant qu'il sera en son pou- 
» voir, aussi bien que pour empêcher que la monarchie 
» héréditaire ne soit changée en élective; car Sa Majesté 
» pense qu'on en viendra là, si le prochain et légitime 
»héritier de la Couronne vient une fois à être privé de ses 
» droits et exclus par acle du Parlement (1). » 

Tandis que Charles IT entretenait avec le prince 
d'Orange, par l'intermédiaire de ses ministres, une cor- 
respondance qui donnait de l'ombrage à la Cour de 
France, et qu’il insistait auprès du duc d'York pour qu'il 
scellât sa réconciliation avec la nation par un retour 
sincère ou apparent à l'Eglise anglicane, Louis XIV lui 
faisait insinuer , par son ambassadeur, qu'il était prêt à 
lui fournir les moyens de gouverner sans le secours de 
son Parlement. 

Le Roi de Frence se préparait, à cette époque, à en- 
freindre la paix de Nimègue et à dépouiller l'Empire et 
YEspagne, non par une guerre ouverte, mais par des 
arréts de réunions. Voulant s'assurer d'abord de la neu- 
tralité de l'Angleterre, et voyant que le moment d'agir 
était venu, il tendit une main secourable au Roi de la 
Grande-Bretagne. Louis XIV ne doutait pas que, dans 
un moment d’embarras et de pénurie, une offre d'ar- 


{2) Lettre du secrétaire d'Etat Jenkins au prince d'Orange, du 7-17 dé- 
cembre 1680, (nédite, Archéves de la Maison d'Orange.) 
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gent ne fût un puissant appât poùr le monarque anglais, 
et que, moyennant un subside, il ne sacrifiäl sans hésita- 
tion la dignité de sa Couronne et la paix du continent. 

D'un autre côté, la Cour de Londres était vivement 
pressée par les Étals-Généraux et par la Cour d'Espague. 
C'étaient, de la part de ces deux puissances, des repré- 
sentations incessantes, que lesalliés ne pourraient comp- 
ter sur une paix durable, si le Roi persislait à s'opposer 
aux désirs du Parlement (1). L'envoyé auglais Sidney 
avait même fait parvenir à sa Cour un mémoire qui lui 
avait éléremis par le conseiller pensionnaire Fagel, el par 
lequel on pressait Charles II de donner son consentement 
à l'exclusion. Le prince stathouder paraissait étranger à 
cetle démarche, mais faite par Fagel, il est évident qu'il 
l'avait approuvée (2). 

Voici en quels termes le comte d’Avaux, ce diplomate 
toujours si bien au courant de ce qui se passait dans les 
assemblées de la République, rend compte de cette dé- 
marche, au moins insolite de la part des États-Généraux 
auprès du Roi de la Grande-Bretagne, mais que la posi- 
tion dangereuse du continent, menacé d’une nouvelle 
agression de le part de Louis XIV, motivait cependant. 

Le comte d'Avaux, après avoir dit que les États-Gé- 
néraux avaient refusé de prier le Roi d'Angleterre, au 
nom de la République, de ne point proroger son Parle- 
ment, ajoute que le conseiller pensionnaire Fagel leur 
représenta alors que, puisqu'ils ne voulaient rien faire 
qui fût aussi officiel, au moins ils ne pouvaient s’empé- 
cher de témoigner, par forme d’insinuation, à M. Sidney, 

(&) Instructions de l'Ambassadeur des Etats-Généranr 4 la Cour de 
Londres. 
@) Buract, Héet. of hit au time. — Wagn., 1. xv, pe 80, — Nouceaur 


Mémoires de Temple, p. 119. — Négoriations de M. le rome d'Avaux, 1, 1, 
pe 18 et sui. 
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envoyé du Roi d'Angleterre, que les États-Généraux, 
prenant un fort grand intérêt à Sa Majesté Britannique 
età la tranquillité de son royaume, le priaient de consi- 
dérer (sans vouloir toutefois se permettre de lui donner 
aucun conseil, et encore moins lui faire aucune prière) , 
si la continuation de l'assemblée du Parlement n’y pour- 
rait pas beaucoup contribuer. « Les États-Généraux ne 
» refusèrent pas de faire cette démarche, ne croyant pas 
»qu'il y eût en cela aucune chose qui pût déplaire à Sa 
» Majesté Britannique. Ainsi il fut convenu qu'on prierait 
» M. Sidney de se trouver à la chambre qu'on appelle 
» de la Trève, où les envoyés des princes étrangers ont 
»coulume de se rendre lorsqu'ils ont des conférences 
»avec les députés des Étals-Généraux. Mais le pension- 
»naire Fagel, qui avait ses desseins, envoya dire aux 
» députés que la conférence ne se tiendrait point, qu'il 
»leur en dirait la raison, qui fut que, M. Sidney élant 
»walade, et n'étant pas de la dignité des États-Géné- 
»raux que tous les députés allassent en corps chez un 
senvoyé , il était allé, avec deux députés seulement, 
» dire à M, Sidney ce que les Étals-Généraux avaient ré- 
»solu de faire insinuer à Sa Majesté Britannique. Cepen- 
» dant Fagel fit toute autre chose que ce que les États- 
» Généraux avaient résolu; car, après avoir parlé de 
»leur part à Sidney, il lui donna par écrit cette fameuse 
» insinuation qui a tant fait de bruit en Angleterre. 

» Cet écrit portait en substance que les États-Géné- 
» raux apprenaient avec un extrême déplaisir que l'union 
»entre Sa Majesté et son Parlement n'était pas telle 
» qu'il eût été à souhaiter pour le bien de la chrélienté ; 
» qu’il ne leur appartenait pas de juger de la cause d’un 
»si grand malheur, et encore moins des moyens dont on 
» pourrait se sorvir pour y remédier ; qu'ils eussent at- 


Google | 


— 329 — 
»tendu, quoique avec beaucoup de douleur, néanmoins 
»avec un silence respectueux, que Dieu y eût mis la 
» main, si le danger où ils se trouvaient ne les obligeait 
» d'ouvrir la bouche. : 

» Que Sa Majesté savait ce qu’ils avaient fait pour ne 
»lui point déplaire; qu'elle n'ignorait pas non plus ce 
» qu'ils s'étaient attirés par là ; qu’elle leur avait promis, 
» pour leur plus grande sûreté, qu’elle assemblerait son 
» Parlement ; qu'ils s'étaient entièrement confiés à cette 
» parole royale ; mais que la mésintelligence qui devenait 
»tous les jours plus grande entre le Roi ct son Parle- 
»ment, leur Glait toute espérance d’en pouvoir attendre 
»aucun secours, et les mettait d'autant plus au déses- 
»poir, que cette mésintelligence avait pour principe une 
»affaire d’une importance si grande, si délicate et si 
» domestique, qu’ils n'osaient s'en mêler. 

» Le pensionnaire Fagel faisait ensuite une grande 
»exagération de tous les préparatifs qu'il supposait 
»qu’on faisait en rance pour entrer en guerre, et fai- 
» sait voir au Roi d'Angleterre, qu'il n'y avait que les 
» États qui pussent empêcher le Roi de conquérir les 
» Pays-Bas et de soumettre les États-Généraux, et après 
»avoir représenté, ou plutôt avoir reproché au Roi 
» d'Angleterre que la désunion qui était entre lui et son 
» Parlement serait cause de tous les malheurs qui arri- 
»veraient, il lui disait nettement que Sa Majesté devait 
» avoir reconnu que les prorogations du Parlement n'a- 
» vaient servi qu'à aigrir les esprits, et qu'à la première 
»séance, le Parlement subséquent avait repris la voie 
» du premier avec plus d’animosité que le précédent. 

» Enfin, il vint au point qui faisait tout le sujet de 
» cette insinuation ; il témoigna que les États-Généraux 
» ne pouvaient croire qu'ils fussent assez malheureux pour 
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» qu’une affaire aussi incertaine qu'est celle d'une succes- 
»sion future où le temps peut apporter des altérations 
» considérables, et même des révolutions fort différentes 
» de ce qu'on avait arrèté, püt causer leur ruine, et qu’on 
» voult sacrifier l'intérêt de l’Europe, de tous les princes 
»prolestants, et particulièrement des États-Généraux, 
» pour un intérêt si incertain, 

» Il voulut ensuite faire entrevoir au Roi d'Angleterre 
» que, quoiqu'il consentit à cette heure à l'exclusion du 
» duc d’York, ce n'était pas à dire pour cela que cet ar- 
»rêté du Parlement fût un jour exécuté; que Sa Majesté 
» Britannique était trop éclairée pour n'être pas informée 
»que les actes du Parlement, portant exclusion de la 
»succession du royaume, n'avaient eu aucun effet ; celles 
»des reines Marie et Elisabeth étaient de trop fraîche 
» mémoire pour ne s’en pas souvenir... (1). » 

Cette représentation, destinée à faire tant d'impres- 
sion en Angleterre et à fortifier le Parlement dans ce 
qu'il demandait, ne fut pas transmise au gouvernement 
anglais comme un acte diplomatique ordinaire; le 
comte d’Avaux dit que, pour qu’elle y oblint plus de pu- 
blicité, l'envoyé Sidney l’adressa à lord Sunderland ; que 
celui-ci en fit faire vingt copies qu'il envoya à plusieurs 
membres des Communes, et qu’il en fit distribuer des 
copies « par des gens de sa cabale, avant que d'en par- 
»ler au Roi son maître; de sorte que les premières nou- 
»velles que le Roi d'Angleterre en eut, lui furent por- 
» lées par le bruit public, et il n’en eut connaissance que 
» par le mauvais effet que cette insinuation faisait contre 
» lui dans le Parlement (2). » 

Cette démarche irrita Charles 11 contre les Étals et 


1) Négnciations chu comte d'Avaue, Le à pe 47 à 121, 
2) li, Loup 120. 
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contre son envoyé à La Haye, qu'il fil sévèrement ré- 
primander (4). 

Le duc d'York s’en plaignit, de son côté, à son gen- 
dre; car, du lieu de son exil, il entretenait une corres- 
pondance active avecle prince, et ne laissait passer au- 
cune occasion de l’assurer de son attachement et de lui 
répéter avec affectation, qu'il le croyait tout dévoué à ses 
intérêts, et partageait son indignation de le voir en butte 
à la haine des Communes. Voici comment le duc s'expri- 
mait sur ce qui se passait en Anglelerre ; ses opinions sont 
bien arrêlées ; il ne déguise pas sa pensée ; sauf les cajo- 
leries au prince qui respirent la fausselé, on ne peut lui 
reprocher d'agir sans système comme le faisait son frère, 
mais cela même le conduira plus tard à'sa perte (2). 

« Je conçois facilement, » dit le duc, «la peine que 
» vous éprouvez en voyant la malignité et la perfidie 
» dont mcs ennemis se sont armés contre moi; car, 
» quoique le bill ait été rejelé par la chambre des Pairs, 
»la chambre des Communes l’a de nouveau renvoyé en 
» demandant son exécution, ct j'ai raison de craindre 
» qu’ils ne m'attaquent bientôt d’une manière encore plus 
» dangereuse pour moi et pour la monarchie. Mais, 
» quoi qu’il en soit, il y à eu une circonstance, lors du 
» rejet du bill par la chambre des Pairs, qui me sera, je 
»crois, de quelque avantage. C’est que Sa Majesté ne 
» sera plus trompée par lord Sunderland, et ne le comp- 
» tera plus au nombre de mes amis, puisqu’ila voté contre 
»moi. Désormais, quoique je lui pardonne, il ne me 
» jouera plus le même tour, je ne me fierai jamais à lui, 

{) Lettre du duc d'York an prince d'Orange, du 25 décembre 1680, v. r. 
(inédite, Archives de la Maison d'Orange.) 
(2) Tous les passages cités sont pris dans les lettres inédites du due 


A'York au prince d'Orengr, qui se Hrouvent dans les archives de Ia Maison 
d'Orange, à La Haye. 
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»et j'espère que le Roi en fera autant, car un homme 
» qui peut me tromper, comme il l'a fait, est capable de 
»tout (12-22 novembre 1680). » 

Dans une lettre suivante, le duc énonce son opinion 
sur le bill de limitations. 

a Je vois, » dit-il, «que vous avez une juste idée du 
» bill de limitations, qu'on discute À présent à la chambre 
» des Pairs; je suis de votreavis, et je crois qu’il ne pas- 
»sera pas ; car il est encore plus préjudiciable à la mo- 
»narchie et à notre famille que ne l’a jamais été le bill 
» d'exclusion qui a été rejeté par les Pairs. J'ai lu une 
» lettre de M. Sidney et un papier qui l'accompagnait, 
»qui lui a été remis par le pensionnaire (Fagel) et 
» M. de Morno (1). Cet écrit n'est que la substance d'un 
rentretien qu'ils avaient cu avec lui, après le rejet du 
»bill d'exclusion par la chambre des Pairs. Ils disaient 
»qu'ils n'étaient pas de votre opinion, mais que, selon 
seux, Sa Majesté devait s’accorder en tout avec son 
» Parlement; quant à moi, je pense que si Sa Majesté 
»avait le malheur de faire une pareille chose, on ne se- 
»rait pas longtemps sans en sentir tous les inconvénients ; 
» car, croyez-moi, c'est l'établissement de la République 
» qui est le but de toutes les intrigues qui agitent à pré- 
»sent l'Angleterre, et non pas la religion (11-21 décem- 
» bre 4680). » 

Enfin, dans une lettre du 25 décembre (v. s.), le duc 
laisse éclater tout son mécontentement à l’occasion des 
représentations faites par les Etats au Roi d'Angleterre. 
«Je vois combien vous avez été fâché d'apprendre que 
»les Etats passent ici pour avoir fortement engagé le Roi 
» à adopter le bill d'exclusion. Je crois sans peine que vous 
» n'avez eu aucune connaissance de l'écrit que M. Sidney a 


(1) Prebablement l'envoyé d'Espagne à La Taye. 
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» envoyé, et qui semble énoncer l’opinion des Elats sur ce 
» point. J’en ai lu une copie; il me semble, et je crois ne 
»pas m'être trompé, qu'il tend à engager le Roi à s'ac- 
»corder avec le Parlement sur ce point comme sur tout 
»autre. Sa Majesté est du même avis que moi, aussi elle 
*8& fait réprimander M. Sidney, et lui & fait reprocher 
» d'avoir envoyé un pareil écrit, et surtout d'avoir fait 
»supposer qu'il provenait d'un de ses proches parents; 
»car je ne puis pas concevoir comment, sans avoir été 
» forgé à Londres et encouragé par l’envoyé lui-même, 
» un pareil écrit puisse venir de chez vous. 

» Je suis loin de croire que vous en soyez un des au- 
»teurs; car, outre l'injustice d’un tel procédé, vous avez 
»trop d'amitié pour moi, et vous êtes trop attaché à la 
»monarchie et à notre famille pour avoir favorisé une 
» chose de ce genre, sachant bien que des bills d'exclusion 
+ou de limitations, et surtout ce dernier, doivent néces- 
»sairement renverser et détruire la monarchie. » 

IL est évident, par ces extraits, que, dans ces débats, 
le prince d'Orange et son beau-père n'avaient qu'un 
seul intérêt qui pût leur être commun, celui d'empêcher 
qu'on ne mit des limitalions aux prérogatives de la Cou- 
ronne. Quant à l'affaire de l'exclusion, c'était un point 
qui ne touchait que l’avenir du duc, et sur lequel le prince 
ne croyait pas devoir s'expliquer ouvertement, bien que 
celte mesure favorisät de Lout point son système poli- 
tique, ce système ayant plus à redouter du successeur 
de Charles II que de ce monarque lui-même. 

V. On peut juger de l'extrême violence des Communes 
sur la question de l'exclusion du duc d'York et sur l'in- 
fluence attribuée aux catholiques dans les affaires du 
royaume, par les extraits suivants des débats de la 
chambre : 
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« Quand il s’agit du duc d’York, »dit M. Holford, 
<on dirait qu'il s’agit de la transsubstantiation ; car, bien 
» que nous sachions le duc en Ecosse, ne doutez point 
» qu'il ne soit présent ici. » 

Un autre membre des Communes, sir William Jones, 
dit ces paroles remarquables : 

« L'Angleterre ne peut être détruite que par ses œu- 
»vres, et les papistes ne l'ignorent pas, que ceci ne peut 
»s'exécuter qu’en entretenant les divisions parmi nous. 
» Si jamais il fut un miracle papisle, cesera sans contre- 
» dit celui de nous égarer au point de ne pas remarquer 
» qu'ils nous tiennent le couteau sur la gorge, et qu’au 
> lieu de nous mettre en garde contre les catholiques, nous 
» nous livrions à des divisions qui ne peuvent que favo- 
>» riser leurs desseins et hâter notre ruine (4). » 

Comme tout espoir de voir entrer les Communes dans 
une voie de conciliation était perdu, etque la prolongation 
dela session ne pouvait servir qu'à susciter de nouveaux 
embarras au Roi, celui-ci prit secrètement la résolution 
de proroger le Parlement; mais, au jour fixé, et au 
moment où la prorogation allait être notifiée aux cham- 
bres, les Communes, qui avaient été prévenues, décla- 
rèrent : 

« Que quiconque conseillerait au Roi de proroger le 
» Parlement, dans tout autre but que celuide faire passer 
»le bill d'exclusion, serait considéré comme traître au 
» Roi, à l'Etat et à l'Eglise établic, fautcur de la France 
»et pensionnaire de cette Couronne ; que la ville de Lon- 
» dres serait remerciée de son éclatante fidélité, de ses 
»soins el de sa vigilance pour le salut du Roi et de la 
»religion ; que c'élait d’ailleurs l'opinion de la chambre 


{t) Discours prononcés le 6 janvier 4681. — The history and proceedings of 
tie house of Commons, vol, n, p. 85-98. 
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» que l'incendie de la capitale, en 4666, avait été l'œuvre 
»des papistes, dans le but d'introduire par ce moyen le 
»pouvoir arbitraire et le catholicisme dans le royaume; 
que Sa Majesté serait suppliée de rétablir le duc de 
:Monmouth dans ses offices et charges, dont il n'avait été 
»dépouillé que par les conseils du duc d'York ; enfin, que 
»la chambre était d’avis que les poursuites contre les 
+protestants non-conformistes, en vertu des lois pénales, 
sétaient intempestives, vu les circonstances actuelles, 
rattendu qu’elles afaibliraient la cause du protestantisme 
sen général, compromeitraient le repos public et encou- 
srageraient l'audace des catholiques (1). » 

A peine cette résolution venait-elle d’être prise, que la 
prorogation fut notifiée aux chambres, et les Communes 
se séparèrent sur-le-champ. 

Jamais il n’ÿ avait cu tant d'apparence d'une guerre 
civile ; par leurdernière déclaration, l'intention des Com- 
munes paraissait être de former une association entre le 
parti populaire, les protestants non-conformistes, la ville 
de Londres et le duc de Monmouth contre la Cour. Pour 
déjouer ce projet, celle-ci se hâta de dissoudre le Parle- 
ment même avant le terme très-court de sa prorogation 
(18 janvier). Mais elle en convoqua immédiatement un 
nouveau pour le mois de mars 4681, à Oxford, ville aussi 
remarquable parson dévouement à la Couronne que celle 
de Londres s'était montrée empressée à embrasser le parti 
de l'opposition (2). 

Cette détermination fut immédiatement notifiée au 
prince d'Orange. « Sa Majesté a déclaré aujourd'hui, 
»dans son conseil, » dit le secrétaire d'Etat Jenkins au 
prince, « qu’elle était décidée à dissoudre son Parlement. 


(1) The history and prorcedings of tho house of Commons, vol. us pe 79-08. 
(2) Lingard, vol, au, chap. 11. 
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» Elle a déclaré en même temps qu'elle avait le projet 
» d'en convoquer un nouveau qui siégerait à Oxford pour 
»le 21 mars. Votre Altesse n’aurs pas de peine à croire 
» que Sa Majesté n’a pas pris une pareille mesure sans y 
» être obligée par de puissantes considérations, Les motifs 
»en sont trop connus. À ce sujet, le Roi me charge de 
» dire à Votre Altesse, qu'il a fait tout ce qu’il a pu pour 
»ses alliés, et qu’il a à faire à son nouveau Parlement 
> une proposition qui, il le croit au moins, ne déplaira 
» pas à Votre Altesse, et sera approuvée par tous les hom- 
» mes sages et raisonnables (18-98 janvier 1681) (4). » 

La réponse du prince à cette communication fut claire 
et laconique, « On est ici fort en doute si le Parlement 
»s'assemblera à Oxford au temps prescrit, ou, s'il s’as- 
»semble, on est persuadé qu’il sera du même sentiment 
» que celui qui vient d'être dissous, puisque ce seront pour 
» la plupart les mêmes individus. 

» Quant à la proposition que vous me mandez que Sa 
» Majesté leur fera, et qui ne pourra me déplaire, j'avoue 
» que je ne puis comprendre ce que cela pourrait être. Si 
» vous pouvez me le faire savoir, vous obligerez beaucoup 
» celui qui sera toujours à vous (2). » 

Godolphin revint à la charge, vers la même époque, 
en démontrant au prince l’absolue nécessité de quitter 
l'attitude passive qu'il avait gardée jusqu'alors, pour 
prendre une part active à ce qui se passait en Angle- 
terre. 

«Tout ce que je puis dire des affaires publiques, » écrit-il, 
«c'est que je crois qu'elles sont dans un très-mauvais état, 


(t) Lettre da secrétaire d'Etat Jenkins av prince d'Orange. (Inédite, 
Archives de la Maison d'Orange.) 


(2) Lettre du prince d'Urange au secrétaire d'Etat Jenkins, du 44 février 
4681. (Dalrymple, App.) 
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»et que personne ne saurait y remédier aussi bien que 
» Votre Altesse (28 janvier —7 février 4681) (1). » 

Tandis que le prince d'Orange manifestait son opinion, 
que la convocation d'un nouveau Parlement n’était qu’une 
mesure illusoire, le duc d'York, au contraire, se bercait de 
l'espoir que la prochaine assemblée adopterait une marche 
nouvelle, et qu’elle ne reviendrait pas au système de persé- 
cation dirigé contre lui par les Parlements précédents. 

« Je suis bien étonné d'apprendre, » écrit le duc au 
prince, « par votre lettre du 30 du mois passé, que là 
»soù vous êles, quelques personnes ont été surprises de 
»la nouvelle de la prorogation. Quels que soient leurs 
»désirs ou leurs inclinations, comment pouvaient-ils s’ima- 
»giner que Sa Majesté laisserait subsister plus longtemps 
sun Parlement qui l’a si indignement jouée? et n’était-il 
»pas temps de le dissoudre, après des votes tels que ceux 
»qu'ils ont rendus le jour même de leur prorogation? 
» Personne n’a plus à cœur que moi de voir le Roi et son 
»penple en bonne intelligence; personne n’y est plus in- 
»téressé que moi; mais il n'y à pas un seul sujet fidèle, 
»ou qui veuille du bien à la monarchie et à notre famille, 
» qui puisse désirer que Sa Majesté ressemble à un doge 
»de Venise, et se détrône elle-même, comme le voudrait 
»la chambre des Communes; car jamais pareilles choses 
»n’ont été tentées qu'en pleine révolution, et il est évi- 
»dent que leur but principal était de détrôner le Roi. 
»Mais enfin, Dieu merci, ce Parlement n’est plus, et si 
» Sa Majesté continue dans les mêmes dispositions, et veut 
»purger sa Cour des hommes qui l'ont trahie et qui ont 
» pris parti contre elle, comme elle l'a fait dans son con- 
»seil, tout ira bien, et bientôt toutes les affaires seront 

(4) Lettre de M. Godolphin au prince d'Orange. (Inédite, Archives de le 


Maison d'Orange.) 
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»arrangées. Vous voyez comme elle avait élé trahie par 
» lord Sunderland et d'autres. Prenez garde à lui, car 
»celui qui a trahi son Roiet son ami, comme il l’a fait, 
»estindigne de votre confiance (1). » 

L'irritation du duc contre Sunderland était naturelle, et 
le rôle odieux de ce seigneur avait attiré sur lui le cour- 
roux du Roi; il venait d'être disgracié, et sa charge de 
secrétaire d'Etat avait été donnée au comte de Conway. 

L'éloignement du conseil de cet ennemi dangereux 
parut d’un heureux présage au duc ; toutefois sesillusions 
furent de peu de durée, etfirent place à de nouvelles ap- 
préhensions qu’il communique au prince dans plusieurs 
lettres écrites très-peu de temps avant la réunion du 
Parlement à Oxford. 

« Je vois, » dit le duc, « que la dissolution du Parle- 
» ment vous a beaucoup surpris, et que vous craignez que 
» celui qui succède ne vaille pas mieux; en effet, je crois 
» que vous avez raison ; ils continueront l'ouvrage à l’en- 
droit où les autres l'ont laissé. Ce qui s’est passé à la 
»Cité, au moment des élections, suffit pour prouver la 
» vérité de cetle assertion, outre que ce sont à peu près 
»les mêmes individus que l’on choisit. 

» Par votre lettre du 21, je m'aperçois que vous avez 
»les mêmes craintes que nous, et que vous croyez que 
»la session qui va se tenir à Oxford ne sera pas plus 
heureuse que la dernière; car, à ce que j'ai entendu 
dire, la chambre des Communes ne sera pas mieux 
»composée que ne l’a été l’autre, et sice que l’on me 
»mande de Londres est vrai, il paraît qu'ils ont résolu 
»de commencer leurs attaques par la proposition du bill 
»d’exclusion; aussi je n’attends rien de bon de cette ses- 


(4) Lettre du due d'York au prince d'Orange, du 4-40 février 4684. 
(inédite, Archives de le Mairon d'Orange.) 
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» sion, car ni le Roi, ni la chambre des Pairs n'accepte- 
»ront ce bill, pas plus que celui de limitation, qui, soit 
» l’un, soit l’autre, amènerait infailliblement la ruine de 
la monarchie, 

» Je vousen parle, » ajoute le duc, « parce que j'ai en- 
+tendu dire que sir Gabriel Sylvius et quelques autres 
personnes prétendent que, d'après une lettre que je 
»vous ai écrite, je ne parais pas très-fortement opposé * 
»au bill d'exclusion. Je me souviens d’avoir dit dans une 
de mes lettres, que le bill de limitation me semblait 
»aussi mauvais, même pire, que celui d'exclusion ; mais, 
ven disant cela, je n'ai pas voulu faire entendre que je 
»særais content si l’on acceptait le dernier. S'il y avait 
» quelque chose dans ma lettre qui eût pu donner lieu à 
sune telle interprétation, je puis vous assurer que jamais 
» je n’ai eu cette idée ; car je les regarde tous deux, s'ils 
» viennent à passer, comme la ruine de la monarchie de 
»notre famille et de moi-même. Sile Parlement vient une 
» fois à se mêler de la succession, chose où il n’a rien à 
» faire, il sera probablement aussi fatal à la Couronne et à 
»ses légitimes héritiers, que Sa Majesté l’a été à ses mi- 
»nistres, lorsqu'elle à demandé le concours du Parlement 
» pour détruire feu le comte de Clarendon (4); car, vous 
» voyez, ils ont attaqué plusieurs d’entre eux depuis, et 
» regardent comme un droit de le faire. S’ils parviennent à 
» se saisir d'un tel avantage que celui de voir accepter les 
»bills d'exclusion ou de limitation, ils demanderont bien- 
»tôt, comme une chose qui leur est due, de décider qui 


(4) Le comte de Clarendon avait été le principal mi 
pendant les premières années qui suivirent la restauration; il paraîtrait, 
d'aprés ce que dit Le duc d'York, que le Roi, fatigué de son ministre et pour 
s'en débarrasser, aurait provoqné, de la part des Communes, l'acte d’acen- 
sation contre lord Clrendan. C'est un trait de plus à ajouter au caractère 
perfide de Sharles 11. 
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» doit succéder, en faisant ainsi d'une monarchie hérédi- 
» taire une monarchie élective. 

».de ne puis pas concevoir que quelqu'un qui veut du 
bien à moi et à la Couronne, puisse regarder le bill 
» d'exclusion comme une chose tolérable et susceptible 
» d'être adoptée. C'estun faux raisonnement que de croire 
» que ce bill ne signifie rien, tandis qu’il n'en faudrait pas 
» davantage pour causer ma ruine et celle de la monar- 
»chie; car, non contents de leur succès, ils entrepren- 
» dront sans doute autre chose, et ne seront satisfaits. 
» qu’en faisant du Roi un doge de Venise. 

» J'ai cru nécessaire de vous dire tout ceci, cn ma dé- 
»fense, pour détruire les propos que l'on tient contre 
» moi ; j'ai fait lout mon possible pour empêcher ces deux 
» bills, et je continuerai à diriger tous mes efforts pour 
» que rien de ce genre ne soit adopté (1). » 

Ilest difficile de ne pas reconnaître une grande fran- 
chise dans cette profession de foi, et de ne pas y voir un 
reproche indirect adressé au prince d'Orange de ce qu’il 
favorisait sous main le bill d'exclusion. 

C'est dans cet état d’irritation mutuelleentre la Couronne 
et la nation que l’on vit approcher, non sans inquiétude 
des deux côtés, la réunion du Parlement à Oxford (2). Le 


(4) Lettre du 22 féviier—4 mars 4684. (Inédite, Archives de la Maison 
d'Orange.) 

() À l'ocusion des élections pour le Parlement qui allait se réunir à 
Oxford, le parti de l'opposition crat devoir éveiller l'attention des électeurs 
sur les prajets de la Cuvr et du elergé anglican, en publiant une pièce inti- 
tulée : The frecholder's choice, or a letter of advies conceming elections. (Sc- 
mers, Coll. of tracts, val. vi, p. 249.) On ÿ remarque le passage suivants 
dirigé contre le haut clergé : 

« Ces troîtres de l'Evingile ont déserts le grand chemin de In droitare, 
se servent d'une marche tortueuse pour se glk les. Gours, et Ià 
ont créé et fomenté des mésintelligences et des jalonsies entre le gou- 
»vernement et les sujets, afin de paraltre par là nécessaires au premier et 
savoir une occasion de piller, d'opprimer et de dominer sur les autres. Cy 
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changement de lieu pour la tenue de l'assemblée avait 
fourni un nouvel aliment aux passions, L'éloignement 
marqué du Roi pour la capitale fut interprété commeune 
preuve d'aversion pour son peuple. Le parti populaire fit 
courir le bruit qu’il n’y aurait point de sûreté pour lui en 
se réunissant dans un endroit si éloigné du grand boule- 
vard de la liberté et de l'Eglise établie. Le duc de Mon- 
mouth et plusieurs autres pairs présentèrent une pétition 
au Roi pour obtenir que le Parlement pût se réunir comme 
à l'ordinaire à Westminster. Le Roi n'en tint aucun compte, 
et répondit au comte d’Essex : « Cela peut être votre opi- 
vnion, Milord, mais ce n'est pas la mienne (1). » L'op- 
position d’ailleurs avait complétement triomphé dans les 
Sections, et la ville de Londres, en réélisant ses derniers 
‘députés, leur avait décerné des remerciments pour la 
conduite qu’ils avaient lenue dans la recherche du com- 
plot et pour le zèle qu'ils avaient manifesté dans la ques- 


sont ces fils de Bélial qui, de tout temps, ont cherché à corrumpre et à 
étrir l'esprit généreux des princes avec des marines de gouvérement 
es et iabumaines, et ont racé pour eux la faible politique de la 
cruauté, de la force, de la supercherie et d’une fruse dévotion, au licu 
d'une politique de protection, de sagesse, de justise et de droiture qui 
scale pent contribuer à l'établissement d'ane nation... Ce sont ces loups, 
vrevêtue de la peau du mouton, qui ont mangé le peuple de Dieu comme 
+du pain, et, dans toutes les parties du monde chrétien, ont encouragé 
l'exécution des lois sanguinaires ct de persécutios. Je crais que le ben 
+père Jacub a eu une seconde mme de ces fils de Lévi, quand, dans son 
testament, il lent commelegs une malédiction au lien d'une béné- 
sdiction, et ai tonte é était la pour faire son testament, tous 
feraient de mème, 4 l'exception des coquins et des fous. » 

(4) Liogerd, vol. zu, chap. m1. — Rapin, History, vol. n, p. 729. — 
The humble patition and advice of the Lords undernamed, pers of the realm. 


letter to a noble peer of the realm, about his late speech and petition 
& his Majesty, dà à la plame d'un tory, dans laquelleon exposait les motifs 
que la Gouravait de persister dans la résolution de reuuir Le prochain Par- 
lement à Oxford. (Somers, Coll. of tracts, vol. vit, P. 282.) 
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tion de l'exclusion, La Cour ne pouvait raisonnablement 
s'attendre à trouver le nouveau Parlement mieux disposé 
à ses vues que celui qui l'avait précédé. 

In’en fallait pas davantage pour donner lieu à une 
session très-orageuse, lorsqu'un nouvel incident vint aug- 
menter, peu de jours avant l'ouverture du Parlement, 
l'animosité des partis. 

Un Irlandais catholique, nommé Fitz-Harris, qui s’élait 
insinué auprès de la duchesse de Portsmouth, fut arrêté 
pour la publication d’un écrit injurieux contre le Roi, le 
duc son frère, et toute l'administration en général. [n- 
terrogé, Fitz-Harris déposa que la Cour l'avait employé 
à la composition de ce libelle, pour en faire retomber 
l'odieux sur les partisans de l'exclusion. Alors, se rangeant 
au nombre des dénonciateurs du complot, il déclara que 
la guerre contre les Provinces-Unies avait été entreprise 
en haine du protestantisme ; que les catholiques étaient 
résolus de se défaire du Roi; que la Reine n'était pas 
étrangère à cet horrible projet; que l’envoyé du duc de 
Modène lui avait offert dix mille livres pour se charger 
de l'attentat; que le Roi mort, une armée catholique 
passerait la mer pour exterminer tous les protestants; 
que le Parlement serait alors aboli; que le duc d'York 
connaissait tous ces projets, et que ce prince n’était pas 
étranger à l'assassinat du juge de paix Godfrey. Qui 
jouait-on dans cetie horrible comédie? Fitz-Harris était-il 
un vil agent de la Cour ou de l'opposition? La Cour 
l'abandomna-t-elle après la publication d'un écrit dont 
elle espérait pouvoir se faire une arme contre l'op- 
position? ou bien l'opposition avait-elle poussé ce 
misérable à exhumer du sang dont le complot papiste 
avait inondé l'Angleterre, un mensonge atroce , pour 
surexciter la haine qu'on portait au catholicisme, au mo- 
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ment où se préparaient de nouveau des altaques contre 
l'héritier présomptif de la Couronne ? 

Quoi qu'il en soit, Fitz-Harris fut mis à la Tour et paya 
plus tard de sa tête ses calomnies. Mais son accusation 
mit en question un point important du droit constitutionnel 
de l'Angleterre, et amena entre les deux chambres une 
collision qui devint la cause apparente de la dissolution 
du Parlement d'Oxford. Mais la véritable difficulté était 
toujours la personne de l'héritier présomptif de la Cou- 
ronne. Charles ne pouvant se dissimuler que la lutte 
s'engagerait de nouveau sur la question de l'exclusion du 
duc d’York, mit tout en œuvre pour s’y soustraire. L'his- 
torien Lingard dit : « Par l’ordre du Roi, tous ceux qu'on 
»supposait jouir de quelque influence auprès de son frère 
»furent chargés de conjurer ce prince de prêter le ser- 
»ment du Test et de se conformer à la religion établie. 
»Mais le duc demeura inflexible. Il lui était impossible 
»de céder, disait-il, au désir du Roi, en bonne conscience 
set en saine politique. Les raisons qui, dans le principe, 
slui avaient fait abandonner l'Eglise d'Angleterre, lui 
»défendaient d’y revenir. Aussi bien sa conversion dans 
»ce moment ne serait pas jugée sincère, et au lieu de 
»désarmer ses ennemis, leur fournirait une nouvelle 
»arme, l'accusation d'hypocrisie, ou la tentative d’im- 
» poser à la crédulité des protestants par une feinte con- 
»formité (1). » 

VI. Vers la fin de l’année 4680, et dans la prévision de 
la réunion du Parlement, Louis XIV donna l’ordre à son 
ambassadeur de renouer ses négociations et ses intrigues 
avec le Roi d'Angleterre, le duc d’York et les chefs du 
parti de l'opposition dans le Parlement. 

Le duc était parti très-irrilé contre le Roi; celui-ci, 


(1) Lingard, val, ur, chap. vi 
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avant le départ de son frère, avait fait une nouvelle ten- 
tative auprès de lui pour le ramener à l'Eglise anglicane. 
Barillon dità ce sujet : « J'ai su d'un bon endroit que 
» le Roi d'Angleterre presse toujours forlement M. le due 
» d'York de prendre les serments de protestant, et qu'il 
» lui a déclaré que c'était le seul moyen de le faire demeu- 
»rer en Angleterre el de le garantir d’une ruine entière 
» (14 octobre 1680) (1). » 

Mais le duc s’y était refusé ; plutôt que desesoumettre 
à cette humiliation, il préféra retourner en Ecosse. Ce- 
pendant, comme en quittant la Cour, le duc avait donné 
à connaître à l'ambassadeur de Louis XIV que, s’il était 
poussé à bout par le Parlement, il pourrait bien de son 
côté en venir à des extrémités, en cherchant à soulever 
l'Ecosse et l'Irlande en sa faveur. Louis XIV s'empara 
avec empressement de ce nouveau moyen de troubler le 
repos public en Angleterre, et il écrit à Barillon : « Si 
» vous le (le duc d’York) voyez résolu à tâcher de se 
s maintenir par le moyen de l'Ecosse et de l'Irlande, 
» vous pourriez lui témoigner que je ne lui refuserai pas 
»en ce cas des secours secrels (8 novembre 4680). » 

» Mais, pour encourager ce prince, et pour lui faire 
» voir que s’il se sent assez d'amis et assez de forces pour 
»se maintenir dans le lieu où ilest (l’Ecosse), malgré tous 
» les efforts que ses ennemis feront pour l'en chasser, je 
ne lui refuserai pas dans ce cas-là les assistances se- 
’» crèles, ni la protection que mon inclination me porte à 
+ donner à la justice de sa cause (15 novembre 1680). » 

D'après les lettres de Barillon, il paraît que Louis XIV 
envoya même une personne de confiance au duc, proba- 
blement pour l'encourager dans le projet désespéré de 
commencer une guerre civile ; mais que les sages conseils 

0) Dalrymple, Apps 
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du colonel Churchill (1) l'arrétèrent ; celui-ci déclara à 
Barillon que le duc d’York n'avait à cet égard aucun es- 
poir de réussite, M. Churchill m'a avoué franchement 
que ce prince n’était pas en état de se maintenir en 
» Écosse, si le Roi son frère ne lesoutenait pas ici (2). » 

Au même moment où Barillon recevait l'ordre d’en- 
courager le duc d’York, il recevait aussi celui « d'assurer 
»le parti des républicains dans le Parlement, qu'il 
» (Louis XIV) se montrerait prêt à protéger les priviléges 
»de la nation (15 novembre), » et d'insister auprès du 
Roi, pour que Charles II adoptät une conduite ferme 
et hardie à l'égard de ses sujets (23 novembre). 

Enfin, dans une lettre du 13 décembre, Louis XIV ex- 
prime à Barillon la satisfaction qu’il éprouve à la vue des 
divisions qui règnent en Angleterre; il lui renouvelle 
l'ordre de donner de sa part des assurances au parti 
républicain, ot qu’il n'est pas dans ses intentions de tolé- 
rer que les libertés publiques soient détruites (3). 

Voici la lettre dans laquelle Barillon rend compte des 
intrigues qu'il a mises en jeu, tant avec le parti de l'op- 
posilion qu'avec le Roi, pour parvenir à entretenir en 
Angleterre ces divisions et ces discordes intestines dont 
Louis XIV devait recueillir le fruit, en empêchant la Cour 
de Londres d’entrer, avec les puissances du continent, 
dans des engagements diplomatiques qui eussent pu nuire 
ou porter obstacle aux nouveaux projets de spoliation que 
Louis XIV méditait dans les Pays-Bas espagnols. 

On verra que si la lettre de Barillon fait preuve d'une 
grande habileté, elle prouve aussi un grand degré de 
ruse, pour ne pas dire de scélératesse de la part de la 


G) Depuis lord Marburough. 
{2) Barilloa à Louis XIV, du 3 février 1681. 
(3) Dalywple, App. 
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Cour de France. Cette lettre étant un résumé curieux 
dela situation du moment, on a cru devoir l'insérer ici 
malgré sa longueur. 

« J'envoie à Votre Majesté, dans un Mémoire à part, 
s»les noms des membres du Parlement que j'ai engagés 
» dans ses intérêts. Le fondement de tous ces engagements : 
» est que le Parlement n’entrera point dans l'alliance faite 
»avec l'Espagne (4), ni dans celles qui se pourraient 
» proposer avec les États-Généraux, ni avec l'Empereur 
»ct d'autres princes de l'Empire, et ne donnera point 
» d'argent à Sa Majesté Britannique pour les soutenir ; la 
» plus grande parlie de ces liaisions n’a pu se faire par 
» moi-même; il se trouverait peu de gens qui voulussent 
» traiter directement avec moi, niavoir un commerce par 
» lequel ils exposeraient leur fortune et leur vie. Je me 
»suis servi de M. Mountague (2) et de M" Hervey, sa 
»sœur, du sieur Harbord, du sieur Algernoon Sidney et 
» du sieur Beber, de tous lesquels j’ai reçu déjà de grands 
»secours dans l'affaire du comte de Danby. 

» Les intérêts de ceux avec qui j'ai commerce sont fort 
»différents et fort opposés. M. Mountague voudrait ren- 
»tror à la Cour, et avoir, s'il était possible, une grande 
» charge; il serait bien aise auparavant d’aller ambas- 
»sadeur extraordinaire en France, pour quelque temps. 
» Il s'est déclaré ouvertement contre le duc d'York, et 
»est entré avec M. de Monmouth dans une confidence 
»intime ; il s’est lié aussi avec milord Russel et milord 
» Shaftesbury. Quoique M. Mountague soit dans les inté- 
» rêts de Votre Majesté depuis longtemps, et que la somme 
»dont il attend le payement soit seule suflisante pour 


(4) Ge traité Fat signé le 40 juin 4680. 
{2) Nous cnservons le num de M. Muutagu tel qu'il est écrit duns ln 
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» l'empêcher de faire aucune démarche contraire, il aurait 
»bien voulu queje fusse entré plus avant dans l'affaire 
»de M. le duc de Monmouth, et la retenue qu'il m'a vu 
savoir sur cela lui fait quelquefois soupconner que Votre 
»Majesté soutient M. le duc d’York, et qu'elle veut le 
» protéger à l'avenir. Je le rassure en lui disant que la 
»résolution de soutenir une prétention telle qu'est celle 
»de M. le duc de Monmouth, ne se prend pas légèrement: 
» qu’il doit lui suffire que M. le prince d'Orange est son 
»plus grand ennemi, qu'il l’est aussi de la France; que 
» Votre Majesté se déterminera selon qu'elle le trouvera 
»plus à propos, quand la Couronne d'Angleterre sera 
: disputée entre plusieurs prétendants ; mais que cepen- 
»dant elle ne se doit point mêler dans les affaires du 
» dedans de l'Angleterre, si ce n’est pour empêcher qu'il 
»ne se fasse rien à l’égard du dehors qui soit opposé à 
»ses intérêts ; que, pour ce qui regarde M. le duc d'York, 
»sa conduite passée dispense Sa Majesté de tout ce qu'elle 
» aurait fait, s’il avait persisté dans les premiers engage- 
» ments qu'il avait pris ; que, présentement, Votre Majesté 
»a trop de prudence pour se charger de protéger un 
: prince contre lequel toute l'Angleterre paraît unie; qu'à 
» l'égard du Roi de la Grande-Bretagne, tout ce qui s'est 
» fait depuis quelques années détournerait Votre Majesté 
» de le soutenir pour augmenter son autorité etgouverner 
»plus absolument, quand même le véritable intérêt de 
» Votre Majesté ne se trouverait pas à maintenir le gou- 
» vernement de l'Angleterre dans la forme qu'il estétabli. 
» Tout c que je dis ne persuade pas M. Mountaguc ; mais 
»l'argent que je lui ai payé par ordre de Votre Majesté 
le rassure fort, Je crois qu'il serait nécessaire de lui 
»faire un second payement de cinquante mille francs; 
»car l’excuse des lettres de change qui ne viennent pas 
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»assez vite n’est point suffisante, et, dans la conjoncture 
» présente, il peut m'être d’une grande utilité pour les 
» affaires de Votre Majesté, M®* Hervey, sa sœur, est aussi 
+ avant que lui dans toutes les intrigues ; c'est une femme 
» d’un esprit hardi et entreprenant, et qui a des liaisons 
» ct des commerces avec un grand nombre des gensde la 
» Cour et du Parlement. C'est par elle que j'ai engagé le 
» sieur Hamdem et le sieur Harbord, qui sont deux des 
» plus considérables membres du Parlement. 

» Le sieur Algernpon Sidney estun homme de grandes 
» vues et de desseins fort élevés, qui tendent tous à l’éta- 
» Hissement d'une République. Il est dans le parti des 
»indépendants et des autres sectaires, et ce parti-là fut 
»le maitre dans les désordres passés ; ils ne sont pas fort 
» puissants présentement dans le Parlement, mais ils sont 
»forts dans Londres; et c'est par l'intrigue du sieur 
» Algernoon Sidney que l’un des deux échevins, nommé 
» Bethel, a été élu. M. le duc de Buckingham est dans le 
» même parti, et croit être à la tête. Il y est en effet, 
» quant à l'apparence; mais dans le fond, c’est le docteur 
» Owen qui estcomme le patriarchedes sectaires, et lesieur 
» Pen cst le chef des trembleurs (quakers). Ce dernier est 
»un homme de beaucoup d’esprit, fils d’un vice-amiral 
» d'Angleterre, et est fort riche; il est assurément à la tête 
» d'un fortgrand parti, quoiqu'il ne paraisse pas dans les 
sassemblées publiques dont il est exclus. Il s’agit pré- 
» sentement de modérer les lois pénales à leur égard; c’est 
» la chose la plus importante qui puisse être agitée pour 
+ le dedans de l’Angleterre et qui va à la destruction en- 
» tière de l'Episcopat et de l'Eglise anglicane. 

» Le service que je puistirer de M. Sidney ne paraît pas, 
»car son commerce est avec des gens obscurs et cachés: * 
» mais il est intime du sicur Jones, qui est l'homme le plus 
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»savant dans les lois d'Angleterre ; il sera chancelier si le 
» parti opposé à la Cour est supérieur, et que le comte de 
» Shaftesbury se contente de quelque autre place. 

»M. Harbord est le même que j'engageai dans l'affaire 
» du grand-trésorier ; il est ami de M. Mounlague, mais 
sils n'ont pas les mêmes liaisons avec M. le duc de 
» Moumouth ; au contraire, celui-ci a paru être dans les 
sintérêts de M. le prince d'Orange : j'ai engagé par lui 
» beaucoup de gens fort accrédités dans le Parlement et 
: dans Londres. C’est un homme actif et vigilant par qui 
»j'ai de fort bons avis, et qui a fort envie de faire sa for- 
»tune par le moyen de la France. 

» Le chevalier Beber est celui par qui j'ai commerce 
» avec les presbytériens; e'est un homme riche et qui craint 
»les désordres ; it est dans le fond attaché à M. le duc 
»d'York. Je vois bien que les soins qu'il a pris n’ont pas 
sété inutiles ; car les presbytériens sont entièrement oppo- 
»sés à M. le prince d'Orange, et je crois qu'il serait fort 
» difficile de raccommoder ce qui a été fait contre lui... 
» J'ai gagné un commis de milord Sunderland, nommé 
» Le Pin, qui me donne quelquefois de bons avis. Je con- 
»serve toujours un commerce avec M. le duc de Buckin- 
»ghan. Si les affaires s'aigrissent, comme il pourrait bien. 
»arriver, il aura beaucoup de crédit dans Londres. 

» Mon principal soin et ma première application ont 
nété d'engager des gens accrédités dans le Parlement, 
» pour empêcher que les alliances ne fassent approuvées 
»et qu’on ne donnât de l'argent pour les soutenir ; c'est 
» l'intérêt présent de Votre Majesté. Mais, à l'égard de 
» l'avenir, je vois que ce que Votre Majesté a de plus à 
»eœur, est d'empêcher qu’il ne sc fasse une réunion de 
»l'Angleterre par un raccommodement de: Sa Majesté 
» Britannique et de son Parlement. 
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» Yotre Majesté connaît les fondements que l'élévation 
»de M. le duc de Monmouth y put contribuer beaucoup. 
»Ainsi, j'ai cherché les moyens de le traverser et de recu- 
»ler ses prétentions, sans m'exposer à être soupçonné 
»de favoriser M. le duc d’York. Il fut averti, il y à deux 
»jours, par M. Herbert, qu'il élait venu un courrier 
»exprès de M. le prince d'Orange, pour offrir à Sa Ma- 
»jesté Britannique son secours et tout ce qui est en son 
»pouvoir, en cas que les affaires se brouillent ici. C’est 
»ce qui a fondé le bruit que les États-Généraux offraient 
» d'entrer dans tous les intérêts de Sa Majesté Britanni- 
»que. Cela est assez répandu dans le Parlement, et pro- 
»duit un mauvais effet pour eux. J'ai cru que je devais 
»prendre ce temps-là pour fortifier encore le Roi de la 
» Grande-Bretagne, en cas qu'il soit capable de prendre 
»une bonne résolution, et lui ôter le scrupule que Votre 
» Majesté fût refroidie de l'aider, s’il était en une étroite 
»liaison avec le prince d'Orange. Pour cela, j'ai chargé 
»milord Saint-Albans de lui dire que le désir sincère que 
» Votre Majesté a de la conservation de Sa Majesté Bri- 
stannique, ne sera point retardé par la considération 
» des intérêts de M. le prince d'Orange, et que Votre 
»Majesté consentira que les mesures qui seront prises 
»entre elle et Sa Majesté Britannique ne soient point con- 
»traires aux intérêts de M. le prince d'Orange; en un 
»mot, que l'union de la Maison royale d'Angleterre ne 
»sera point traversée par Votre Majesté, et que s’il y a 
»des expédients qui puissent faire subsister Sa Majesté 
» Britannique sans se soumettre entièrement à ses sujets, 
» Votre Majesté les facilitera de sa part, autant qu'il sera 
»en son pouvoir. J'ai bien chargé milord Saint-Albans 
»de faire valoir au Roi de la Grande-Bretagne la consi- 
»dération que Sa Majesté a en cela pour ses intérêts, 
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» préférablement à loules les raisons qu’elle pourrait avoir 
» de s'opposer à la grandeur de M. le prince d'Orange. 
»Milord Saint-Albans m'a dit que le Roi de la Grande- 
» Bretagne avait reçu celte ouverture avec beaucoup de 
»joie, et qu’il l'avait chargé de m'en remercier. Mais ce 
»prince ne s'est point encore ouvert sur la conclusion 
» d’un traité, et par là il paraît qu'il n'est pas encore dé- 
»terminé à casser le Parlement. 

» J'ai cru, Sire, que l'avance que j'ai faite à Sa Ma- 
»jesté Britannique ne pouvait produire qu’un bon effet. 
» Votre Majesté m'a donné ordre de favoriser plutôt la 
»prétention de M. le prince d'Orange que celle de M. le 
»duc de Monmouth ; je ne le pourrai faire dans le Par- 
»lement, sans me discréditer entièrement et perdre le 
sfruit de toutes les liaisons que j'y ai faites; mais les in- 
»tentions de Votre Majesté auraient leur effet, si M. le 
» prince d'Orange emporlait la balance dans l'esprit de 
» Sa Majesté Britannique sur M. le duc de Monmouth.. 
» Je me renferme dans ce que Votre Majesté m'a pres 
»crit, et je ne perdrai point l'occasion de traverser les 
» prétentions de M. le duc de Monmouth, quand je le 
» pourrai faire avec succès. Je reconnais que Votre Ma- 
»jesté doit empêcher qu'il ne serve de prétexte à une 
»réunien, et qu'il ne s’établisse en sa personne une 
»royauté si faible, que ce serait, dans le fond, une Ré- 
»publique. C'est sur cela que je dirigerai ma conduile. 
» Cependant je crois qu’il est de la prudence de ne rien 
» faire paraître d’une telle intention, et de laisser toujours 
» cette cabale se flatter que Votre Majesté est plus disposée 
»à favoriser le duc de Monmoutk que M. le princed'Orange 
» (5 décembre 1680). » 

On voit, par celte lettre, que ce fut lord Saint-Al- 
bans qui fut chargé par Barillon de porter à la connais- 
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sance de Charles II, que Louis XIV était prêt à con- 
clure un nouveau traité de subside, si le monarque an- 
glais le désirait. Cependant celui-ci ne se montra pas 
aussi empressé de le conclure que Barillon aurait pu le 
supposer. Charles II espérait encore de trouver un 
moyen pour calmer l'irritation des Communes (4). Mais 
iln’en était pas de même de son frère; le duc d’York 
pressait Barillon de conclure, et revenait sans cesse sur 
Purgence de n’avoir plus à compter avec unechambre des 
Communes qui ne visait qu'à sa ruine personnelle et à 
celle de laroyauté (2). Dans une de ces lettres, le duc dit, 
en parlant du traité en question : « car sans cela je ne 
» puis espérer d’être rappelé par le Roi d'Angleterre; ce 
» que ne pouvant obtenir, il faut de nécessité que je sois 
»ruiné; c'est ce que j'espère, que le Roi votre maître ne 
» verrait pas volontiers, et vous en connaissez les consé- 


(1) On trouve à ce sojet un passage curieux dans la correspondance de 
Barillon ; il écrit le 4 novembre 4680 : 

» Votre Majesté m'instruit pleinement de ce que j'aurais à faire, sille 
» Roi de la Grande-Bretagne prerait la résolution d'avoir recours à Votre 
» Majesté, qui est le seul bon parû qui lai reste ; cele pent arriver tous les 
ne paralt pourtant pas que ce prince connaisse encere le péril 
»où il est dans toute sua étendue, et qu'il se mette en devoir de s'en tirer; 
»au contraire, tout ce qui se passe fait juger que son intention est de conten- 
ster le Parlement à quelque prix que ce soit. . . -.....-.. 

» J'ai su qu'il y à une condition secrète dont on est convenu, et qui fit 
sle fondement de toute la condhite présente des deux partis; c'est que 
#le Parlement donnera pouvoir au Roi de le Grande-Bretagne de nommer 
vs successeur tel qu'il lui plaira, à l'exemple de ce qui a été pratiqué du 
«temps de Henri VIII. M. le due de Monmuth se flatte d'être nommé. 
“de ne donte pas que Ma de Portsmouth ct milord Sunderlemd ne 
dent donné des erpérances; M+ do Portemouth « des prétentions 
saussi pour son fs, Ce que je mende à Votre Majesté lui paraitre sans 


» doute fort extraordinaire, mais l'Angleterre ne ressemble point aux autres 


Le dac de Buckingham, rapporte encore Barillon, parlait aussi de ses pré- 
teations à la Couronne, en disant que sa mère descendant d'Édouerd IV, 
il était lui-inême un Plantagenet. 

(2) Lettres du dne d'York à l'ambassadeur Bavillon. (Dalrymple, App.) 
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»quences, qui seraient d’avoir une République en An- 
»gleterre (... mars 1681). » 

Les bases du traité devaient être : Que Charles IL se 
retirerait de l'alliance conclue dernièrement (en juin1680) 
avec la Cour d'Espagne; qu’il rappellerait les envoyés 
qu’il avait dans les Cours du Nord et de l'Allemagne; 
que le duc d’York serait rappelé à la Cour: que les 
catholiques seraient traités avec douceur, ct que les lois 
pénales seraient suspendues; enfin, que Charles II ne 
réunirait plus jamais le Parlement, Moyennant ces con- 
ditions, Louis XIV était prêt à faire une pension au Roi 
d'Angleterre. Jusqu'à quel point le Roi de France se 
serait engagé de son côté à ne pas agir hostilement, 
ni contre les Pays-Bas espagnols, ni contre la ville de 
Strasbourg, est très-incertain; car, comme il n’y eut 
pas de traité écrit, que la convention ne fat que ver- 
bale, il est difficile de préciser ce qui fut promis de part 
et d'autre, et jusqu’à quel point ces promesses furent 
exécutées des deux côtés; le montant même de la pen- 
sion devint plus tard un sujet de discussion entre les 
deux Cours. 

Voilà où en était cette négociation, lorsque le Parle- 
ment, dit d'Oxford, se réurit (mars 1681). L'issue 
allait dépendre du plus ou moins d'accord qui régnerait 
entre cette assemblée et la Couronne. 

VIT. L'époque fixée pour la réunion des chambres ap 
prochant, tout prit aulour d'Oxford un aspect gucrricr. 
On eût dit que c'était un combat à main armée qui 
allait se livrer dans œtte ville, et non une assemblée 
délibérante qui allait y discuter des lois (1). 

Après avoir échelonné des troupes sur la route pour 
assurer son retour et pris des mesures militaires pour 


(4) Mémoires de Jacques II. 
Te 23 
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contenir la Cité durant son absence, le Roi se rendit à 
Oxford, entouré d'un nombreux cortége. 

Les députés du parti de lopposition s'y transportèrent 
de- leur côté, suivis de leurs amis et armés de toutes 
pièces. On remarquait principalement les députés de 
Londres, escortés par une foule de bourgeois parés de 
rubans, sur lesquels on avait brodé cette devise : Point 
de papisme, point d’esclavage. De part et d’autre, on af- 
fectait de faire parade de ses forces pour en imposer à 
ses adversaires. La ville était encombrée d'étrangers 
et de curieux aitirés par l'intérêt des débats qui devaient 
immanquablement résulter d’une lutte entre deux partis 
irréconciliables (4). 

Le % mars 1681, le Roi ouvrit la session. Son dis- 
cours fut sévère. Il se plaignit de la conduite des deux 
dernières chambres des Communes, et ajouta qu’en con- 
voquant sitôt après une nouvelle assemblée, il témoi- 
gnait que leurs procédés n'avaient pas laissé une im- 
pression fâcheuse dans son esprit. Il déclara qu’il ne 
chercherait jamais à s’arroger un pouvoir arbitraire, 
mais qu'il était résolu à ne recevoir la loi de personne ; 
que les chambres étaient appelées à pourvoir à la tran- 
quillité publique; à assurer au peuple sa liberté; à main- 
tenir la religion établie; à rechercher le vrai bien de la 
patrie; à défendre les droits et les prérogatives de la 
Couronne; à fournir au gouvernement les moyens de 
faire face aux frais de l'administration, et à remplir ses 
engagements avec les puissances étrangères ; que, de 
son côté, il était disposé à montrer à l'Europe entière 


(4) A peu près vers l’époque du Parlement à Oxford, il parut un nouvel 
écrit en faveur du bill d'exclusion, ayant pour titre : Reasons for which his 
Majesty" passing the bill of exclusion, in a letter to a friend. (Sousas, Coll. of 
tracts, vol, vu, p. 214.) 
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combien il était jaloux de remplir les obligations qui lui 
étaient imposées, tant à l'égard de ses alliés qu'envers 
son peuple, sans toutefois se départir en rien de l’ordre 
de succession établi ; mais que si l’on pouvait trouver un 
moyen d'assurer tous les emplois aux protestants sous 
un Roi catholique, il était disposé à y donner son con- 
sentement (4). 

Le ton imposant de ce discours fit peu d'impression 
eur une chambre presque exclusivement composée de 
membres du parti de l'opposition. Dès les premières dé- 
libérations, les Communes revinrent aux projets de leurs 
devanciers : l’accusation contre lord Danby, la demande 
de suspendre les lois pénales contre les protestants 
non-conformistes, la recherche des auteurs du complot 
papiste, fondée sur la dénonciation récente de Fitz- 
Harris, 

Le parti de la Cour, dans l'espoir de prévenir la re- 
prise du bill d'exclusion, ne vit d’autre moyen pour se 
tirer d'embarras que de proposer un acte portant : Que le 
prince et la princesse d'Orange scraient déclarés régents 
à la mort du Roi, et seraient revêtus de tous les pou- 
voirs et de toute l'autorité royale, en laissant seulement 
le nom et le titre au duc, qui, sous ces conditions, de- 
vait être banni pour jamais, et que tout ceci serait as- 
suré par la clause d'exclusion, si le duc tentait de violer 
cet acte (2). 

Ces propositions n'étaient, en réalité, qu’une capitula- 
lion à temps, que Charles IT se proposait d’anéantir aus- 
sitôt qu'il en trouverait l'occasion; cependant on peut 


(4) A ce sujet, Jacques IL s'erprime ainsi : « ce qui m'aurait enchaîné et 
savili autant que le bill d'exclusion lui-même. » (Mémoires de Jacques II.) 

(2) Lettre de lord Conway au prince d'Orange, du 29 mars—8 avril 
4682. (Inédite, Archives de la Maison d'Orange.) 
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juger par là à quelle extrémité le monarque se trouvait 
réduit. Il avait espéré que les Communes les accepte- 
raient avec empressement; en effet , elles anéantissaient 
le droit divin, elles ne conservaient de la légitimité que 
l'ombre; elles reconnaissaient au Parlement, non le droit 
de disposer de la Couronne, mais celui de s’enquérir si 
la personne appelée par droit de naissance à succéder au 
trône, possédait toutes les qualités requises pour régner 
sur le peuple anglais. 

Mais les Communes avaient pris la résolution de ré- 
duire le Roi à une telle dépendance, qu'il ne lui füt pas 
possible de se refuser à leurs exigences. D'ailleurs, elles 
ne voulaient du duc d’York pour roi à aucune condition, 
tant la haine qu'on lui portait était grande. + Je considère, 
> dit un membre de la chambre des Communes, « qu'une 
stête papiste placée sur un corps protestant serait une 
»monstruvsité, e! que les conséquences inévitables de 
»cette anomalie seraient que le corps finirait par être 
» changé par la tête, ou celle-ci par le corps (1). » Pour 
donner de la validité à ce compromis entre la Cour et les 
Communes, on ellégua la nécessité d'obtenir l'assenti- 
ment de celui contre lequel il était dirigé; le duc d’York 
devrait le reconnaître obligatoire sous le sceau du ser- 
ment, et, dons la supposition que toutes ces formalités 
fassent observées, il n'offrait encore qu'une bien faible 
garantie à une nation accoutumée depuis longtemps à 
voir violer avec impunité les promesses qui lui avaient 
été faites par la Couronne. 

Ces conditions, quelque rigoureuses qu’elles dussent 
paraître pour le duc, furent donc déclarées illusoires et 
impuissantes pour contenir an prince qui professait avec 


(4) Discours de air W. Pultney. (The History and prostedings of the house 
87.) 
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tant de violence et d’opiniâtreté les principes de la mo- 
narchie absolue. On ajouta que ces propositions étaient 
d’ailleurs démenties par les sentiments secrets du Roi; 
qu'il ne les avait faites que dans la crainte du danger 
auquel il se trouvait exposé ; qu'il élait absurde de divi- 
ser ainsi la royaulé, el que se donner un roi de fui, sous 
un roi de nom, c'était appeler sur l'Angleterre tous les 
fléaux de l’anarchie et de la guerre civile. 

Les Communes s’en tinrent donc au bill d'exclusion 
pur et simple, et l'union des sentiments était telle, qu'il 
ne s’y trouva qu’un seul opposant, qui devint l’objet des 
railleries et du mépris de ses collègues. 

Charles IL vit alors qu’il n'avait rien à espérer de 
cette assemblée, et ce fut dans cette extrémité qu'il se 
décida à accepter les offres d'argent que lui avait fait 
faire Louis XIV. La négociation se termina précipilam- 
ment lrois jours après l'ouverlarc du Parlement (1). Le 
Roi de France assurait au morarque anglais un secours 
en argent de deux millions pour la première année, el 
de quinze cent mille livres pour les deux années suivan- 
tes. Les conditions de cet ignoble marché étaient que le 
Roi d'Angleterre se détacherait de son alliance avec 
les ennemis dela France, et qu'il serait au moins trois 
ans sans convoquer un nouveau Parlement. Alors, assuré 
d’obtenir de l'argent, Charles IT ne songea plus qu'à se 
débarrasser le plus tôt possible d'une assemblée qu'il ne 
pouvait maîtriser, et dont la violence l’aurait peut-être 
obligé, non-seulement à sacrifier son frère, mais encore 


(4) Le 2%4 mars. (Mazure, Histoire de l révolution de 4688 en Angleterre, 
ti, pe 287. 
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à compromeltre l'autorité royale, en imposant des limi- 
tations aux prérogatives de la Couronne; mais au mo- 
ment où Charles Il se vendait à Louis XIV, que faisaient 
les membres de l'opposition? Comme le Roi, ils men- 
diaient et acceptaient des largesses de Louis XIV (4). 

Bien que l’orgeuil britannique ait quelque peine à 
convenir du fait, on ne peut plus révoquer cn doute 
qu'Algernoon Sidney, Montague, le colonel Titus et 
plusieurs autres Whigs dislingués du lemps de Char- 
kes IT, étaient pour la plupart salariés par Louis XIV, 
en relation journalière avec Barillon, et bien qu’ils 
agissent d’après les instigations de l'ambassadeur de 
France, cela n'empéchait pas quelques-uns d’entre eux 
de travailler à leur projet favori, le renversement de la 
monarchie et le rétablissement de la République (2). La 
preuve de ces relations criminelles entre quelques chefs 
de l'opposition et la Cour de France, se trouve dans les 
dépêches de Barillon (3). 


(4) Letters from M. Barillon and the dube of York to the french eourt, 
and from the prince of Urange to sir Leoline Jenkins, concerning the 
intrigues of France, the court of Glarles 11 tbe dukes of Yoik and Mon- 
mouth and the prince of Orange, during the twro last parliaments of 
Charles IL. (Dalrymple, Mem., App., p. 264-201.) 

(2) Lettre de Barillen à sa Cour, du 80 septembre 4680. (Dalrymple, 
AMem., App. pe 848.) 

(3) Hallam, Histoire constitutionnel, t. 1, p. 46, — Dalrymple, Mem., 
Apps P+ 845 ct 819. On trouve dans Dalrymple : 

Etat de l'argent employé par M. Barillon, depris le 22 décembre 4678. 
Pari ceux qui reçurent des gratifications de da Cour de France, on 
compte: 

Le duo de Buckinghum, qui reçut 1,000 guinées ; M. Hamdem, 509 gui- 
nées; le colonel Titus,500 id.; Algernoon Sidney, en deux fuis, 4,000 gui- 
nées, 

Mountague, à qui la Cour de France avait promis 100,000 couronnes pour 


ruiner le conte de Danby, ne toucha, sur la somme promise, que 50,000 


Le 45 janvier 4880, Lonis XIY fl offir par Rarillon 10,090 pistoles à 
lurd Sunderland et 5,000 à la duchesse de Portsmouth, et, le 19 février 
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C'est ainsi que Louis XIV, en soudoyant tous les par- 
tis, parvint à entretenir le feu de la discorde en Angle- 
terre, pour rendre l'influence de cette puissance nulle 
sur le continent; mais il y avait un parti qui était pur 
de toutes ces bassosses, et que tout l'or du cabinet de 
Versailles ne serait pas parvenu à corrompre : c’était la 
masse de la nation ; elle fondait son espoir sur le prince 
d'Orange, comme celui-ci comptait sur elle. 

Cette session de huit jours fut remarquable par la dis- 
cussion d’une question importante de droit constitutionnel. 
Les Communes avaient voulu soustraire Fitz-Ilarris, l'au- 
teur dulibelle séditieux dont ila été parlé plus haut, aux 
effets ordinaires de la loi, sous prétexte de le mettre en 
accusation devant la chambre haute. Les Lords décidè- 
rent que Fitz-Harris serait pousuivi devant les tribunaux 
ordinaires, fondant en apparence cette résolution sur ce 
que le prévenu n’appartenait point à la chambre haute. 
Cette doctrine dangereuse, dont l& conséquence eût en- 
levé aux Communes le droit d'accusation (4), fut éner- 
giquement repoussée par elles, et Hume fait observer 
que l'affaire de Fitz-Harris fut effectivement le premier 
exemple qu'on trouve d'un pareil refus (2). 

Alors les Communes accusèrent les Pairs d’un déni de 
justice et d’avoir violé la Constitution ; elles déclarèrent 
que toute cour inférieure qui procéderait contre Fitz- 
Harris, ou contre tout autre, chargé d'accusation par 
suivant, Barillon écrivit à sa Cour : + Milord Sunderland et M=e de Ports- 
smouth ont fort bien reçu les offres des gratifications que je leur ai fait 
» espérer. » 


A. Herbert, désigné pour aller en qualité d'envoyé du Roi d'Angleterre 
en Suisse, offrit ses services à la Gour de France moyennant 8,000 livres 


(4) D'Impeachment. Après la révolution, les Lords revinrent sur leur déci 
ou, et reconnurent qu'an individu qui n'appartenait paint à leur chambre 
pouvait être accusé devant elle. (Hallam, Hist. const.) 

13) Hume, History of England. 
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leur chambre, serait coupable d'insigne violation de ses 
priviléges. 

Le dissentiment qui venait de s'élever entre les deux 
chambres fournit à la Cour un prétexte pour se défaire 
du Parlement ; le 28 mars, sept jours après l’ouverture 
de l'assemblée, le Roi se transporta à la chambre des 
Lords, manda les Communes, qui déjà procédaient dans 
leur chambre à la seconde lecture du bill d'exclusion, 
et prononça la dissolution du Parlement. Cela fait, 
Charles II quitta sur-le-champ Oxford où il avait tout à 
redouter du ressentiment de ceux qui avaient escorté les 
députés de l'opposition. 

Voici comment lord Conway, l'un des ministres du 
Roi, rend compte au prince d'Orange de ce qui venait 
de se passer (28 mars, v. s.) 

«Maintenant que nos affaires ont essuyé un grand 
» changement par la dissolution du Parlement qui a eu 
» lieu hier à Oxford, je vais tâcher d’en faire à Votre Al- 
»tesse un court récit. 

» On avait proposé, comme un moyen pour empêcher 
»le bill d'exclusion, que Votre Altesse et la princesse 
» d'Orange fussiez déclarés régents à la mort du Roi, et 
srevétus de tous les pouvoirs et detoute l'autorité royale, 
»en en laissant seulement le nom et le titreau duc, qui, 
»sous ces conditions, devrait être banni pour jamais, et 
» que tout ceci serait assuré par la clause d’eæelusion, si 
»le duc tentait de violer cet acte. 

» Si on leur avait proposé le duc de Monmouih pour 
»régent, il est à croire qu'ils l’auraient accepté ; mais 
»avec une proposition telle que celle qu'on leur à faite, 
»ils aiment mieux un bill d'exclusion sans nommer un 
»successeur; mais Sa Majesté, qui l'a déjà refusé plus 
»d'une lois dans plusieurs Pariements, a enfin profité, 
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» pour les dissoudre, de l’occasion dont je vais parler : 
» Un certain Fitz-Harris, coquin fieffé, ayant écrit le livre 
»le plus abominable et le plus injurieux, non-seulement 
» contre Sa Majesté, mais contre toutesa famille, a été en- 
»voyé, par ordre du Roi, devant les tribunaux pour être 
» jugé ; mais la chambre des Communes, pour le retirer des 
» mains dela justice, a porté à lachambre des Pairs une 
»accusation de crime de lèze-majesté contre Fitz-Harris. 
» Les Pairs n’ont pas voulu la recevoir, et ils ont ordonné 
»qu'il fût jugé selon le droit coutumier. Sur quoi la 
» Chambre des Communes a rendu plusieurs suffrages 
»extravagants que j'ai cru devoir ajouter ici, et qui doi- 
vent à l'avenir rompre toute communication entre les 
» deux chambres (1). En conséquence, Sa Majesté a jugé 
»à propos de saisir cetie occasion pour les dissoudre, et, 
»après lavoir fait, elle est partie pour Londres, ou elle a 
trouvé tout le monde enchanté de son heureuse arrivée 
» et les choses dans le plus parfait état de tranquillité. 

» Ceci n’empêchera pas du tout Sa Majesté de donner 
» tous ses soins à ses alliés, et surtout à ceux pour lesquels 
» Votre Altesse et les États-Généraux s'intéressent, Elle 
»sait bien que ses voisins n’ont pas grande opinion de 
»sa force, lorsqu'elle est sans l’assistance de son Parle- 
»ment; mais cependant elle croit que, malgré cela, il 
»sera dans son pouvoir d’armer assez de vaisseaux et 
» assez d'hommes pour soutenir ses alliés et les secourir 
» d’unc manière plus cfficace que si la monarchic était 
»renversée et la Couronne rendue éleclive, ce qui fait le 
»but de tous leurs projets, et Votre Altesse doit voir, 


(4) 1 y a dans l'original : « And made it impossible by such heats 60 have 
» Any further intercourse benwem the turo houses. » Geo s'appliquait-i 
lement à la chambre des Communes qu'on venait de dissoudre, où bien 
la phrase doit-elle être prise dans ua sens absolu ct général ? 
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»par toutes les actions de Sa Majesté, qu’elle prend un 
»intérêt tout particulier pour les Provinces-Unies avec 
» lesquelles elle sent que ses intérêts sont aussi liés, de 
»même que ceux de Votre Altesse, et elle me charge de 
»l'assurer qu'elle y donnera tous ses soins (1). » 

Tel était le langage artificieux que Charles IT faisait 
tenir en son nom par ses ministres au prince d'Orange, 
au moment où il venait de sacrifier la cause de ses alliés 
pour une pension de la France. 

Lord Hyde, beau-frère du duc d’York, connu depuis 
sous le nom de lord Rochester, fut le seul des ministres 
de Charles II qui eut connaissance du traité de subside 
et de ses clauses. On lit dans Dalrymple : 

«Barillon avait vivement combattu pour que le traité 
»fût conclu par écrit et signé par les deux princes; mais 
» Charles II s'y refusa, et ce ne fut qu'une convention 
»verbale. Le seul lord Hyde fut instruit de ses condi- 
stions, et Barillon écrit, le 44 avril 4681, que le Roi 
sdésira que le traité restât ignoré de la duchesse de 
» Portsmouth, alléguant, pour motif de ce désir, que si 
»le traité venait à transpirer et que la duchesse en fût 
»blâmée, elle pût en toute conscience protester de son 
»innocence (2). » 

Lord Hyde, dont toutes les lettres au prince d'Orange 
respirent la perfidie et la fausseté, termine la sienne par 
ces mots : « Sa Majesté est toujours pour ses alliés dans les 
»mêmes dispositions qu'elle était dernièrement, ct elle les 
»souttendra toujours ; mais si l’on ne peut avoir la paix 
vet la tranquillité au dehors que par la ruine entière du 
» gouvernement et de la monarchie, je crois qu’elle aura 

(2) Lettre de lord Gonway, du 29 murs—8 avril 1684. (Luédite, Archives 


da la Maison d'Orange.) 
(2) Dalrymple, App., p. 301. 
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» de la peine à se décider à de pareilles conditions. Dans 
»nos entretiens particuliers avec les hommes les plus 
»considérables du Parlement, quand nous leur deman- 
» dons pourquoi ils ont refusé la proposition de la ré- 
»gence, ils répondent qu'ils ne peuvent pas nier que 
»loffre ne soit très-avantageuse, et capable de rendre 
»les esprits À la franquillité; mais que, comme ils fai- 
»saient partie du Parlement, ils s'étaient engagés si avant 
»avec le bill d'exclusion, qu’ils ne pouvaient pas reculer, 
set qu'ils seraient perdus d’intérêts etde réputation, s'ils 
»se rendaient coupables d'un pareil changement dans 
»leurs déterminations. Avec des têtes comme celles-là, 
»nous n’avancerons pas grand’ chose ; Dieu veuille que 
»nous sortions du danger qui nous menace (4)l» 

En parlant de la proposition de la régence et des con- 
ditions qui y élaient jointes, le secrétaire d'Etat Jenkins 
ajoute : « Mais rien de tout ceci n’a été écouté ; ils veu- 
»lent l'exclusion ou rien, et non-seulement ceci, mais ils 
»veulent encore avoir, comme il a été dit par un de ces 
»séditieux en pleine assemblée, le commandement de la 
milice, de la flotte, des places fortes et une association 
»par-dessus le marché. . . ...,......... 
» Toutes les choses sont, Dieu merci, dans l’état le plus 
parfait de calme et de tranquillité que l’on puisse dé- 
»sirer, quoique le parti séditieux fasse tous ses efforts pour 
sexciter du désordre (2). » 

Sunderland, disgracié et éloigné de la Cour, écrit au 
prince, aprèsla dissolution du Parlement : « Tout le 
»monde est à présent dispersé; je suis dans un lieu, et 
»je pense y rester longtemps, où je ne pourrai faire que 
»des vœux pour la prospérité et le bonheur de Votre 


(4) Letire du 29mars—8 arril 1681. (Inéd., drch. de la Maison d'Orange.) 
{) Lettre du 29 mars—8 avril 1681. (Inëdito, nt supri.) 
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» Altesse, et si je puis y contribuer en quelque chose, je 
» mc croirai le plus heureux des hommes (1). » 

Qui ne reconnaît à ce langage celui qui, durant toute 
sa carrière, ne connut qu'un mobile : celui de satisfaire 
son ambition et sa cupidité? A cette époque, brouillé avec 
le Roi et leduc d’York, il se tourne vers celui qui a le plus 
de chance de profiter des dissensions qui règnent en An- 
gleterre, et qui dès lors font présager la catastrophe qui 
précipila les Stuarts du trône? Mais Sunderland n’est pas 
de ces hommes qui puissent vivre éloignés de la Cour et en 
dehors des intrigues politiques. Il a essuyétout le courroux 
du Roi, il a encouru toute l'indignation du duc d'York pour 
avoir voté contre la Cour dans l'affaire de l'exclusion. Eh 
bien! ce même Sunderland reparaït peu de temps après 
sur la scène. C’est un personnage indispensable à la ruine 
de la Maison de Stuart. Charles et son frère reviennent 
toujours à lui, bien qu’il neretourne jamais franchement 
àeux; ilrentre en grâce, et, dès le mois de juillet suivant, 
il prête serment en qualité de membre du conseil privé, à 
l'époque où commence la réaction royaliste qui signala 
les dernières années du règne de Charles II. 

Revenu à Londres, le Roi avait fait publier une pro- 
clamation par laquelle il apprenait à la nation les motifs 
qui l'avaient déterminé à casser les deux derniers Par- 
lements; la bizarrerie des Communes, leur audace, leurs 
excès, leur peu de zèle à concourir aux besoins de l'Etat, 
et l'acharnement qu'elles avaient manifesté toutes les fois 
que leurs propositions avaient été rejetées ou altérées, 
étaient les raisons alléguées pour prouver la nécessité où 
le Roi était de dissoudre ces assemblées (2). 


(4) Lord Sunderlans 
Archives de la Maison d' 
(2) Le 48 avril 4681. 


prince d'Orange, du 4-14 avril 1684. (Inédite, 
range.) 
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La Cour fut autorisée à s'applaudir de son ouvrage ; 
bientôt les adresses les plus adulatrices arrivèrent en 
foule de toutes les parties du royaume, exprimant les fé- 
licitations, les éloges, les protestations de dévouement le 
plus absolu. Le droit divin et l'obéissance passive devin- 
rent la doctrine à la mode. On déclara criminels de lèze- 
majesté les Parlements qui avaient voté le bill d'exelu- 
sion. « On se disputait, » dit Fox,« à qui travaillerait 
» plus efficacement au glorieux ouvrage de la servitude, 
»en assurant pour le présent, et au duc d'York pour 
» l'avenir, un pouvoir sans frein et sans bornes (1). » 

Le triomphe de la Cour fut aussi grand que l’abais- 
sement de l'opposition fut complet. « Les Whigs, » dit un 
auteur, «naguère si enflés d'orgueil, étaient, demème que 
»les anges déchus, étendus sur un lac de feu (2). » 

Si les esprits les plus éclairés qui vécurent au milieu 
du cauchemar politique qui pesait alors sur l'Angleterre 
s'avouaient incapables de pénétrer dans les profondeurs 
de cet abîme, à plus forte raisonl’historien doit-il y ren- 
contrer des anomalies inexplicables, résultant de l’état 
maladif d’une société qui croyait trouver un soulagement 
dans ses maux, tantôt en embrassant avec ardeur la 
liberté, dût-elle la conduire à l'anarchie, et tantôt le pou- 
voir d'un sul, au risque de courir les chances d'échanger 
la liberté contre l'esclavage. 

Si de nombreux documenis n'étaient point là pour 
confirmer ce que les annales de ce temps rapportent 
relativement à ce changement extraordinaire qui parut 
s'opérer dans l'esprit public en Angleterre , après la 


(4) Histaire des duniers Stuarts. — Letter from a person of quality in 
Scotland to a persos of honour in London, concerning his royal Highuest, 
James duke of York (Somers, Coll. of'tracts, vol. vi, p. 294.) 


(2) Hallam, Hist, const., chap. su. 
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dissolution du Parlement d'Oxford, on serait tenté de 
ranger ce fait au nombre des fables; car, comment ex- 
pliquer ce revirement singulier, ce passage immédiat de 
l'opposition à l’adoration; cet abandon si complet du 
drapeau sous lequel on avait combattu avec tant de persé- 
vérance depuis plusieurs années, ct cela, pour adorer 
tout à coup un pouvoir qui jusque-là avait paru, à bon 
droit, si suspect. L'histoire du règne suivant prouve à la 
vérité que ce changement ne s’opéra qu'à la superficie; 
que les cœurs ne furent point changés, que des bouches 
officielles seules proclamèrent ce triomphe de la Cour. 
L'opposition, dans cette circonstance, fut-elle assez 
maîtresse d'elle-même pour altirer les Sluaris dans un 
piége, en faisant briller à leurs yeux une fausse sécurité? 
Plutôt que de courir les hasards d’une gucrre civile im- 
médiate en poussant la Cour et le duc d'York au déses- 
poir, lopposition calcula-t-elle qu'il était préférable 
d'ouvrir à ces princes mal avisés une large carrière de 
folies et de crimes qui devait les conduire à une perte 
certaine, quoique plus éloignée? Ou bien faut-il y 
reconnaître le triomphe absolu, mais passager, du parti 
dela haute église et de l’épiscopat, qui ayant eu à choisir 
entre le principe de la légitimité et du droit divin et les 
libertés de la nation, préféra assister aux funérailles de 
ces dernières plutôt que de se séparer d'un degme qui 
devait demeurer sacré aux yeux de l’Eglise anglicane 
aussi longemps que la Cour ne s’en servirait point comme 
d'une arme homicide dont la pointe serait dirigée contre 
elle (4)? Mais alors aussi, après que la parole eut été 
(4) The character of a popiah succtssor and what England might expect from 
one; Pampblet whig. — En répomie à ect écrit, il en parut un ayant pour 
titre : Some short reflections on soms passages in à lato panplet, called the cha- 


racter of a popisk successar, and eomsiderations thereupom. (Sowxas, Coll. of 
tracts, vol. vit, pe 872.) — On remarque dans ce demier pamphlet pla- 
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si brutalement étouffée par la suppression du Parlement, 
commence cette rude guerre de pamphlets et d'écrits 
politiques, signes précurseurs des tempêtes sociales : un 
des premiers qui parut après la dissolution du Parle- 
ment d'Oxford a pour titre: Fow populi, vom Dei... 
On y lit les passages suivants : 

« Point d'héritier papiste! point d’héritier papiste ! 
» Telle est la voix du peuple, et si les prières de la ma- 
»jorité de cette nation sont exaucées, ce cri sera la voix 
»de Dieu, et l'Angleterre n’aura point la douleur de voir 
»un papiste, un idolâtre sur le trône. » Et plus loin, on y 
remarque ce passage significatif pour celui à qui il s'a- 
dresse : « Un cri unanime part du peuple : Point d’héritier 
»papiste, point d'idolâtre! point de reine Maric en cu- 
»lottes! point de nouveau persécuteur des protestants 
»dans notre patrie (4) ! » 

C’est ainsi qu’on salusit d'avance l’avénoment de l'hé- 
ritier de Charles II. Peut-on s'étonner après cela que, 
pour le duc d’York, le trône füt le chemin qui conduit à 
l'exil ? 

La nouvellede la dissolution du Parlement causa autant 
de satisfaction au duc d’York qu'elle excita d'inquié- 
tude chez le prince d'Orange et parmi les puissances me- 
nacées par la France. r Je vois, » dit le duc à son gendre, 
«que vous avez appris la dissolution du Parlement, et 
»que vous craignez qu’elle n'ait de fâcheux résultats. 
» Quant à l'effet qu'elle peut produire chez vous sur le 
» continent, je ne prétends pas en juger ; mais tout ce que 
»je puis vous dire, c’est qu'ici, dans notre pelit monde, 


sieurs passages qui sont l'expression des principes professis par la haute 
Eglise. 

(4) Pos populi, veæ Dei, or England's genéral lamentation for 1he disso- 
lutin oftle parliament 4681. (Somers, Cobl, oftracts, vol. tr, p. 301,)— 
Hapin, vol. 1, p. 722 . 
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»une pareille mesure était nécessaire, et qu’elle a eu un 
»très-bon effet; car tout est à présent dansla plus grande 
» tranquillité ; ici même où je suis, elle a beaucoup dé- 
»concerté les fanatiques et a détruit tous leurs plans. Ainsi 
» donc j'espère que désormais ils seront tranquilles et ne 
»se mettront pas en révolulion, comme ils l’auraient cer- 
»tainement fait si le Parlement avait existé encore quel- 
»que temps ; car comment pouvait-on attendre rien de 
»bon d'une chambre des Communes qui, tout le monde 
»le sait, ne voulait que la ruine de la monarchie, et qui 
saurait infailliblement mis en combustion toute l’Angle- 
sterre? Mais, Dieu soit loué, Sa Majesté a bien su ce 
qu'elle avait à faire ; je ne doute pas qu’elle ne continue 
»ferme dans sa résolution, et alors tout ira bien (1). » 

Les appréhensions du prince d'Orange n'étaient ce- 
pendant que trop fondées ; car, peu après la dissolution 
du Parlement, le Roi de France fit marcher des troupes 
vers les Pays-Bas espagnols. Le Roi de la Grande-Bre- 
tagne se;vit alors pressé par les ambassadeurs d’Espagne 
et de la République, de remplir les conditions de l’al- 
liance défensive, conclue, en 1680, entre les Cours de 
Londres et de Madrid. Mais Charles II, qui s'était lié les 
mains par le traité de subside du 24 mars, éluda de sa 
tisfaire à leurs demandes, et chercha à gagner du temps 
en prometlant de faire des remontrances à l'ambassa- 
deur de Louis XIV à Londres, au sujet des infractions 
de son souverain à la paix de Nimègue ; remontrances 
stériles et mal calculées pour détourner les dangers dont 
l'Europe paraissait de nouveau menacée (2). 


(1) Lettre éu due d'York. Edimbourg, 44-24 avril 4634. (Inédite, drehi- 
vas de la Mais d'Orange.) 


(2) Lettres de lord Hyde au prince d'Orange, des 40-40 et 24 mai—3 juin 
1684. (Inédites, ut supra.) 
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VIN. Le prince d'Orange nes’était point écarté de la 
règle de conduite qu’il s'était prescrite depuis l'origine des 
démélés entre la Couronne et les Communes, quelles que 
pussent être les inductions que les parties intéressées dans 
cette grande lutte cherchaient à tirer de son extrême 
réserve. Guillaume voulait rester étranger à ces ardents 
débats, rôle qui mécontenta les chefs de l'opposition et la 
Cour. Les premiers se tournèrent alors vers Monmouth; 
et ce jeune ambitieux devint entre leurs mains un jouet 
qu'ils opposèrent à la Cour. Celle-ci ne put dissimuler 
son dépit de rencontrer tant de froideur pour la défense 
de sa cause dans le prince d'Orange; car elle lui impu- 
tait à crime de démontrer au Roi et À ses ministres, qu’en 
dehors d’un accommodement, il ne pouvait y avoir de 
salut ni pour l'Angleterre ni pour le continent. 

Un langage aussi sage ne pouvait être apprécié ni par 
l Roi ni par son frère; l'un et l'autre étaient disposés à 
sy voir qu'un piége. Il ne pouvait guère davantage être 
compris par les chefs immoraux et fanatiques de l’oppo- 
sition. Parler le langage de la froide raison à un Char- 
les IT, à un duc d’York, à un Monmouth, à un Shaftes- 
bury, n’était-ce point perdre et son temps et ses peines ? 
Nulle puissance humaine n’élait capable de ramener ces 
têtes folles et ces cœurs profondément pervers à des pen- 
sées plus conformes à leur propre intérêt et à l'intérêt 
général ; la passion qui les aveuglait les poussait à une 
perte inévitable. La Providence en avait décidé ainsi; 
ses décrets devaient s’accomplir pour donner une satis- 
faction éclatante à l'humanité, qui n'avait eu que trop à 
souffrir de la part de ces hommes corrompus, qui avaient 
abdiqué tout sentiment de grandeur et de dignité, et dans 
le caractère desquels on ne retrouvait pas la plus petite 


étincelle d'honneur, de moralité et de vertu. 
LL 24 
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D'ailleurs, les conseils mêmes du prince d'Orange, 
quoique donnés en termes généraux, servaient le plus sou- 
vent à le rendre suspect aux yeux du Roi et de son frère, 
lesquels se persuadaient que le prince ne voyait d'accom- 
modement possible entre la Couronne et les Communes 
qu'autant que le Roi se mettrait à la discrétion de la 
chambre bagco. Les ardents défenseurs de la prérogative 
royale en inféraient que le prince voulait pousser la Cou- 
ronne à sanctionner l'exclusion du duc d’York. 

Tel fut, entre autres, le langage que lord Hyde tint 
au Roi, en lui faisant part d’une lettre qu’il avait reçue 
du prince (1), dans laquelle celui-ci démontrait l'impé- 
rieuse nécessilé de mettre une fin à des divisions qui 
ébranlaient le royaume et rendaient nulle l’action du 
gouvernement britannique sur le continent, où cepen-. 
dant il était appelé à jouer un rôle important pour le 
salut de tous, 

Voici en quels termes lord Hyde s'exprime dans sa 
réponse au prince d'Orange : 

«Je remercie très-humblement Votre Altesse de la 
»lettre qu’elle m'a fait l'honneur de m'écrire le 10 de ce 


»m'apercevoir, par une partie de sa lettre, où elle me 
»disait qu’elle avait des raisons pour ne pas parler des 
» moyens qu'il fallait employer pour obtenir un accom- 
»modement, que Votre Altesse persiste à ne voir qu'un 
»seul expédient qui, elle peut me croire, ne viendrait 
» jamais à bout d’arranger les choses. Dieu sait même si 
»le Roi jugera à propos de l’adopter. J'espère qu’il ne le 
» fera pas; mais, s’il vient à le faire, Votre Altesse sera, 


{) Cette lettre n’a pas été publiée dans la correspondance de lord Roches. 
ter, et la minute ne & trouve pas dans les archives de la Maison d'Orange. 
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»je crois, bien aise que je l'aic bien informée à cet 
régerd. J'ai cru que ce que j'avais de mieux à faire 
»était de montrer au Roi la lettre de Votre Allesse, 11 
»m’a dit, en réponse , qu'il était impossible d'avoir un 
» bon arrangement, si les deux partis ne rabattaient pas 
» quelque chose de leurs prétentions. Mais l'expédient au- 
» quel Votre Altesse fait allusion dans sa lettre, et qu'on 
»a si longtemps demandé ici, aurait l'inconvénient de 
» faire pencher la balance d’un seul côlé, et serait par 
»conséquent plutôt une soumission qu'un arrangement. 

»Ainsi, Monseigneur, si par quelque moyen Votre 
» Altesse pouvait les amener à accepter toute autre chose 
» que la subversion du gouvernement, qu'on l’essaie, pour 
»l’amour de Dieu. Et si ces moyens ne produisent pas 
» l'effet qu'on en attend, ne rejetez pas tout le blâme sur 
»un parti qui a été disposé à tout accorder au Parle- 
» ment, excepté le bill d'exclusion, et qui & assez montré 
»qu'il était prèt à adhérer à toute mesure raisonnable. 
» Je ne sais pas ce que je dirai de plus à Votre Altesse; 
»dans peu de temps nous saurons quelle doit être l'issue 
» de l'assemblée de ce Parlement à Oxford, et je conviens 
» facilement avec Votre Altesse, que si elle est mauvaise, 
»le Roi, la monarchie et tous ses alliés seront dans une 
»bien fâcheuse position; mais je pense aussi que si l’ar- 
»rangement se fait aux termes que l'on vient de deman- 
»der, il sera aussi mauvais pour nous tous; car il ne 
»saurait durer longtemps et préserver la famille royale, 
»que je prie Dieu de bénir et conserver (11-22 mars 
-1684) (4). » 

L'interprétation donnée à sa lettre par lord Hyde, 
tendait à brouiller le prince d'Orange avec le Roi et le 
duc d’York. Celte conduite peu loyale excila loute l’indi- 


(1) Inédite, Archives de la Maison d'Orange. 
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gnation de Guillaume, et la vivacité de son ressentiment 
respire dans sa réponse à lord Hyde: 

« Je ne sais,» dit-il, « pourquoi vous donnez des ex- 
splications à mes lettres, quand je ne m'explique pas 
»sur une matière aussi importante et aussi délicate que 
»celle de l’exclusion, sur laquelle je ne me suis pas ex- 
»pliqué et ne prétends pas le faire. Ainsi, je suis très- 
»surpris que vous en ayez park au Roi comme d’une 
» chose que je lui conseille, et que vous en tiriez la consé- 
»quence que je suis d'avis que Sa Majesté se soumette 
»aux volontés de son Parlement, L'avis que je vous ai 
»mandé était, je suis encore de ce sentiment, que si l'on 
»ne trouvait quelque expédient pour unir le Roi et son 
» Parlement, je croyais les affaires du Roi, du royaume 
»et de tous ses alliés daus un très-méchant élat. Quel 
»remède il y a pour prévenir de si grands maux, je ne 
»le sais; mais si jo le savais, j'aurais do la peine à vous 
»l'écrire, puisque vous donnez de telles explications à 
mes lettres. Dieu nous préserve tous des grands maux 
»que je crains (1 avril 4684) (4). » 

Ce langage énergique mit en émoi l’artificieux con- 
seiller de Charles 11, qui ne voulait pas se faire un 
ennemi d’un prince qui pouvait tôt ou tard devenir son 
souverain. 11 s’humilia donc en baisant la verge qui le 
châtiait si rudement. 11 écrivit : 

« J'ai reçu la lettre que Votre Altesse m’a fait l'hon- 
»neur de m'écrire le 4% avril, et qui m'a tellement sur- 
»pris que je ne savais que répondre par le dernier 
»courrier, J'ai eu assez de temps depuis pour me de- 
»mander à moi-même si j'avais pu offenser en quelque 
»chose Voire Altesse dans ma leltre précédente, et je 


(1) Lettre inédite d'après la mimate écrite de la main du prince d'Orange. 
(Archives de la Maison d'Orange.) 
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» dois surtout m’en garder dans celle-ci, Ainsi je n’entre- 
»prendrai pas de me justifier de ce que j'écrivis alors, 
»plutôt j'en demanderai humblement pardon à Votre 
» Altesse, et je puis l’assurer que je n'aurais jamais cru 
» qu'elle eût pris si mal la chose... 

» Quoi qu'il en soit, Votre Altesse m'a fortement fait 
»sentirson mécontentement, et je m'y soumets, comme il 
est de mon devoir de le faire, en assurant Votre Altesse 
» que, quoi qu’elle en pense, elle ne trouvera nulle part un 
» serviteur plus dévoué et plus obéissant, et ne cessera 
» jamais d'être tel, quelque mal que Votre Altesse puisse 
» le traiter (1-14 avril 1681) (1). » 

IX, C'estdans ces circonstances que le prince d'Orange 
se décida à se rendre en Angleterre, d’après le conseil de 
quelques-uns de ses amis (2), pour détruire les fâcheuses 
impressions qui s'étaient élevées dans l'esprit du Roi, et 
prévenir une rupture qui paraissait inévitable entre la 
Cour de Londres et celle de La Haye. 

On peut juger de ce qui devait résulter de cette en- 
trevue, en lisant le tableau que M. Sidney trace de la 
Cour du Roi d’Angletcrre ct des obstacles que le prince 
aurait à vaincre en s’y rendant. Lesamis du prince parais- 
sentavoir senti qu'il devait être bien préparé avant de se 
risquer sur une scène aussi compliquée que l’était la Cour 
de Londres à cette époque, 

La leitre de M. Sidney devait servir à l'initier à cet 
égard. Voici ce qu’il dit au prince: 

«Il est certain que l'on vous a considérablement des- 
» servi auprès du Roi. On lui a fait croire que Votre Al- 
»tesse est du parti qui lui estle plus opposé; que vous 

(1) Inédite, (Archives de la Maison d'Orenge:) 


(2) Lettres de Temple, de Godolphin, de Sidney, au prince d'Orauxe, du 
28 juin juillet 1681, publiées dans l'Appendi de Dalrymple. 
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»êtes en correspondance suivie avec ceux qu'on appelle 
»ses ennemis ; que vous avez un intérêt opposé au sien ; 
»en un mot, je crois qu’il ÿ en a dans le cabinet qui se- 
»raient assez désireux de voir une rupture entre le Roi et 
» Votre Altesse. Je dis clairement à lord Halifax et à lord 
»Hyde que telle était mon opinion; ils me répondirent 
» qu'ils ne croyaient pas que parmi eux il pût y avoir un 
stel misérable ou un tel fou, puisque non-seulement cela 
» pourrait détruire cette nation et toute la famille royale, 
» mais l’Europe en général. Je suis disposé à croire que 
»ces deux lords ne pensent pas ainsi, mais qu'ils seraient 
» heureux de voir régner la bonne intelligence entre le Roi 
*et Votre Altesse, particulièrement lord Halifax... 

» Je vais maintenant faire à Votre Altesse une courte 
»descriplion de notre Cour et des personnages qui s'y 
»trouvent : MM. Godolphin et May, et deux ou trois au- 
»lres sont très-honnêtes gens, mais ils n’ont guère d'in- 
» fluence auprès du Roi; quant aux autres, ce sont de 
»grands coquins; ils font accroire au Roi que ses affaires 
»dans le royaume sont dans une situation très-satisfai- 
»sante; ce qui n'est pas, car elles deviennent de jour en 
» jour plusridicules. 11 n’y à que les créatures du duc qui 
»aient quelque crédit, et ils ne s'appliquent qu'à ce qui 
speut être utile au duc et à eux-mêmes, sans s'inquiéter 
»de ce qui pourrait être utile au Roi et à la nation; quant 
»aux affaires du dehors, elles n'entrent jamais dans leurs 
rtêtes. 

» Milord Halifax est très-animé contre la chambre des 
» Communes, mais il doit aller avec la Cour (car il n’a 
»d’amis nulle autre part), ce qui l’oblige d'agir parfois 
»contrairement à ses inclinations. 

» Milord Hyde est tout au duc, cl pour tout ce que 
celui-ci veut, bien ou mal. 
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» M. Seymour est tres-violent, il désespère d'être bien 
»avec le Roi, si celui-ci est bien avec son peuple. Aussi, 
»par ses conseils journaliers, cherche-t-il à rendre la 
»ruplure irréparable, ct je crois en conscience qu'il fait 
» out ce qui est en lui pour amener un éclat entre le Roi 
»et Votre Altesse, | 

» J'ai parlé confidemment de toutes ces choses avec 
»sir William Temple et M. Godolphin, qui, j'en suis sûr, 
»sont toujours dévoués à Votre Altesse, et par leurs let- 
»tres, vous verrez qu'ils croient que votre arrivée ici vous 
»sera d'une grande ulilité. 

* Différant sur la manière, nous croyons cependant tous 
» que, puisqu'il existe un malentendu entre le Roi et Votre 
» Altesse, et qu'il peut s’augmenter de plus en plus, nous 
» croyons que votre présence ici pourra tout rétablir ; que 
»ceci pourra produire beaucoup de bien, et que cela ne 
» pourra nuire en rien à Votre Altesse ; nous croyons aussi 
» que les ministres n’en seront pas contents, et que pour 
» cela il faudra que tout se passe entre le Roi et Votre 
» Altesse, 

» Milord Halifax, je pense, ne s’y opposera pas, parte 
» qu'il dit, l'autre jour, qu'il pensait que votre venue ici 
» pourrait être utile. . . . . ..,....... 4... 

» J'ai fait un compliment, de la part de Votre Altesse, 
»à la duchesse de Portsmouth, qu’elle prit fort bien, 
» mais ne vous sera guère utile; car elle n’a plus aucun 
» crédit auprès du Roi, et les ministres persuadent le Roi 
» de la renvoyer, s'imaginant par là se réconcilier avec 
»la nation. 

»Milord Feversham possède plus que tout autre la 
“bienveillance personnelle du Roi; M. Legge en a une 
* grande part. Mais, ce qu’il y a de plus extraordinaire, 
seest la faveur dont jouit la reine, . . . . ..» 
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Outre les grandes questions politiques qui divisaient 
le prince d'Orange et la Cour de Londres, il y avait en- 
core, à cette époque, une circonstance qui avait jeté une 
grande froideur entre le Roi et son neveu. Voici ce qui y 
donna lieu : 

Depuis l’origine de l'indépendance des Provinces- 
Unies, elles avaient eu à leur service des régiments 
anglais et écossais, qui, d'après des capilulations, se 
recrutaient en Angleterre et en Ecosse, et qui devaient 
être commandés par des cfficiers de leur nation, 

Le commandement en chef de ces régiments, qui for- 
maient une brigade, avait été possédé en dernier lieu par 
le comte d'Ossory, fils du duc d'Ormond; mais à sa mort, 
Charles II et le due d’York jetèrent les yeux sur un catho- 
lique pour commander ces régiments, et proposèrent au 
prince d'Orange lord Dumbarton (4); mais ce choix déplut 
à Guillaume; il ne voulait pas d’un catholique d’abord, 
et, en second lieu, il avait le projet de donner le comman- 
dement à M. Sidney, qui lui était tout dévoué, mais qui, 
par cela même, était mal vu du Roi, de son frère et des 
ministres, comme Sidney le dit dans sa lettre. Cette 
affaire, bien que d'une importance très-secondaire, avait 
vivement piqué le Roi d'Angleterre contre son neveu. 

Bien que la visite du prince d'Orange contrariât le 
Roi de la Grande-Bretagne, il ne jugea pas prudent de 
refuscr à son neveu ce qu'il venait d'interdire à son frère; 
car lord Conway écrivit au prince : « Le duc d'York 
»voyant que tout allait si bien à la Cour, à montré le 
»désir d’y revenir; mais Sa Majesté n’y consentira d’au- 
»cune manière (2). » 


(4) Lettre du due d'Yorkau prince d'Orange, du 3-43 août 4680. (Inédite.) 
(2) Lettre de lord Gonway au prince d'Orange, du 94 mai—11 juin 1681. 
(inédite, Archives de la Maison d'Orange.) 
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Charles et son frère ne virent dans ce voyage que le 
désir de s'assurer de la force des différents partis et celui 
de se mettre en relation avec les chefs du parti populaire, 
dans la crainte d’être supplanté par Monmouth. 

La Cour de France fut vivement alarmée de ce projet, 
et Charles II pria Barillon de dissiper les appréhensions de 
Louis XIV, « Je vous prie,» dit-il à l'ambassadeur, « d'être 
»mon garant auprès du Roi mon frère, et de répondre, 
»pour moi, que je n’entrerai en rien qui puisse lui dé- 
» plaire, présupposé toujours qu'il ne vienne pas attaquer 
»les Pays-Bas ; vous savez que c’est le fondement de notre 
»alliance (4). » 

De son côté, le duc d'York, retenu par les ordres du 
Roi à Edimbourg, redoutait entre son frère et son gen- 
dre une prochaine réconciliation qui, si elle venait à s'o- 
pérer, ne pouvait se faire qu’à ses dépens. Il existe une 
lettre du duc à Barillon qui prouve que, du lieu de son 
exil, il commandait à un parti dévoué. « J'ai été fort 
»surpris d'apprendre que le prince d'Orange était sur le 
»point de partir pour Londres; je n’en ai rien su que 
»par la dernière poste, par laquelle j'ai reçu une lettre 
»du Roi qui m'ordonne de ne prendre aucun ombrage de 
»ce voyage, parce que le prince ne l’obligera pas à chan- 
»ger les mesures qu'ila prises. Je lui ai écrit de nou- 
»veau sur ce sujet, comme je l’ai cru convenable à mes 
sintérêts. J'ai averti aussi mes amis d’être alerles ; ainsi 
»j'espère que ce voyage ne nous causera aucun préju- 
»dice ; soyez persuadé que je ferai toujours mon devoir 
» pour le service de votre maître (2). » 

Le prince arriva à Windsor le 24 juillet. On peut se 


{1) Lettres de Barillon des 21 et24 juillet 4684. (Dalrymple, App. part. 1, 
page 8.) 
(2) Dekymple, Apps parte pe 7 
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former une idée de son opinion sur l’état des affaires, 
par laréponse du duc d'York à une de ses lettres. « Je suis 
»bien aise d'apprendre par votre lettre de Windsor, que 
» vous êles arrivé en celte ville, et que vous avez entre- 
»tenu Sa Majesté de ses affaires; mais je suis loin de 
»croire qu'elles scient en aussi mauvais état que vous le 
» pensez. Il est vrai, » ajouta le duc, « qu’il ne règne pas 
»d'une manière aussi absolue que je l'aurais désiré, et 
» qu'il devrait régner ; mais il est à présent dans une po- 
»sition plus favorable que lorsque le Parlement tenait 
»ses séances, et j'espère qu'avec le temps, les choses 
»s'arrangeront peu à peu, si le Roi persiste ferme dans 
»ses résolutions et continue à accorder sa confiance à 
»ses anciens amis, et ne se laisse pas tromper par ceu 
» que vous allez voir à Londres ; car, quoiqu'ils changent 
» d'opinion à présent et deviennent loyaux sujets, il n’est 
» plus dans leur pouvoir de bien servir Sa Majesté. Moins 
»vous aurez affaire avec ces gens-là et mieux vous vous 
»en trouverez (4). » 

Le prince, loin de partager les vœux imprudents de 
son beau-père, erhorte le Roi à ne pas abandonner ses 
alliés, assurant que le seul moyen de les servir est de 
réunir un nouveau Parlement. Mais Charles Il, effrayé 
d’une semblable proposition, répondit que cela le jetterait 
immanquablement dans les mêmes embarras d'où à peine 
il venait de sortir,et qu’il ne pouvait songer à convoquer 
un nouveau Parlement aussi longtemps qu'on n'aurait 
pas trouvé quelque moyen de prévenir une chose aussi 
dangereuse pour la monarchie héréditaire, 

Le prince demanda du temps pour y réfléchir et la per- 
mission d'en parler à qui il lui conviendrait, et sa de- 


(4) Lettre du duc d'Yurk, du 2-42 août 4684. (Inédite, Archives de la 
Maison d'Orange.) 
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mande lui fut accordée. Alors il se rend à Londres, où 
ilest reçu avec distinction. Il parle avec les personnages 
les plus accrédités du parti opposé à la Cour, leur dé- 
peint le danger dont les alliés naturels de l'Angleterre 
sont menacés ; il cherche à leur persuader d'accorder les 
subsides nécessaires au gouvernement, si le Parlement 
est convoqué, sans aborder les questions irritantes d'ex- 
clusion, de limitation ou de changement dans le minis- 
tère. Les uns disent qu’il parvint à leur faire comprendre 
qu’en disputant avec le Roi, dans un moment où le sort 
de l'Europe dépend d'une union sincère entre la Cou- 
ronne et le Parlement, ils compromettent leur propre 
cause, celle des alliés et celle du protestantisme dont ils se 
disent les défenseurs, et fournissent un prétexte à la Cour 
de décrier le Parlement comme une assemblée de factieux, 
toujours prète à profiter des embarras de la Couronne 
pour empiéter sur la prérogative royale. D'autres pré- 
tendent que le prince trouva les meneurs de l'opposition 
entièrement intraitables, et qu’ils allèrent jusqu’à répon- 
dre : « qu'il leur fallait plus qu'un bill d'enclusion, qui 
»n'était qu'un insignifiant morceau de parchemin; » ce 
qui fit supposer au Roi que l'opposition visait à se rendre 
maîtresse de la milice (1). 

Pendant son séjour dans la capitale, le prince estinvité 
à diner par la Cité; il accepte, malgré les remontrances 
des ministres du Roi, car la Cour est particulièrement 
irritée contre la ville de Londres. Mais le prince, au 
risque de déplaire au Roi, persiste dans son dessein, 
et il fallut un ordre formel de la Cour pour l'y faire 
renoncer, 

Revenu à Windsor, le prince d'Orange renouvelle ses 
instances, demande la prompte convocation d'un Parle- 


{1) Semers, Coll. of tracts, vol, vis, pe 23h. 
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ment, et n'obtient pour toute réponse qu'un refus positif. 
Alors il impute au Roi la ruine de la République, de 
l'Espagne et de lous les princes qui jusqu'à ce jour avaient 
été considérés commeles alliés du peuple anglais; Char- 
les IT, pour apaiser son neveu, a recours au mensonge, 
à des promesses dilatoires, et jure qu'il rompra avec 
la France, si Louis XIV trouble la paix de l'Europe. 
Guillaume, irrité, quitte l’Anglelerre, laissant à Van 
Beuningen (1) et à l'envoyé espagnol Don Pedro Ron- 
quillo le soin de terminer la négociation d’une ligue entre 
les Etats, l'Empereur, l'Espagneet plusieurs princes alle. 
mands pour arrêter les infractions faites à la paix par la 
France (2). 

La correspondance de Barillon est pleine de détails 
sur cette visite. Il dit que le prince n'a rien épargné 
pour obtenir la convocation d'un Parlement; que le Roi 
etson neveu sont au plus mal ensemble; que celui-ci a 
de fréquentes conférences avec lord Russel; qu'il se 
montre souvent au public, et que sa présence en Angle- 
terre l’a rendu très-populaire; qu'il tient de la duchesse 
de Portsmouth, que le prince l'avait vivement sollicitée 
d’appuyer l'exclusion ; enfin, quele prince a complétement 
échoué dans son dessein de former une alliance intime 
entre l’Angleterre et les États, contre la France (3). 

Après le départ da prince, Charles II ne dissimula 
pas son opinion sur le but de ce voyage. « Je m'étonne, » 
dit le Roi, « de voir le prince d'Orange et le duc de Mon- 
»mouth si bien ensemble, car tous deux convoitent la 
* même maîtresse (4). » 

(1) Ambassadeur des États-Généraux à la Cour de Londres. 

€) Dalrymple, Mem., App., par 1, p. 43, 

(8) Lettres de Barillon, des 41 et 25 aoû, 25 septembre et 4°" octobre 


1681. (Dalrymple, App, part. 1, p« 8.) 
(4) Dalrymple, Mem. 
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Bien que rien ne justifie les soupçons que le Roi avait 
conçus des intentions de son neveu, il n'est pas douteux 
cependant que, pendant son séjour en Angleterre, Guil- 
laume n'ait travaillé, non à s'emparer de la Couronne, 
mais à la retirer de la hontcuse dépendance dans laquelle 
le Roi l'avait mise d'une puissance étrangère et ennemie, 
dans l'espoir de l’affranchir du contrôlerégulier et cons- 
litutionnel du Parlement. La contradiction évidente, l'ab- 
sence detoute logique d'une semblable combinaison furent 
Wujours une cause de faiblesse réelle pour les Stuarts, 
On a vu, et les siècles futurs verront probablement en- 
core, des peuples courber passagèrement la tête sous le 
joug du despotisme, à condition que ce despotisme s'offre 
à eux sous une forme qui en impose à la mullitude par 
l'éclat et le grandiose qui l'accompagnent; mais il n’est 
pas de peuple civilisé qui voulût tolérer le despotisme 
d'un prince qui, mettant de côté loute espèce de grandeur 
et de dignité personnelle, se rendrait, en quelque sorte, 
vassal lui-même d’un souverain étranger, pour com- 
mander en maître absolu à ses sujets. La position humi- 
lante dans laquelle les Stuarts s'étaient mis à l'égard 
de la France, était, par conséquent, un obstacle insur- 
montable à l'établissement de leur pouvoir arbitraire. 

On atiribue trop souvent à l'intrigue ce qui n’est que 
le résultat nécessaire, inévitable, de certaines positions, 
de certaines circonstances. Mais quand on parie un lan- 
gage qui est compris par toute une nation; quand ce 
langage est tel qu’il fait vibrer une corde sensible à tous 
les cœurs, quand tout ce qui était sincèrement Anglais, 
parlait el pensait comme le prince d'Orange, certes ce- 
lui-ci fut dispensé d’avoir recours à l'intrigue pour cap- 
tiver le peuple, se rendre populaire, et se faire regar- 
der commele seul membre de la famille royale, dont les 
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opinions, les vues, les sentiments et les intérêts sympa- 
thisaient avec ceux de la nation. 

Abandonnant donc les intrigues mesquines du mo- 
ment présent aux Monmouth, aux Shaftesbury, aux Sun- 
derland, et à cette foule d’intrigants subalternes qui pul- 
lulaient à la Cour d'Angleterre, Guillaume attendait 
tout du temps et de l’irrésistible force des événements 
quise préparaient déjà à cette époque. Guillaume con- 
maissait le grand art d'attendre, d'amener les choses, de 
les laisser mûrir et d’agir quand le moment de frapper 
un grand coup élait arrivé. Talent inappréciable en po- 
litique, parce qu'il fait éviter les fautes et les erreurs 
auxquelles sont exposés ceux qui, par trop d’impatience, 
courent au-devant des événements qui souvent leur 
échappent par un empressement maladroit. 

Guillaume prévoyait que la lutte engagée entre les 
Whigs et les Torys devait avoir une issue favorable à 
une cause qui était celle de l’Europe entière, Il comprit 
que les deux partis, ouvrant un jour les yeux sur les sui- 
tes funestes de leurs divisions, viendraient se jeter plus 
tard entre ses bras, et auraient besoin de son interven- 
tion pour rétablir l'ordre et la tranquillité en Angleterre, 
en affermissant sur une base nouvelle la constitution du 
royaume, le règne des lois, et les garanties politiques, 
civiles et religieuses du peuple anglais. 
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TRÈVE DE VINGT ANS, 


TRÈVE DE RATISBONNE. 


L. On a vu Louis XIV occupé de trois choses depuis 
la paix de Nimègue : il relève l'ancien parti de Witt 
dans la République, à l’aide des intrigues du comte 
d'Avaux; celui-ci a su l'opposer au prince d'Orange 
chaque fois que le prince proposait aux États-Généraux 
une mesure qui pouvait être considérée comme contraire 
aux intérêts du Roi de France. 

En Autriche, il a réduit l'Empereur à trembler devant 
les Hongrois révoltés ; les protestants , joints aux mécon- 
tents politiques de ce royaume, soutenus par l’ambassa- 
deur de Louis XIV à Varsovie, ont commencé la guerre 
contre l'Empereur, en se liguant avec les Turcs. 

L’Angleterre offre un autre champ à l'intrigue. Là, 
Louis XIV s’est adressé à tous les partis, afin de mieux 
exciter leurs haines et leurs violences mutuelles. Il ya 
préparé tous les éléments d’une guerre civile et reli- 
gieuse. La Couronne, l'opposition , l'Eglise anglicane et 
les presbytériens, tous concourent, soit directement , soit 
indirectement à la politique de Louis XIV. Enfin, ce 


prince finit par acheter la Cour, et rend Charles II 
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csclave de sa volonté, en s'engageant à lui payer une 
pension annuelle. 

Après avoir enchaîné ainsi les trois principales puissan- 
ces qui pourraient meltre obstacle à sesdesseins, Louis X LV 
se prépara à dépouiller la quatrième, l'Espagne, 

Peu de mois après la conclusion de la paix de Nimègue, 
Louis XIV congédia M. de Pomponne, comme ministre 
des affaires étrangères. Il explique ce renvoi de la manière 
suivante dans ses Œuvres. Après s'être plaint de la fai- 
blesse et de la négligence de ce ministre, Louis XIV ajoute : 

« Enfin, il a fallu que je lui ordonne de se relirer, parce 
» que tout ce qui passait par lui perdait de la grandeur, 
» de la force qu'on doit avoir en exécutant les ordres d’un 
» Roi de France qui n’est pas malheureux ; si j'avais pris 
» le parti de l'éloigner plus tôt, j'aurais évité les inconvé- 
» nients qui me sont arrivés, et je ne me reprocherais pas 
» que ma complaisance pour lui a pu nuire à l’État. » 

Pomponne a été dépeint comme un homme intelli- 
gent, mais doux, paisible et juste: prudent, plein de 
candeur et de droiture. Ilavait, dit le duc de Saint-Si- 
mon, un talent particulier à prendre ses avantages en 
traitant. Il séduisait, non par finesse, mais par un charme 
puissant qui résultait d’une physionomie heureuse, d’un 
esprit cultivé, et de la connaissance des Cours et des mi- 
nistres de l’Europe, Il avait de la dignité sans osten- 
tation, de la noblesse sans recherche. Les dépêches 
de Pomponne respirent la sagesse, la modération et un 
ton de bienveillance pour ceux avec qui il traite. On y 
trouve l'exposé de tous les moyens honnêtes qu'il em- 
ployait pour arriver à son but ; moyens qui, le plus sou- 
vent, lui réussirent et l'avaient rendu l’objet de l'estime 
des Cours étrangères. Mais il était soumis aux volontés 
d'un maître alors dans la force de l’âge et le feu des 
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passions. C'est ce qui explique pourquoi Louis XIV dit : 
« l'emploi que je lui ai donné s'est trouvé trop grand et 
strop étendu pour lui. » Cependant, dans un âge plus 
avancé, Louis XIV rappela au conseil le ministre disgra- 
cié alors. On peut supposer qu'après la paix de Nimègue 
Louis XIV craignait de trouver Pomponne peu propre à 
continuer la guerre sourde qu'il se proposait de faire à 
l'Europe, à l'ombre de cette paix. 

Pomponne fut remplacé par Colbert de Croissy, qui déjà 
s’élait fait une réputation d’habileté dans plusieurs mis- 
sions, et dont la dernière avait été la négociation du ma- 
riage du Dauphin avec la fille de l'Électeur de Bavière (1). 

Cependant le choix de ce ministre paraissait prouver 
qu’à cette époque Louis XIV ne voulait plus rien ména- 
ger. Lionne et Pomponne, tout en exécutant les ordres 
de leur souverain, avaient su conserver des formes po- 
lies en négociant avec les cabinets; mais le caractère 
âpre etles manières dures de Colbert de Croissy al- 
laient peut-être mieux avec le système agressif que 
Louis XIV adopta après la paix de Nimègue. 

La paix ne fut pas plutôt conclue à Nimègue que 
Louis XIV y porta atteinte cn établissant des chambres 
dites de réunion, à l'effet d'examiner la nature et l’éten- 
due des cessions qui lui avaient élé faites par les traités 
de Westphalie, des Pyrénées, d’Aix-la-Chapelle, ainsi 
que par celui de Nimègue (2). Depuis 1680 , où le Roi 
imagina ce nouveau moyen de faire des conquêtes, les 
arrêts de ces différentes chambres adjugèrent à la Cou- 
ronne plusieurs villes et seigneuries, soit comme fefs, 
soit comme dépendances des trois évêchés de Metz, Toul 


(4) Flasan, Hütoire dy la diplomatie française, tu, p. 472 à 4176. 
(2) En 4979 et 4680, Louis créa les chambres dites de réunim, à Metz et 
à Brisach, 
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ct Verdun, Il en arriva deméme en Alsace, en Franche- 
Comté et dans les Pays-Bas. Par le moyen de ces réu- 
mions, Louis XIV se procurait en pleine paix des ac- 
quisitions plus considérables que celles qu'il aurait pu 
espérer de la guerre la plus heureuse (1). 

Plusieurs princes de l'Empire, l'Electeur Palatin, le 
Roi de Suède, comme due de Deux-Ponts, furent cités 
devant ceschambres pour rendre hommage au Roi de 
France, ou pour subir la confiscation de leurs biens, 
On enleva de cette manière Germersheim et plusieurs 
autres villages à l'Électeur Palatin; Laulerbourg à l'é- 
vêque de Spire; la principauté de Deux-Ponts au Roi 
de Suède; les comtés de Veldenz, de Hombourg et la 
principauté de Montbeillard eurent le même sort. Le 
Roi d'Esp:gne ne fut pas épargné. Louis XIV réclamait 
dans les Pays-Bas plusieurs villes et districts situés en 
Flandre et dans le duché de Luxembourg, qui lui furent 
adjugés par une commission établie à Courtray. Tous les 
esprits se révoltèrent contre ces usurpations. 

L'Empire, l'Espagne et les Provinces-Unies avaient 
licencié une partie de leurs troupes après la paix géné- 
rale. Le Roi de France, au contraire, en conservant sur 
pied toutes les siennes, semblait menacer l'Europe d'une 
wouvelle gaerre (2). 

Le système défensif, créé par le génie de Vauban, 
procura aux frontières de la France un réseau de forte- 
resses au milieu duquel les armées de cette époque 
x’osaient point s'engager. Il conserva, améliora, agran- 
dit les constructions qui, sur les frontières, se ratta- 
chaient à des positions données, soutenaient des lignes 


(4) Léonaré a imprimé en 4684 le recueil des arrêts des trois chambres 
royales de réunion à la snite de son recueil des traités de pair, t. vr. 
age, Le av, pe 40. 
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défensives, défendaient des ponts ct des défilés, cou- 
yraient des communications, el à ces places, il en ajouta 
d’autres entièrement neuves sur les points stratégiques 
qui en manquaient. Ce système défensif de Vauban , qui 
rendit des services signalés dans les dernières guerres de 
Louis XIV, avait été très-bien calculé pour résister aux 
armées imparfaitement organisées de son temps; alors 
les siéges étaient plus fréquents ct les batailles plus 
rares, et l'on se hasardait peu à franchir les lignes dé- 
fensives. Vauban avait même formé le dessein d’entou- 
rer Paris d’un système d'ouvrages permanents destinés 
à défendre la position de la capitale et à la mettre à l'abri 
d'une attaque en cas d’invasion ; mais les frais immen- 
ses d’une semblable entreprise le firent reculer contre 
un projet dont il sentait l'utilité, mais dont l'exécution 
eût absorbé des centaines de millions. 

La, puissance de Louis XIV sur mer n’était pas moins 
formidable; soixante mille malelots, cent vaisseaux de 
ligne, le port de Toulon, sur la Méditerranée, construit 
à grands frais, avec un arsenal et des magasins magni- 
fiques ; enfin, sur l'Océan, Brest, Dunkerque, le Havre et 
Rochefort, le mettaientà même de rivaliser avec les puis- 
sances maritimes (1). La marine fixait l’aitention de 
Louis XIV tout autant que l’armée de terre. 

Yoici les instructions écrites en entier de sa main, 
que Colbert donnait à son fils : 

« Le Roi veut toujours avoir en mer, dans ses ports 
et arsenaux de la marine : cent vingt vaisseaux, trente 
frégates, vingt brûlots, vingt-quatre flûtes, en lout cent 
quâtre-vingt-quatorze bâtiments ; 

» Le Roi veut toujours avoir de puissantes escadres en 
mer ; 

‘1) Siècle de Louis NUS. 
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» Le Roi veut achever l'enrôlement général de tous les 
matelots du royaume ; 

» Le Roi veut que la marine soit réglée par des ordon- 
Hances ; 

» Le Roi veut que toutes les mers soient nettoyées des 
pirates ; que tous les marchands soient escortés, favori- 
sés et protégés dans leur commerce. » 

Colbert ajoute : « C'est à quoi mon filsdoits’appliquer ; il 
faut qu'il sente aussi vivement tous les désordres qui arri- 
veront dans le commerce et toutes les pertes que ferontles 
marchands comme si elles lui étaient personnelles. » 

Ces volontés du Roi, Colbert, aidé d’un fils digne de lui, 
les exécuta, et les exécuia par deux grandes créations : 
k création des cadres de l'inscription maritime et celle 
de la caisse des Invalides, lien naturel et bienveillant 
établi entre la marine marchande et la marine de l’État. 

L'intérêt que Louis XIV portait au commerce, lui fit 
rendre, en 4670, un édit portant que le commerce de 
mer ne dérogera point à la noblesse. 

A cette époque, l'importance du Canada ou Nouvelle- 
France, dont Québec, la capitale, fut érigée en évêché 
en 167%, fut considérablement augmentée par la dé- 
couverte du pays du Mississipi par les Français, qui ap- 
pelèrent cette nouvelle conquête Louisiane. 

Enfin, dans l’Inde se fondait une puissance territoriale 
française, formidable par l'acquisition de Pondichéry 
(1680). : 

I. Le prince d'Orange vit, dès les premicrs temps 
qui suivirent la paix, où tendaient les projets du Roi de 
France. Il mit donc de son côté tout en œuvre pour or- 
ganiser de nouveaux moyens de défense, en faisant con- 
clure une nouvelle ligue non-seulement entre les princes 
êt Élats protestants, mais aussi avec les puissances ca- 
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tholiques, pour la garantie de la paix, et pour prévenir 
les infractions au traité de Nimègue. 

A cette époque, lesquerelles religieuses qui avaient si 
longtemps divisé l'Europe en deux camps rivaux, avaient 
fait place à un intérêt exclusivement politique. Il fallait 
à toute fin maintenir l'équilibre entre les puissances 
européennes. Toutes, n'importe quelles fussent leurs 
croyances religieuses, étaient intéressées à concourir à 
cette œuvre de salut commun, dont dépendaient la liberté 
etle bonheur de l'Europe. Guillaume ILL était là pour 
donner l'impulsion et la vie à cette noble et glorieuse 
entreprise. Une idée utile est souvent mort-née, parce 
que l'homme capable de la réaliser ne se présente pas. 
Jean de Witt, il faut lui rendre cette justice, l’avait en- 
trevue avant la guerre de dévolution; mais il avait dé- 
claré que la chose, toute désirable qu'elle pût être, était 
inexécutable. Heureusement, dans cette occasion, l’homme 
était là, incapable de reculer devant les difficultés insé- 
parables d’une pareille entreprise. 

Le prince d'Orange communique son projet à sir Wil- 
liëm Temple, au commencement de l'année 1680 (1), 
et voici la réponse qu'il recut du diplomate anglais. 

«Depuis ma dernière lettre, j'en ai reçu deux que Votre 
» Altesse m'a fait l’honneur de m'écrire, l’une le 46 et 
» l'autre le 23, et qui m'ont beaucoup affecté dans ce qui 
» est relatif à l’état des affaires publiques ici et à la per- 
» sonne de Votre Altesse en particulier, Le plus grand et 
»le meilleur prince de la lerre ne saurait prendre une ré- 
»solution plus sage que celle dont Votre Altesse me parle 
» dans sa première leitre, et je ne connais rien de plus 
» raisonnable et de plus juste que le plan dont Votre Al- 


(4) Cette lettre ne se Lruuve 


les archives de la Maison d'Orange: 
mi dans la correspondance de Temple. 
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»tesse m'a entretenu dans sa dernière. Je l'ai montrée à 
» Sa Majesté qui, j'espère, lui aura déjà assuré elle-même 
»d’une manière satisfaisante ses intentions à cet égard. 
» Quant aux mesures que Votre Altesse propose de prendre, 
» d'accord avec les autres princes, Sa Majesté m'a ordonné 
»de communiquer votre lettre à lord Sunderland et à 
» M. Hyde, et de voir ensemble ce qu’il y avait à faire. Je 
» l'ai fait depuis, et je les ai trouvés du même avis que Sa 
» Majesté ; que l’on devait le plus tôt possible considérer 
» les mesures à prendre avec la Suède, le Danemarck, et, 
»à cet effet, de faire un projet de traité de commerce avec 
» la Suède, afin d’établir en même temps avec cette puis- 
»sance une ligue défensive, soit par le moyen d’un minis- 
stre du Roi qui doit aller dans ce royaume, soit par le 
» moyen de l'ambassadeur suédois qui ect attendu ici. 
» Quant au reste, nous aurons soiu de nous procurer des 
» copies de tous lestraités que les Etats ont conclus avec le 
» Danemarck, le Brandebourg et Lunenbourg, afin de voir 
»en quoi ils peuvent s’accorder avec nos constitutions. 

» Ce que Votre Altesse propose, deles mettre sur lermême 
» pied que ceux des États, semble être très-raisonnable à 
»l'effet comme à l'apparence de notre union. 

» Quant à l'Espagne et à l'Empereur, ce sont deschoses 
» d’une plus grandeimportance, et qui peuvent tirer à con- 
»séquence, et nous ne devons rien décider avant de con- 
»naître mieux les projets des Français, et voir quel parti 
»ils prendront après ce qui s’est passé en Hollande, ce 
» dont, je l'avouerai, j'ai été encore plus surpris que Votre 
» Altesse, de quelque côté que j'envisage la chose. 

> Que Dieu tout-puissant conserve la santé à Voire Al- 
»tesseetaugmente la gloire dont elle s’est couverte à cette 
»occasion, et qu’ellea si bien méritée dans tant d’autres, 
»par la prudence ct la justice qu’elle a mises au choix de 
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»ses projets, et la résolution et la fermeté avec lesquelles 
»elle les a mis à bout (4). » 

C'est donc pour atteindre ce but que le prince 
d'Orange travailla à empêcher les Étais-Généraux de 
conclure avec la France une alliance qui, à cette époque, 
paraissait être vivement désirée par cette Cour. Cependant 
l'orgueil de Louis XIV ne lui permettait pas de faire les 
premières avances; il attendait que les États vinssent 
au-devant de ses désirs, et leur silence blessait même le 
Monarque ; on en trouve la preuve dans une lettre des 
ambassadeurs des États-Généraux à la Cour de France, 
au prince d'Orange. Elle dit ce qui suit : 

« M, Boreel fit une visite à M. de Louvois la semaine 
» dernière ; après quelques propos indifiérents, M. de Lou- 
» vois dit à M. Boreel, que la paix étant rétablie entre le 
» Royaume et la République depuis plus d’un an, et les 
» ambassadeurs des Etats-Généraux ayant résidé à cetle 
» Cour depuis huit ou neuf mois, il était surpris que ces 
» ambassadeurs n’eussent ni parlé ni proposé, au nom des 
» États, d’entrer dans une alliance plus intime avec Sa 
» Majesté. Tandis que d’autres étaient recherchés par eux 
» pour des ligues qui, d’après lui, ne pouvaient amener 
» aucun succès; 

» Qu'il était arrivé à sa connaissance que l’Electeur de 
» Brandebourg avait écritaux Etats-Généraux, relativement 
» à la paix conclue entre ledit Electeur et le Roide Suède, 
» par l'intervention du Roi de France, et que l’envoyé 
» d’Espagne, M. de Lyra, avait présenté un mémoire aux 
» Etate-Généraux pour réclamer la remise de la ville de 
» Maastricht (2); que ces deux pièces étaient rédigées en 

(1) Leitre du 23 janvier—3 février 1679-80. (Inédite, Archives de la 
Maison d'Orange.) 

(2) On se rappelle que les États: 


taux, pour reconnaître l'assistance 
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» termes très-énergiques; que le dernier mémoire surtout 
» était menaçant, qu’on y parlait d’user de représailles, et 
» de saisir les objets que les marchands hollandais atten- 
»daient par leretour des galiors d'Espagne: qu'il ne 
»savait pas si l’on exécnterait la menace, bien que les 
»nouvelles de Madrid en fissent mention; et que la Ré- 
» publique ne s'exposait à ces désagréments que parce 
» qu'on persistait À rester en dehors de tont engagement 
» particulier avec d’autres souverains; que, quant à lui, 
» il se tenait pour assuré que pareil traitement n'eût pas 
»été essuyé par FEtat, si la République était alliée plus 
»intimement avec la Couronne de France, et que par là, 
» elle pût compter sur les secours du Roi contre ceux qui 
» voudraient l’attaquer. » 

A cetteouverture, il fut répondu par l'ambassadeur Boreel 
que les États-Généraux se tenaient pour fort honorés de 
la bienveillance du Roi de France, et désiraient ardemment 
conserver les relations amicales qui subsistaient depuis le 
rétablissement de la paix. À quoi M. de Louvois répliqua : 

« Que, cependant, il ne paraissait pas que les Etats 
» fussent disposés à entrer dans des relations plus intimes 
»avec cette Cour; qu’il pouvait bien déclarer entre quatre 
» yeux, que le Roi le souhaitait, mais qu’on ne pouvait 
»s'attendre que les premières ouverlures vinssent de son 
»côté, ajoutant que si l’on persistait, du côté des États, 
»à montrer cette indifférence, il pourrait se faire que le 
» Roi entrât dans des engagements avec d’autres moins 
»indifférents, et qu'on verrait alors si les vrais intérêts de 
»la République n'avaient pas été méconnus. » 


gne lors de le guerre de l'invasion, s'étaient 
engagés à restituer Maastricht aux Espagnol; que, depuis, cette ville ayant 
été prise par Lonis XV, elle fut restituée directement aux États-Généraux 
qui la gardèrent. 
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A quelque temps de là, l'autre ambassadeur, M. de 
Dykveld, ayant été faire visite à M. de Louvois, celui-ci, 
dans sa conversation, revint sur le chapitre de l'alliance, 
et dit, sous la réserve toutefois qu’il le faisait « sans ordre et 
» departiculier particulier, que le Roi élaittrès-disposé de 
»conclure une alliance plus intime avec la République; 
» mais que Sa Majesté devait en être priée, et qu'alors elle 
» donnerait par les conditions qu'on accorderait des preuves 
» de sa bienveillance à l'État. » Puis, arrivant à des parti- 
cularités de nature à rendre cette alliance plus désirable 
pour la République, M. de Louvois dit : « Qu'en ce qui 
» louche le commerce, les intérêts de la France et ceux des 
» Provinces-Unics n'étaient point opposés l'un à l’autre; 

» Que cette alliance assurerait la barrière de la Répu- 
»blique, et que par elle les Pays-Bas espagnols ne Lom- 
»beraient jamais au pouvoir de la France ; queles États- 
» Généraux stipuleraient tout ce qui pourrait êtro imaginé 
»à cetégard pour leur sécurité; par exemple, que le Roi 
»s’engagerait à ne plus jamais attaquer lesdits Pays-Bas; 
» qu’en cas de guerre avec l'Espagne, le Roi s'abstiendrait 
»de porter ses armes dans ces quartiers, et que, par la 
» paix, il ne pourrait se faire accorder la plus petite bi- 
»coque dans ces provinces; que, pareillement, il ne pour- 
»rait devenir possesseur des Pays-Bas, soit par échange, 
»soit par abandon volontaire, et que l'alliance ayant ces 
» conditions pour base fondamentale, elle serait rompue 
»par la contravention d’une d'entre elles; que le Roi 
»pourrait attaquer l'Espagne d'un autre côté ; car, » de- 
mandait M. de Louvois : «qu'importe aux Etats-Généraux 
» que le Roi fasse quelques conquêtes soit dans le Mila- 
»nais, soit sur la frontière de l'Espagne, et supposé, » 
ajouta le ministre français, «que la guerre éclate de nou- 
» veau entre le Roi et l'Espagne, par suite de l'ordre 
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» donné à M. le maréchal de Vivonne, de faire baisser 
» le pavillon devant les vaisseaux du Roi par les vais- 
» seaux et les galères du Roi d'Espagne, serait-il de l'in- 
»térêt de la République de retomber dans une guerre 
» contre la France (4)? » 

La réponse de l'ambassadeur Dykveld fut en substance 
la même que celle de M. Boreel : « cultiver l'amitié du 
» Roi de France était le désir le plus vif des Etats-Géné- 
»raux. » Mais ce que Louvois proposait était trop beau 
pour qu’on pût raisonnablement s'y fier, et les faits 
d'ailleurs donnaient un éclatant démenti aux propositions 
séduisantes du ministre de Louis XIV. 

Tandis donc que le prince d'Orange appliquait tous 
ses soins à déjouer les intrigues de l'ambassadeur de 
France à La Haye, qui poussait de son côté le parti de 
Wittà demander cette union avec la Cour de France (2), 
le prince appuyait de tout son crédit des ouvertures qui 
lui étaient faites dansun sens tout opposé par le ministère 
anglais et par l'envoyé Sidney. Lord Godolphin écrivait 
ce qui suit au prince : 

«J'ai eu l'honneur de recevoir la lettre de Votre Altesse 
» datée du 8... 

» Votre Altesse me permettra de lui dire par cet exprès 
» que Sa Majesté est excessivement alarmée par les der- 
- nières lettres de M. Sidney (3), et qu'elle craint que les 
» Etats ne fassent alliance avec la France. Il n’y a rien 
» qu'elle ne ferait plutôt que de le souffrir, et elle a fait dire 
» par lord Sunderland à M. Sidney d'assurer aux Etats que, 
4) Lettre des ambassadeurs des Etats-Généranx an prince d'Orange, du 
septembre 4670. {Inédite, Archives de la Maison d'Orange.) 

(2) Négociations du comte d'Avaus, t. 1, p. 49 à 81.—Wag te xv, p. 44-48. 
(3) Henri Sidney, envoyé du Roi prés Ls Etats Généraux, était frère 


4’Algernoon Sidney, et irès-dévoné au prince d'Orange, et par là même sus- 
pet à Charles I et au duc d'York, 
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» dans le cas où la France leur ferait la guerre après leur 
» refus d'entrer dans son alliance, il les assisterait de tont 
»son pouvoir, et ne tarderait pas alors à réunir le Parle- 
» ment, chose qu'il peut toujours faire dans l’espace de cinq 
» ou six semaines, quoiqu'il n’ait l'intention de le faire que 
» dans une grande occasion, voulant auparavant prendre 
» quelques mesures qui détruiraient en partie les mauvaises 
» dispositions de quelques-uns de ses membres. Sa Majesté 
» aurait voulu s’entretenir elle-même à ce sujet avec M. Van 
» Leeuwen, mais cet ambassadeur ayant la goutte, le Roi 
» lui a envoyé milord Sunderland pour lui faire connaître 
»son opinion à cet égard, et le prier d'écrire aux Etats 
» par cet exprès, que Sa Majesté a jugé à propos d’en- 
» voyer, quoique la poste ordinaire parte dans vingt-quatre 
» heures, Voilà quelle est la manière de penser de Sa Ma- 
» jesté, et j'espère qu’elle sera toujours du même avis, et si 
» le conseil ne vient pas trop tard, j'espère qu'il engagera 
» Votre Altesse à se débattre un peu plus qu’à l'ordinaire 
» pour éviter un coup si fatal pour nous tous (4). » 

La majorité des Provinces se prononça pour l'alliance 
avec l'Angleterre; mais le comte d'Avaux disposait des 
voix de la ville d'Amsterdam et de celles des Etats de 
Frise el de Groningue: le stathouder de ces deux pro- 
vinces avait embrassé le parli de la France, ce qui le 
brouilla avec le prince d'Orange et devint dans la Répu- 
blique un nouveau sujet de division qui servit utilement 
aux desseins de Louis XIV. 

Le prince d'Orange obtint cependant une espèce de 
triomphe en parvenant à faire conclure, dans le courant 
de l'été 1680, entre l'Angleterre et l'Espagne, une alliance 
défensive, s'appuyant sur les traités précédents relatifs à 
la défense des Pays-Bas espagnols. Guillaume espérait 

(4) Lettre du 1-40 janvier 1680. (Inédite, Arch. ds la Maison d'Orango.) 
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que ce traité pourrait devenir la base d'une nouvelle al- 
liance générale, en y faisant accéder les Etats-Généraux, 
l'Empereur, plusicurs princes de l'Empire et la Suède (4). 
Mais ce projet échoua, d'abord par les difficultés que 
firent les Etats-Généraux d'y accéder, afin de no pas 
donner un sujet de plainte à Louis XIV; ensuite à cause 
des démêlés qui s’élevèrent entre Charles IT et le Parle- 
ment, sur la question de l'exclusion du duc d’York, et 
qui décidèrent le Monarque anglais à conclure avec 
Louis XIV le traité secret de subside du 24 mars 4681. 
On a vu que le premier effet de ce traité fut la dissolution 
du Parlement d'Oxford ; et bien que l’une de ses clauses 
verbales fût que Louis XIV n’entreprendait rien contre 
les Pays-Bas espagnols, on vit peu après le Monarque 
français soutenir par la voie des armes le prétendu droit 
qu'il s'était fait adjuger par sa commission de Courtray 
sur plusieurs districts de ces provinces. 

Dès le mois de mars 4681, un corps de cavalerie 
envahit le duché de Luxembourg, et le comte de Bussy 
après s'étre emparé de Virton et de la ville, et du 
comté de Chiny, reçut l’ordre de cerner la capitale 
du duché (2). 

A cette nouvelle l'alarme fut générale dans les Provin- 
ces-Unies : elle détacha des intérêts de la Cour de France 
ceux qui auparavant avaient eu confiance dans les assu- 
rances de Louis XIV, de ne plus procéder par voie agres- 
sive dans les Pays-Bas (3), et ce fut à cette époque que le 
prince d'Orange, justement cffrayé de l'attitude mena- 
çante de la France, et de l’absoncs de touto alliance pour 


(4) Lettres du due d'York et des ministres anglais an prince d'Orange. 
(inédites, Archives de la Maison d'Orenge.) 


(2) Wag.,te av, p. 50. 
(8) Négociations da comte d’'Avauæ, t. 1, p.150 à 454. 
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détouruer le danger, se rendit à la Cour de Londres. Le 
peu de succès de ce voyage, la désunion permanente entre 
le Roi d'Angleterre et son Parlement, prouvèrent à 
Louis XIV qu'il n'avait rien à redouter de Charles II, 
et qu'il pouvait en toute sécurité persister dans ses atta- 
ques contre l'Espagne, impuissante à lui résister sans le 
secours d’alliés. 

Alors le prince d'Orange fut cité à son tour pour venir 
rendre hommage au Roi de France, des seigneuries de 
Vianden et de Saint-Vit, qui faisaient partie du comté de 
Chiny, à défaut de quoi Iles devaient être adjugées au 
maréchal d’Humières, qui prélendait y avoir des droits. 

JIT. Mais les vues de Louis XIV étaient principalement 
dirigées vers l'Alsace. Il avait déjà fait valoir ses droits à 
l'entière souveraineté de cette province peu après la paix 
des Pyrénées. À cette époque, cependant, il avait consenti 
à s’en rapporter à la décison d’arbitres. La guerre de 
4672 avait arrêté les travaux de cette commission, ct la 
paix de Nimègue ayant confirmé le traité de Westphalie, 
la Cour de France préféra adopter la voie plus courte des 
réunions à celle de l'arbitrage. Louis XIV réclame donc 
la souveraineté absolue sur toute l'Alsace, et chligea les 
princes immédiats, qui y étaient enclavés, à le recon- 
naître et à lui prêter foi et hommage, sans tenir aucun 
compte des réserves qui avaient été stipulées en leur 
faveur (1). Toutes les petites souverainetés de l'Alsace, 

(4) IL convient ici de remarquer qu'à la paix de Munster, l'Empereur et 
l'Empire ne cédérentet ne pouvaient céder que lasouveraineté et la suzerai- 
neté qui leur appartenaient sur la Haute et Basse-Alsuce, our on ne peut 
céder qua t qu'on a. Il est bien vrai que les ministres français en congrès de 
Munster désiraient une sonveraineté pleine et absolue sur l'Alsace, avec 
fncalté au Roi de l'étendre sur les Etats immédiats; mais il ne paraît pas 
qu'ou comentit à l’accorder, l'Empereur et l’Empire étant inscffisants pour 


un point aussi Pour compléter la cession de la souveraineté et de 
la suzeraineté, il eût fallu, conformément aux conslitutions de l’Empire, le 


Google 


— 400 — 

qui, par le $ 87: du traité de Westphalie, étaient conser- 
vées dans leur immédiateté envers l'Empire, furent obli- 
gés de se soumettre à la souveraineté de Louis XIV (4). 
Du côté du Nord, Louis XIV ne se contenta plus d’éten- 
dre l'Alsace jusqu'au Sclbach; il en porta la liraite 
jusqu’à la Queich, par deux arrête que la chambre royale 
de Brisach prononça (2). Peu satisfait de posséder la pré- 
fecture des dix villes libres de l'Alsace, au même titre que 
l'avaient eue les Empereurs, Louis XIV ambitionnait sur- 
tout de s'approprier limportante ville libre de Strasbourg; 
cette cité riche et populeuse, mattresse du Rhin par le 
pont qu’elle possède sur ce fleuve qui la lie à l'Allemagne, 
fameuse par son arsenal, et qui, depuis un temps immé- 
morial, se gouvernait en république. L’acquisition de 
cette ville était l'objet principal de l'arrêt rendu par le 
conseil souverain de l'Alsace, le 22 mars 4680. 

Strasbourg étant ville impériale, et par conséquent se 
gouvernant à part, ne suivit pas forcément le sort de 
l'Alsace quand Louis XIV ent enlevé celle-ci à l'Empire. 
Une fois l'Alsace annexée à la France, il devenaitdificile 
à Strasbourg d'échapper au mème destin. Entre les 
Français et les Impériaux, elle eût été comme entre le 


consentement individuel des princes parsessimnés en Aliace ; In souveraineté 
de Louis XI était limitée par le traité de Munster, et ne pouvait être, sans 
violence, convertie en une souveraineté absolue. 

Trente-deux ans après la paix de Westphaïe, Louis XIV interpréta à son 
rage les articles relatifs à la cewion de l’Alace; quoiqu'elle n'eût ea 
lieu que de la même manière (codem modo) que la possédait l'Empereur et 
l'Empire. Ce litige prorint 
cession de l'Alsace, et qui n 
afin de ménager les deur par 
tentiaires au congrès de Munster, voulurent d’une part conserver ainsi à la 
France sa prétention à la souveraineté entitre, et d'autre part awsurer aux 
États et à la noblesse immédiate d'Alsace leurs privilèges anciens. 

(4) Recueil des arrêts de réunions, p. 251-261. 

(2) Le 22 mars et le 9 avril 1680. 


Google 


— AU — 

marteau et l'enclume. Mais les bourgeois notables préfé- 
raient demeurer les chefs d’une ville libre. Pour décider 
la soumission, il fallut l'intervention de la force. Louis XIV 
déploya donc un grand appareil. Les journaux hollandais 
direntalors, en raillant, que ce prince envoyait, pour sub 
juguer cette cité protestante, l'évêque, qui depuis longues 
années ne l'était qu'in partibus, avec deux mulets chargés 
dechapelets, Au lieu de l'évêque, le Roi avait mis en avant 
Louvois, l'habile, mais le fier et terrible Louvois, qui s’en 
vint escorté de vingt mille hommes. Moyennant ces vingt 
mille piques ou mousquets, toutse passa comme Louis XIV 
le désirait, et Louvois lui écrivait, le 4 octobre 1681 :«M, de 
» Moniclar {le commandant des troupes) a reçu ce matin 
» leserment de fidélité du magistrat (nom collectif des au- 
» forités communales), qui l'a prêté detrès-bonne grâce. 
» Le peuple paraît fort content du changement de domi- 
» nation, et jusqu’à présent je n’ai reçu d'autre placet que 
» d’une femme dont le mari s'était malgré elle enivré 
» avec son soldat (le soldat qu’on lui avait donné à loger).» 
Comme trait de mœurs conjugales du temps, Louvois 
ajoute: 

« Comme en ce pays-ci les femmes ne sont que les 
» premières servantes de la maison, le magistrat l’a fort 
» grondée d'avoir osé trouver à redire à ce que son mari 
»avait fait, lequel, pour lui apprendre à être plus sage, 
»a continué à s’enivrer avec son même soldat, et assure 
» qu'il continuera tant qu'il aura du vin chez lui. » Mais 
Louis XIV, en venant montrer pou après M” de Montespan 
à ses nouvelles sujettes, leur apprit que l'heure de la déli- 
vrance était sonnée pour elles, et comment on se soustrait 
au joug marital, le Roi aidant surtout. 

Pelisson écrit : « Le Roi reçut hier à son coucher les 


» nouvelles que ses troupes étaient dans Strasbourg. Il 
[LR 26 
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: y cnira six bataillons le 30 septembre, après midi; le 
“reste devait entrer le lendemain, mais le Roi dit en 
»riant que, dès co jour-là même, la sûreté devait être 
sentière, parce que M. de Louvois y avait couché... 

» Comme nos troupes entraient, le major de la ville, 
»accoulumé à donner des ordres, les donnait à nos gens, 
» dont quelques-uns se formalisèrent ; M. de Louvois leur 
»dit: Messieurs, laissez-le dire, et passez toujours (1). » 

Louvois, en homme prudent, jugea bon, nonobstant 
celte disposition à fraterniser, de désarmer les bourgeois 
aussilôt et d'ériger dans l'intérieur de la ville des quar- 
tiers retranchés pour les contenir. Ainsi s’élevèrentle Fort 
Blanc et le Fort de Pierre, que les Strasbourgeois démo- 
lirent en 1791, par imitation de la prise de la Bastille. 

Strasbourg s'était réservé, par sa capitulation des 
priviléges municipaux assez étendus ; elle les conserva, 
non sans empiétements des gouverneurs royaux, jusqu'à 
ce que 1789 passât sur elle le niveau de l'unité ct de l’é- 
galité. Les Strasbourgeoises se montrèrent plus récal- 
citrantes ; vainement on ordonna an beau sexe d'adopter 
les modes françaises , « à peine de 50 livres d'amende et 
» de tel châtiment qu’il sera trouvé à propos: » elles résis- 
tèrent (2). 

Louis XIV, accompagné de la Reine et de la Cour, 
alla visiter ses nouvelles acquisitions en Alsace ; avant 
que de parlir pour ce voyage, il avait fait écrire aux 


{) Pelisson, Lettre historique, 297-.— OEuvres de Louis XF, t. 1, p. 498 
1218. 

(2) Ge dernier vestige du passé disparut devant la Convention, En no- 
vembre 4793, Saint-Just, étant reprèsentant du peuple près l'armée du 
Rhin, Gt ficher une laconique preclamation conçue en ces termes : « Les 
sciloyennes de Strasbuurg sont invitées à quitter les modes allemandes, 
» puisque leurs cœurs sont français,» Les citoyennes obéirent, parce que le 
jeune tigre qui leur parlait aimi, avait derrière lui la guillotine dressée, 
prête à se mettre à l'œuvre sur le moindre de ses gestes. 
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princes étrangers : « qu'il n’avait pour but que d'entretenir 
»la paix générale, en empêchant ce que les personnes 
» malintentionnées voudraient faire pour la rompre, et 
»que pour faire voir qu'il n’avait aucun dessein contre 
» l'Allemagne, si l'Empereur voulait faire raser Philisbourg 
»et le rendre à l’évêque de Spire, il offrait de raser Frey- 
» bourg, quoiquo déjà trèc-bion fortifié à sos dépens, ot de 
»le rendre à l'Empereur. » 

Louis XIV donna en mème temps des ordres pour 
que de nouveaux travaux de fortification fussent exé- 
cutés aux places nouvellement conquises, et dit à celte 
occasion, que l'argent employé en fortifications depuis 
trois ans, s'élevait en toutà 26 millions de livres. 

Le Roi fut recu avec de grands honneurs à Strasbourg 
par l'évêque réintégré dans son diocèse et par les magis- 
trats; le peuple était disposé « à s’accommoder avec les 
»Français par l'envie que les magistrats et les bourg- 
» mestres s'étaient attirée. » Enfin, ajoute Pelisson, «l’Al- 
»sace parut à toule la Cour un pays de promission (1). » 

On peut juger de l'effet produit par l'occupation de 
Strasbourg dans le reste de l’Europe, et principalement 
dans les Provinces-Unies, par le passage qu’on va lire dés 
négociations du comte d’Avaux. Il écrivait à Louis XIV: 
« Quoique je ne puisse pas répondre jusqu'où la terreur 
»de ses armes pourrait porter les esprits en Iollande, 
»je pouvais néanmoins l’assurer que ce serait un motif 
»très-fort et très-pressant pour faire changer la conduite 
»des États-Généraux ; que je voyais par expérience que 
»leur ayant seulement fait connaître que Sa Majesté 
saurait du ressentiment du traité d'association (projeté 
ventre les États-Généraux et plusieurs Cours, pour le 
»maintien des traités de Westphalie et de Nimègue), et la 


() Lettres historiques, des 8, 18, 20 et 24 octobre 4681. 
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»nouvelle de la reddition de Strasbourg venue ensuite, 
sils avaient tellement pris l'épouvante, que non-seule- 
»ment les actions étaient diminuées de dix pour cent, 
» mais encore que beaucoup de gens à Amsterdam ven- 
»daient leurs obligations qu’ils avaient sur la province, 
»d'où Sa Majesté pouvait juger de ce qu'ils feraient 
»lorsqu'ils verraient qu'on leur en voudrait tout de bon, 
»non point dans un dessein de les conquérir, mais pour 
»leur faire tenir une conduite plus équitable à l'égard de 
»Sa Majesté (23 octobre 1681). » 

IV. Tandis que, par l'acquisition de Strasbourg, 
Louis XIV se frayait un passage libre en Allemagne, il 
souvrit celui de l’Italie, en achetant la forteresse de 
Gasal au duc de Mantoue. Le duc Charles IV la lui ven- 
dit pour douze cent mille livres (1). 

Cette domination qui s’étendait de tous côtés, et cette 
puissance qui acquérait pendant la paix plus qu'elle ne 
pouvait espérer d'obtenir dans la guerre, inquiéta toutes 
les autres puissances du continent, et l’excessive hauteur 
avec laquelle le Roi de France affectait de traiter tous les 
autres souverains, excita surtout une violente animosité 
contre lui. Les princes lésés s'adressèrent d’abord à 
Louis XIV pour obtenir justice de leurs griefs, et en- 
suite au Roi de la Grande-Bretagne qui, comme on l'a | 
dit, avait, par suite du traité conclu avec la Hollande, 
en 1678, contracté une obligation morale de garantir 
l'exécution des clauses de la paix de Nimègue. 

Louis XIV répondit à l'Empereur qu'il était prêt à lui 
prouver la validité de ses prétentions, el à envoyer à 
cet effet ses commissaires dans un endroit que l'on choi- 
sirait pour y établir des conférences. Elles s'ouvrirent 
peu de temps après à Francfort. 

(4) Œuxres de Louis XIV, t. vv, p. 216 à 260. 
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Quant au Roi d'Angleterre, il semblait avoir oublié 
que l'avenir de son royaume el de son peuple était lié à 
celui du continent; pour se disculper du reproche de 
laisser périr l'indépendance européenne, le cabinet de 
Londres soutenait que le moment d'agir avec fruitayant 
été perdu, le gouvernement anglais ne pouvait plus ris- 
quer une intervention, attendu qu'il ne saurait pas jus- 
qu'où il s'engagerait. A cette excuse, qui n'en était pas 
une, on répondit au cabinet de Londres, que ceux qui 
avaient laissé les événements s’empirer à ce point, étaient 
grandement coupables, et, en second lieu, qu'il y avait 
nécessité ou de subir les conséquences des fautes qui 
avaient été commises, et de courir les risques d'une 
guerre dispendicuse, ou de laisser paisiblement s'ache- 
ver l'établissement de la monarchie absolue par la 
France. « Si c'est là le dernier but de la Cour de Lon- 
» dres, » disait-on, « qu’elle l’avoue: il y aura moins de 
» danger réel pour l’Europe dans cette situation nette et 
» décidée, que dans la politique tortueuse, fausse, pusil- 
» lanime du cabinet britannique, quine fait pas, mais 
» laisse faire, qui n’attague pas la liberté du continent, 
» mais qui lalivre, qui ne résiste pas en face au vœu 
» du peuple anglais, mais qui s'arrange pour qu'il soit 
» trompé. » 

Au milieu de cette irritation universelle, le prince 
d'Orange crut que le moment d'agir avec énergie était 
arrivé. Il revint donc à son projet d’une ligue générale, 
et fit négocier dans toutes les Cours de l'Europe pour 
atteindre ce but, Mais Charles IL était retenu par la 
crainte de se retrouver en présence du Parlement ; l'Em- 
pereur avait à lutter contre des peuples révoltés qui ve- 
naient d'appeler les Turcs à leur secours. L'Espagne 
était sans ressources. Dans cette extrémité, Guillaume 


Google 1 


— 406 — 

se tourna vers les Cours du Nord. Son espoir ne fut 
pas trompé. Un traité d’associalion fut conclu entre les 
États Généraux et le Roi de Suède pour la conservation 
etla garantie des traités de Westphalie et de Nimègue (1). 
Le projet était d’y faire entrer l'Angleterre, et de former 
une nouvelle Triple-Alliance. Les États confèrent cette 
négociation à Vaa Beuningen; mais celui-ci rencontra 
tant de difficultés dans sa mission, qu'il écrivit aux ma- 
gistrats d'Amsterdam : « Qu'il ne fallait pas compter sur 
»l'assistance de l'Angleterre; que la Cour était cntière- 
»ment dans les intérêts de la France, et que la défiance 
»entre elle el la nation était si profonde, qu'il regardait 
» comme impossible de déterminer le Roi à entrer dansune 
» ligue qui pourrait l’entraîner dans une guerre, puisque 
» ce prince avait adopté pur maxime que, faire la guerre, 
»c'était se meltre dans la dépendance du Parlement, et 
»qu’à tout prix, il ne devait jamais y rentrer (2). » 

Le Roi de France, déjà irrité contre les Provinces- 
Unies, le fut bien davantage en apprenant la conclusion 
du traité avec la Suède. Il en fit témoigner son mécon- 
tentement aux États et l'on se crut à la veille d’une 
rupture avec la France (3). 

Cependant les négociations entamées à Courtray, entre 
les commissaires français et espagnols, au sujet des 
réclamations de Louis XIV, traînaient en longueur, et 
celui-ci , fatigué de ces délais, et dans le but d'y mettre 


() Traité du 30 septembre—10 octobre 1884. — Négociations du comte 
d'Avaus, t.3, p. 478. 

€} Wag. te 2v, p. 6. — Lettres de Van Beuningen au prince d'Orange, 
des 44 et 17 septembre 4681. (Inédites, Archives de la Maison d'Orange. )— 
Lettres du duc d'York et des ministres anglais au priace d'Orange. (Iné- 
dites, ut supr.)— Négucialions du comte d’Avaux, t 1, pe 201. 

(8) Wag, te xv, 1e 64-79. — Négociations du comte d'Avauz, t. 1, 
page 195. 
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une fin, fit cerner la ville de Luxembourg de plus près, 
au commencement de 1682. 

La Cour de Londres et les États renouvelèrent alors 
leurs représentations, et, pour toute réponse, le cabinet 
de Versailles leur notiña que ses demandes étant justes, 
le maintien de la paix était en leur pouvoir, s’ils usaient 
de leur influence auprès du Roi d'Espagne, pour le 
porter à céder à la France, à titre d'équivalent, la 
Navarre et la Biscaye, ou bien la Catalogne. Des condi- 
tions aussi inadmissibles furent rejetées par le cabinet 
de Madrid. 

Louis XIV s’y attendait. Il fit alors une nouvelle pro- 
position, consistant dafs la cession de la forteresse de 
Luxembourg. L'acquisition de cetie place importante, 
sous le point de vue stratégique, était le but réel des 
chicanes intentées à l'Espagne; car la possession de 
Luxembourg devait ouvrir aux armées françaises l'entrée 
des Pays-Bas, comme celle de Strasbourg et de Casal 
leur laissait un libre passage en Allemagne et en Italie. 

La plus grande partie de l’année 4682 se passa donc 
en négociations, pour la plupart infructueuses. Le résul- 
tat en fut de nouvelles alliances entre les différentes Cours 
du continent; car, tandis que l'Empereur et le Roi d’Es- 
pagne accédaient à l’alliance conclue l'année précédente 
entre la Suède et les États-Généraux, la Cour de France 
attira dans son parti le Roi de Danemarck e: l’Electeur 
de Brandebourg, qui s'engagèrent à interposer leurs bons 
offices auprès des Éiats-Généraux, pour les porter à 
travailler, de concert avec eux, au maintien de la paix 
générale. Mais ces démarches, faites à l'instigation de la 
France, furent reçues avec froideur à La Laye. 

Au milieu de toutes ces intrigues diplomatiques, l'Eu- 
rope apprit avec élonnement que Louis XIV venait de 
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faire lever le blocus de Luxembourg, sans attendre l'issue 
des négociations avec l'Espagne. 

« Il voulait persuader à l'Europe, qu'il craignait de 
» distraire l'Empereur de la guerre contre les infidèles, et 
» cependant leurs armements immenses étaient en partie 
: l'effet de ses négociations secrètes et des intrigues du 
» ministre de France à Constantinople. Louis ajournait ses 
» projets, et, comme il ne doutait pas du succès des Turcs, 
» et que plus tard il compta même sur la prise de Vienne, 
»il espérait que l’Allemagre serait obligée d'implorer son 
»sccours, qu'il lui aurait vendu chèrement (4). » 

Mais à la même époque, l'ambassadeur des États-Gé- 
néraux à Londres, écrivait au prifice d'Orange : « Que les 
» nouvelles venues de Vienne, et portant que la France avait 
» mis des sommes considérables à la disposition des mécon- 
»tents en Hongrie et avait accordé une pension au comte 
» de Tékéli, étaient en opposition avec l'intérêt que le Roi 
» de France paraissait manifester pour la chrétienté, et ses 
»appréhensions d’une guerre avec les Tures (2). » 

Dans le même temps, les commissaires français furent 
rappelés de Courtray, sous prétexte que Louis XIV avait 
résolu de remeitre son différend avec l'Espagne à l’ar- 
bitrage du Roi de la Grande-Bretagne, dont la partialité 
était trop connue pour pouvoir attendre de sa part une 
décision défavorable à la France. 

Enfin, les conférences de Francfort, entre les commis- 
saires français et impériaux , furent également rompues 
avant la fin de l'année 1682. L'Empereur n’ayant pas 
jugé convenable d'accéder aux propositions de la France, 
et de reconnaître sa souveraineté sur Strasbourg et sur 


G) Ancillon, Tableau der révohéiont, +. 1v, p.277. — Flassan, Histoire 
de la diplomatie française, t, 1v,p. 59. 
€) Lettre du 7 avril 1682, (Inédite, Archives de la Maison d'Orange.) 
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les districts occupés par les Français dans le courant 
de l'année 1681. 

Y. Comme toujours, ce fut à l’aide de ses intrigues à 
la Cour de Londres, que Louis XIV chercha à aplanir 
les obstacles qu'il s'attendait à rencontrer, quand ses 
nouveaux projets de spoliation dans les Pays-Bas espa- 
gnols seraient connus des cours de Vienne et de Madrid, 
des princes de l'Empire ct principalement du prince 
d'Orange. 

Dans le courant de l'été 4681, le Roi d'Angleterre et 
lord Hyde, seul confident du dernier traité de subside 
que Charles IL avait conclu avec Louis XIV, se trou- 
vèrent placés dans la plus grande perplexité ; d’une part, 
la Cour de Madrid pressait le Monarque anglais de venir 
à son aide contre le Roi de France, conformément au 
traité qui avait été conclu entre l’Espagne et le gou- 
vernement britannique; tandis que, d'un autre côté, 
Louis XIV menagçait de retirer le subside promis par le 
traité verbal dont il a été question plus haut. Charles II 
avait beau représenter à Barillon que l'une des clauses 
de ce traité verbal avait été que Louis XIV n’attaquerait 
pas les Pays-Bas espagnols, on ne tenait aucun compte 
de ces représentations, et Louis XIV continuait à agir 
hostilement dans les Pays-Bas. 11 fit enfin connaître à 
Charles IL que son but réel était de s'approprier Luxem- 
bourg, cette place importante, qui, par sa position, était 
considérée comme la clef de l’Empire, des Pays-Bas ct 
des Provinces-Unies, 

Il est facile de juger de l'extrême abaissement où était 
tombée, à cette époque, la Couronne d'Angleterre, par la 
lettre que l'ambassadeur Barillon écrivit à cetie occasion 
à Louis XIV. 

+ Jeparlai hier à milord Hyde, » dit Barillon ; « j'ai cru 
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» que le temps ne permettait pas de laisser languir la né- 
» gocialion, et que je devais faire envisager à ce ministre 
» les avantages que le Roi d'Angleterre lirerait de Votre 
» Majesté en favorisant sa prétention. Je lui ai dit aussi, 
» qu'il aurait entre les mains le repos des Pays-Bas, et 
» que Votre Majesté le rendrait l'arbitre du traité qui se 
» ferait pour cela; j'ai montré les inconvénients qu'il y 
»aurail de s’opposer aux desseins de Votre Majesté, dont 
» l'exécution serait difficile à empêcher; enfin, j'ai fait 
»voir tous les inconvénients d’un Parlement et d'une 
» guerre, et en même temps, la sûreté, l’utilité d’une liai- 
»son avec Volre Majesté. Je ne me suis pas encore expli- 
»qué nettement de la somme que j'ai pouvoir d'offrir; il 
» me parut que c'étail asser faire d'engager la négociation 
»et de faire entrer, si je puis, le Roi d'Angleterre dans 
»un concert secret avec moi sur l'affaire de Luxembourg. 
»Je nc laisscrai pas échapper l'occasion de conclure 
» quand elle se présentera; j'en connais bien la consé- 
»quence. Milord Hyde m'a lémoigué d'abord beaucoup 
» d'inquiétude de ce que je lui ai dit touchant la résolu- 
»lion où était Votre Majesté d’avoir Luxembourg; il me 
» voulut faire envisager toutes les suites d’une guerre dans 
» laquelle l'Europe presque entièreserait unie contre Votre 
» Majesté. Je lui ai répondu que je doutais que, quand les 
»intentions de Votre Majesté seraient bien connues, les 
» princes de l’Empire, ni les Rois de Suède et de Dane- 
»marck, ni même les États-Généraux voulussent entrer 
»en guerre pour empêcher Votre Majesté d'avoir Luxem- 
» bourg ; que votre résolution était prise sur cela et qu'elle 
»ne changerait pas , et qu'il y aurait lieu de croire que 
»si l’on faisait la guerre à Votre Majesté pour cette seule 
» ville, siluée comme elle est, on la ferait même sans que 
» Votre Majesté se mit en devoir de l'acquérir ; qu'ainsi, 


Google 


— HU — 
»il valait mieux prévenir les desseins de vos ennemis. 
» Milord Hyde m'a représenté que si le dessein que Votre 
» Majesté a pris d’avoir Luxembourg jette le Roi d’Angle- 
» terre (comme il le craint) dans la nécessité d'assembler 
»un Parlement, c'est la plus dangereuse chose qui puisse 
» arriver pour M. le duc d'Yurk, et que si sa ruine s'ensui- 
»vail, Votre Majesté ferait une perte plus considérable 
» que ne lui peut être la ville de Luxembourg. Par tout 
»ce que me dit milord Hyde, il me parut que son avis 
» serait que le Roi son maître se fit un mérite auprès de 
» Votre Majesté d'une chose qu'il aura de la peine à em- 
» pêcher ; il m'a pourtant fait voir une grande crainte que 
» l'avis de milord Halifax et des autres ministres que le 
» Roi d'Angleterre peut consulter, ne prévale sur le sien, 
»etne mette ici les affaires en un état auquel on ne 
» pourra plus remédier. . 

» d’ei entretenu aujourd’hui le Roi d'Angleterre chez 
» M de Portsmouth; je l'ai trouvé préparé par milord 
» Hyde à ce que j'avais à lui dire; il m'a témoigné un 
» grand chagrin de savoir que Votre Majesté avait pris la 
»résolution d'avoir Luxembourg pour l'équivalent de ses 
» prétentions ; il m'a dit que cela déconcerterait entière- 
» ment toutes les mesures qu’il avait prises pour ses affaires, 
»et que tous les embarras et inconvénients qu’il pouvait 
» prévoir de l’assemblée d’un Parlement, étaient moindres 
» que le péril auquel.il s'exposerait de ne le point assem- 
»bler, lorsqu'il paraîtra que Voire Majesté a résolu de 
» faire tomber la ville de Luxembourg sous sa puissance; 
» que, s’ilno scrésolvait alors d’assombler son Parlement, 
»on dirait qu'il aurait trahi l'intérêt de l'Angleterre et 
»vendu la plus importante place des Pays-Bas à Votre 
» Majesté. J'ai représenté à ce prince combien peu de 
»raison ont ceux qui soutiennent que Luxembourg est un 
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»poste si considérable, n'étant sur aucune rivière et ne 
» pouvant servir à la défense du reste des Pays-Bas, mais 
»seulement à nuire à Votre Majesté; je lui ai dit libre- 
» ment et fortement mon avis sur l'assemblée du Parle- 
»ment, et que ce n'était pas un bon moyen de rétablir 
»8es affaires, ni pour conserver son autorité; que les gens 
»malintentionnés contre lui ne laisseraient pas perdre 
»loccasion de l'avoir entre leurs mains; que s'ils lui 
»donnaient quelque chose d’abord sans lui imposer de 
»conditions trop rudes, ils le feraient aussitôt qu'ils le 
»pourraient. Je lui fis envisager les avantages qu'il 
stirerait d’une liaison étroite avec Votre Majesté, et 
»combien cela le ferait craindre et respecter de ses 
ennemis. J'ai soutenu qu'on parlerait trois jours de 
» Luxembourg, comme on à fait de Strasbourg, et 
» qu'ensuite non-seulement l'Angleterre, mais le reste de 
»l'Europe verrait avec plaisir que la paix s'établirait 
» partout. 

»Je m'attendais bien à trouver d’abord beaucoup de 
» difficultés; je m'expliquerai incessamment de l'offre que 
» Votre Majesté me permet de faire d’un million d’aug- 
»mentation pour le subside de l'année prochaine. Je ne 
» saurais répondre du succès, et j'ai vu si souvent prendre 
»ici un mauvais parti, qu’il y aurait beaucoup d’impru- 
» dence de me promettre de persuader le Roi d'Angleterre. 
» Ce qui me donne lieu d'espérer, c’est que milord Hyde 
»ne m'a pas caché que si son avis est suivi, le Roi son 
» maître entrera dans un concert secret pour faire avoir à 
» Votro Majosté la ville de Luxembourg... (47 novem- 
»bre 1681). » 

Après avoir combattu pendant un temps, Charles 11 
se rendit : il consentit à la prise de possession de Luxem- 
bourg et à recevoir pour prix de son acquiescement, un 
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million de livres (1). Barillomgorte celte détermination à 
la connaissance de Louis XIV, et dit: 

« Après plusieurs conférences que j'ai eues avec le Roi 
»et milord Hyde, les propositions que j'ai faites de la 
»part de Votre Majesté ont été acceptées (1 décem- 
» bre 1681). » 

Lord Hyde fut le seul qui eut connaissance de ce nou- 
veau marché. 

Depuis le traité verbal, Louis XIV avait cru qu’il pou- 
vait sufisamment compter sur la coopération du Roi et 
du duc d'York. Dans cette pensée, il s’était considéra- 
blement refroidi pour le parti de l’opposition. Il le manda 
à son ambassadeur ; mais Barillon, qui connaissait mieux 
le terrain que Louis XIV, conseilla à son souverain de ne 
pas s’exposer à perdre cet appui, qui, vu le caractère 
faible et versatile du Roi d’Angleterre, pourrait encore 
lui rendre d'importants services. Il exprime cette opinion 
dans une lettre où les passages suivants se font principa- 
lement remarquer : 

«Je ne puis m'empêcher de représenter à Votre Ma- 
»jesté, qu'il est, à ce que je crois, fort important à son 
»service de ne pas mécontenter les gens avec ‘qui j'ai 
»eu des liaisons et des commerces intimes. Votre Majesté 
»sait de quel usage cela lui peut être encore à l'avenir, 
»et combien les cabales opposées à la Cour sont utiles à 
» maintenir les affaires d'Angicterre en l’élat qui convient 
»à Votre Majesté. Le commerce que j'ai avec eux les 
»rend plus difliciles à l'égard de la Cour, et c’est peut- 
» être le meilleur moyen et le plus assuré d'empêcher que 


(4) Comme un sxemple de la vénalité générale de cette époque, Dal- 
rymple cite le fait saivant : Lord Arran, fils du duc de Hamilton, avait 
offert de lever un régiment d’Ecossais pour le service de l'Espagne; mais 
ily renonça, dans l'espoir d'être récompensé per la Cour de France, 
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»le Roi d'Angleterre ne chgpec de conduie à l'égard de 
» Votre Majesté ; car, lant que l'accommodement scra 
» rempli de difficultés, et que les chefs des cabales se tien- 
» dront fermes el croiront qu’il faut que le Roi d’Angle- 
» terre se soumette à eux, l’accommodement ne sera pas 
»aisé; mais s'ils s'aperçoivent d’une liaison entre Votre 
» Majesté et Sa Majesté Britannique, et qu’en même temps 
sle Roi d'Angleterre veuille se relâcher, la réunion est 
» possible ; c'est pourquoi mon sentiment ne serait pas de 
» demeurer sans mouvement à leur égard; c'est ce qui 
» pourrait davantage leur persuader que Votre Majesté a 
pris d’autres mesures, et qu’elle ne croit plus avoir 
»besoin d’eux. » 

Et, à l'appui de cette opinion, Barillon dit ce qui suit : 

« M. de Montague me demanda un rendez-vous, il y 
» a deux jours, et, après de longs discours sur le service 
» qu'il prétend avoir rendu à Votre Majesté, il me dit qu'il 
» était en état présentement d'en rendre un aussi consi- 
» dérable que celui de l'accusation du grand-trésorier; 
» qu’il le ferait avec beaucoup de zèle, mais qu'il ne pou- 
» vait s'engager en de nouvelles affaires que la première 
> ne fût finie, et qu'il se vit assuré d'un entier et parfait 
» payement; qu’il ne voudrait pas s'exposer à paraître fri- 
» vole à Votre Majesté, et que ce qu'il avait à me dire allait 
»à mettre Votre Majesté en état que l'Angleterre ne lui 
» pourrait nuire de longtemps ; qu’il ne capitulerait point 
»avec Votre Majesté, et qu'il se remettrait à elle de la 
» récompense qu’elle croirait qu’il mériterait, pour ce 
» qu'il avait à proposer. Mais il se tint toujours ferme à 
+ vouloir des assurances positives de ce qui lui reste dû, 
»et que, sans cela, il ne pouvait hasarder sa fortune et sa 
»tête. Je le pressei fort de s'ouvrir davantage, mais il 
» me fut impossible d’en tirer autre chose, si ce n’est que 
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» quand il serait assuré d'un entier payement, Votre Ma- 
»jesté verrait qu’il n'était pas un charlatan, et qu'il ne 
»voudrait pour rien au monde perdre l'estime et les 
» bonnes grâces de Votre Majesté. » 

Enfin, après d’autres raisonnements sur l'utilité que 
Louis XIV pouvait retirer de ses liaisons secrètes avec 
la Cour et avec l'opposition, Barillon termine son argu- 
mentation en ces mois : 

«Il me semble que Votre Majesté ayant traité avec le 
» Roi d'Angleterre, ou du moins l'ayant engagé par un 
»secours d'argent à ne pas se séparer de ses intérêts, il 
>» reste seulement à ménager le parti qui lui est opposé ; en 
»sorte que le Roi d'Angleterre et ceux qui ont sa con- 
» fiance ne soient pas entraînés, et ne trouvent pas leurs 
» avantages à manquer aux engagements qui ont été pris. 
» de crois que ce qui est à faire présentement, est de tra- 
» verser toute sorte d’accommodement entre les mécon- 
»tents et la Cour, et faire en sorte que cette réunion que 
M. le prince d'Orangea en tête ne se fasse pas (22 sep- 
» tembre 4684). » 

Les chefs du parti de l'opposition, qui paraissent avoir 
été aussi nécessiteux ou aussi avides que Charles IT, 
comprenaient qu'il fallait de temps à autre donner quel- 
ques témoignages de dévouement à Louis XIV, pour ne 
pas voir tarir la source précieuse de ses libéralités. Ainsi, 
à l'époque où le Roi de France achetait le consentement 
de Charles 11, Montague vint trouver l'ambassadeur de 
France, pour lui offrir, de la part de l'opposition, exac- 
tement la même chose que ce que Louis XIV venait 
d'obtenir de la vénalité du Roi d'Angleterre. 

Voici comment Barillon rend compte de cette curieuse 
proposition : 

« Il (Montague) m'a dit qu’il paraissait, par foules les 
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» démarches qui ont été faites depuis quelque temps, que 
» Votre Majesté avait formé le dessein d’avoir Luxem- 
» bourg ; que si cela était, et que je lui pusse parler con- 
»fidemment, il se ferait fort avec ses amis d'empêcher 
» que le Parlement n’entrât en rien contre Votre Majesté, 
set ne donnât pas un sol pour secourir les Espagnols; 
» que, pour cela, il fallait prendre des mesures de bonne 
»heure..…. ; qu'il fallait s'entendre avec cinq ou six per- 
»sonnes des plus accréditées de la chambre basse, et les 
engager à traverser les desseins de la Cour ; mais qu'on 
»ne voudrait point faire une affaire à demi, et qu'il fallait 
»prendre une liaison qui durât; qu'il mit le Parlement 
» d'Angleterre en état de ne pouvoir nuire de longtemps à 
»Votre Majesté; que cela se pouvait en gagnant les 
» principaux du Parlement, et en faisant quelque chose 
»de favorable pour le commerce en général de l’Angle- 
»terre. La conclusion de son discours ful que Votre Ma- 
»jesté pourrait prendre Luxembourg et peut-êlre quelque 
»autre place, si l'on voulait concerter cela avec ceux qui 
» peuvent conduire la chambre des Communes ou empé- 
»cher la résolution que la Cour y voudrait faire pren- 
sdre..…...... » 

Barillon ayant témoigné quelques doutes sur la possi- 
bilité de conduire cette affaire à bonne fin dans le Parle- 
ment, Montague, en homme rompu aux intrigues parle- 
mentaires, lui développe alors un plan de campagne 
très-habilement conçu. Il dit à Barillon: 

« Qu'il connaissait la pente de la nation contre ls 
» France, et la difficulté de retenir la chaleur des Anglais 
»sur cela; mais que l’on pouvait, par des voies presque 
»sûres, détourner l'effet de tout ce qui serait proposé 
»contre la France; que d'abord on accuserait le duc 
»d'York et les trois ministres, et qu’on résoudreit de ne 
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» point donner d'argent que le Parlement n'eût été satis- 
»fait sur cela; qu’on demanderait la condamnation de 
»milord Danby; qu'on mettrait le Roi d'Angleterre en 
»état de ne rien oblenir, et en nécessité de casser le Par- 
»lement, ce qui rendrait inutiles toutes les déclarations 
»qu’il aurait faites. J'ai cru ne devoir point rebuter la 
» proposition de M. Montague. » 

Puis, Barillon ajoute : 

« Ilme parait cependant que la proposition de s'en- 
»gager avec les principaux du Parlement peut être 
»sujette à des inconvénients, et tant que le Roi d’Angle- 
»terre ne prendra point le parti des ennemis de Votre 
» Majesté, une liaison avec ce prince est plus raisonnable 
» et plus légitime qu'une association avec les mécontents. 
» Mais si je trouvais toujours ici de l'impossibilité à faire 
sentrer le Roi d'Angleterre dans la proposition de faire 
» avoir Luxembourg à Votre Majesté, et qu'il'se laissit 
»entrainer à ceux qui veulent s'unir avec vos ennemis, 
»je ne crois pas qu'il fallût refuser les offres que fait 
+ M. Montague (94 novembre 4681). » 

Cependant Louis XIV préféra s'en tenir à ses premiers 
arrangements avec Charles IT, et Barillon lui écrit que le 
Roi d'Angleterre avait proposé son arbitrage dans la ques- 
tion de Luxembourg, afin, par là, d’avoir l'occasion de 
faire tomber cette place au pouvoir de la France (25 dé- 
cembre 4681). Ceci fournit à Louis XIV l'occasion de 
proposer à la Cour de Madrid de remettre la décision 
du différend, touchant la possession de Luxembourg, au 
Roi de la Grande-Bretagne, offre qui fut rejetée par le 
Roi d’Espagne; et Charles II, blessé de ce refus, y 
trouva un prétexte suffisant pour ne plus s'occuper de 
la défense des intérêts de la Cour de Madrid, en ce qui 


concernait Luxembourg. 
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Le refus de l'Espagne de se soumettre à l'arbitrage 
de Charles IL fournit à Louis XIV le prétexte d'aug- 
menter ses prétentions ; car lord Preston, envoyé d’An- 
gleterre à Paris, écrit à ce sujet, que M. de Croissy 
lui avait dit, en parlant de la médiation du Roi d’An- 
gleterre : « Que si les Espagnols voulaient accepter cette 
» médiation, cette et toutes les autres affaires seraient 
» facilement terminées et arrangécs ; mais que s'ils ne se 
* déclaraient pas promptement à ce sujet, il croyait que 
*son maître ne se croirait nullement engagé par quoi 
» que ce fût, qu'il eût fait ou promis pour l'établissement 
* du repos de l'Europe , qu'il souhaitait cependant pas- 
»sionnément; mais que le Roi se croirait libre de pren- 
»dre telle mesure qu'il croirait le plus convenir à son 
» avantage (15 juillet 4682). » 

Enfin, Louis XIV obtint de Charles IT qu'il s’interpo- 
serait auprès du prince d'Orange, pour oblenir que les 
États-Généraux persuadassent à la Cour d'Espagne de 
se procurer la paix moyennant le sacrifice de la forte- 
resse de Luxembourg. 

Une lettre du comte de Rochester(1) au prince d'Orange 
contient cette audacieuse proposition. Après avoir dit 
que c'était un grand malheur qu'il existât une différence 
d'opinion entre le Roi et le prince, relativement à quel- 
ques affaires publiques, et d'où dépendait la paix de la 
chrélienté, ce lord termins sa lettre en disant : «Qu'il 
»serait à désirer que le prince pût conduire son juge- 
» ment à s'entendre avec le Roi sur ces matières. » 

On voit par ce qui précède, qu'à cette époque, 
Charles IT était de nouveau entièrement rentré dans la 
dépendance de Louis XIV. Quant au duc d'York, ses 
lettres à son gendre respirent la plus entière soumission 

4) Auparivant lord Hyde. 
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aux désirs du Monarque français, et l’urgence de se sou- 
mettre à cette puissante volonté y revient constamment : . 
tandis que.son langage à l'égard de Louis XIV, respire 
le plus parfait dévouement aux intérêts d'un prince qu'il 
considère comme son seul et véritable appui contre la 
haine nationale dont il est l’objet, et la faiblesse d’un 
frère dont il se méfie sans cesse (1). 

VI. Tandis que le prince d'Orange ne cessait de dé- 
ployer la plus grande activité pour mettre les Pays-Bas 
espagnols à l'abri d’une attaque qui pouvait compro- 
mettre la sûreté des Provinces-Unies, Louis XIV ne 
négligeait aucun moyen de semer la division parmi ses 
adversaires, dans l'espoir de profiter de leur désunion. 

Accoutumé à voir des souverains el des ministres tou- 
jours prêts à vendre leur honneur et à sacrifier les inté- 
rêts de leur pays pour des pensions, le Roi de France 
conçut l'espoir chimérique de gagner le prince d'Orange. 
Le comte d’Avaux était convaincu d’avance de l’inutilité 
de ces démarches, car il disait à Louis XIV, en parlant 
du prince d'Orange : « Je supplie Votre Majesté de me 
» permettre de lui faire observer le caractère et l’esprit 
» du prince d'Orange, et combien il est peu capable de 
» plier (2). » Néanmoins il alla trouver le conseiller pen- 
sionnaire F'agel et lui offrit deux millions pour disposer le 
prince à s’unir avec la France. Le titre de comte de Hol- 
lande, le rang de généralissime des armées françaises, 
et plusieurs millions en espèces devaient être le prix de 
la trahison de Guillaume. 

Fagel, surpris de l'audace d'une semblable proposi- 

(2) Letters from Barillon, lord Rochester, lord Preston and the princes 
of Orange conceming the bribe given by Louis XIV to Charles IL, that 
France might be permitted to size Luxembourg. (Dalrymple, App.) — Let 


tres inédites du due d'York au prince d'Orange. (4rch. de la Maisen d'Orange.) 
(2) Correspondance de d'Avaue, t. 1v, p. 83. 
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tion, la repoussa avec hauteur. « Les maîtres que je sers,» 
répondit-il à d'Avaux, « sont assez puissants et assez gé- 
»néreux pour récompenser mes services, et le serment 
» de fidélité que j'ai fait à mon pays ne me permet pas 
» de me charger d’une commission qui ne peut manquer 
» d’offenser le prince (1). » 

Ce refus piqua vivement Louis XIV, car il ne con- 
naissait dans le monde rien de grand que lui-même. La 
moralité et la probité étaient, à ses yeux fascinés par l’or- 
gueil etl’ambition, des mots vides de sens , un véritable 
enfantillage, el certes il ne vint jamais à l'esprit du su- 
perbe Monarque, que l’homme, n'importe dans quelle 
condition il à été placé par la Providence, doit être fidèle 
à remplir sa destinée avec honneur et vertu sur cette 
terre, à moins de se suicider moralement, Nul homme, 
au contraire, n'était plus fortement imbu de ce principe 
que Guillaume ; cette pensée formait le fond de son carac- 
tère ; on la retrouve dans tous les actes de sa vie politique. 
Aussi ne s'agit-il pas ici de le louer d’avoir été sourd aux 
offres de Louis XIV ; l'éloge serait en quelque manière 
une offense. 

La principauté d'Orange, enclavée dans les terres de 
France, fournit bientôt à Louis XIV l’occasion de se 
venger. La ville d'Orange était devenue un asile pour un 
grand nombre de réformés français depuis que le Roi avait 
dépouillé ses sujets calvinistes d’une partie des garanties 
qui leur avaient été accordées par l'Édit de Nantes. Ins- 
truit qu'un grand nombre de réformés envoyaient leurs 
enfants à Orango pour y achever leurs étudcs, Louis XIV 
ordonna à l'intendant de la Provence de signifier aux 
magistrats d'Orange, qu'ils eussent à faire sortir de la 
ville tous les écoliers français, avec injonction de n’en 

U) Wag & zv, p. 98. — Puffendorf, lbr. xvut, p. 4167. 
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plus admettre à l'avenir à leur collége ; que tout sujet 
français établi dans la principaulé sarait tenu de l'évacuer 
dans le plus bref délai, sous peine de voir interdire aux 
sujets français tout commerce avec les habitants de la 
principauté. Bientôt il s'éleva un nouveau différend à 
l'occasion de quelques réparations ordonnées par les 
magistrats d'Orange aux murs de la ville. Le lieutenant 
général du Languedoc y fat envoyé, avec un régiment de 
dragons, pour démolir les nouvelles constructions et même 
les anciens murs de la ville, et ne se retira que quand 
elle fut entièrement démantelée, On alla plus loinencore ; 
car la possession d'une principauté qui, depuis plusieurs 
générations, appartenait aux princes de la Maison de 
Nassau, devint un sujet de contestation de la part de la 
Cour de France, après que le prince de Condé, en qua- 
lité d'administrateur des biens du duc de Longueville, 
eut présenté une requête au conseil du Roi, pour récla- 
mer la souveraineté d'Orange, et que, par arrêt, les 
parties intéressées furent citées À prouver la validité de 
leurs droiis. 

Cette démarcheprovoqua dela part du prince d'Orange 
des paroles peu mesurées sur Louis XIV, et les relations 
du comte d'Avaux n'en devinrent que plus difficiles dans 
la République, le prince ayant dit que ceux qui iraient 
chez l'ambassadeur seraient considérés par {lui comme 
étant sçs ennemis, On lit ce qui suit dans les négociations 
du comte d'Avaux : 

« Sa Majesté me fit savoir (3 décembre 1682) que si 
»ie jugeais que, pour me donner plus de commerce et 
*plus d'habitude au lieu où j'étais, il fût nécessaire que 
»je rendisse de temps en temps quelque visite à la prin- 
»cesse d'Orange, il me permettait de le faire. Mais, 
>comme on remellait cela à ma discrélion el que je savais 
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» les déclarations que le prince d'Orange avait faites au sujet 
> du rasement des murailles d'Orange, jetrouvai moyen de 
»lui faire dire ce que j'en avais appris, comme une chose 
»à laquelle je n'avais pas d’abord ajouté foi ; mais que ce 
» qui m'avait depuis causé quelque doute, était que ces dé- 
» clarations, qu'on avait rendues si publiques, n’avaientpas 
»été désavouées comme il avait fait autrefois, lorsqu'on 
» lui avait imputé des discours à peu près semblables. Le 
» prince d'Orange répondit qu'il avait désavoué autrefois 
» de parcils discours qu’on lui avait fait tenir; mais que les 
» choses n'étaient plus au même état, qu’il n’avait pas dit 
» précisément tout ce qu'on lui attribuait, mais qu'il ne 
»désavouait rien, et que le public en croirait tout ce qu'il 
» voudrait; qu'il me servirait en mon particulier s’il en 
» trouvait l'occasion ; mais qu'il ne ferait aucune civilité à 
» l'ambassadeur de France, et qu’on se moquerait de lui 
>en France, s'il lui en rendait quelqu'une. Le Roi ayant 
»su cettcréponse, m'ordonna de m'abstenir d'aller chez 
la princesse d'Orange (17 décembre 1682). » 

La maxime du comte d'Avaux était que, puisque 
Louis XIV ne voulait ou ne pouvait écraser complétement 
le prince d'Orange, il était d'une politique sage de n’en 
pas faire un ennemi irréconciliable. Aussi lit-on ce qui 
suit dans ses négociations : 

« Quoique je me trouvasse obligé d’agir en toutes 
» choses contre le prince d'Orange, je ne laissais pas de 
»temps en temps de faire sonder ses sentiments, J'obli- 
» geai un ami intime de Dykveld (celui-ci était très-avant 
dans la confidence du prince) de lui parler confi- 
»demment sur les engagements que prenait le prince 
» d'Orange contre le Roi. Dykveld lui répondit : que le 
» prince d'Orange n’était pas encore hors d'espérance de 
»voir où un accommodement général, ou une guerre 
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» générale, et que, quand bien même ni l'un ni l’autre 
» 'arriveraient, il n'avait qu'à attendre tranquillement, et 
» qu'on viendrait toujours à lui quand on en aurait à faire; 
»eût-il fait dix fois plus contre la France qu'il n'avait 
» fait, on oublierait tout le passé dès qu'on aurait besoin 
ade lui et qu’il voudrait entrer dans les intéréts du Roi 
» (21 janvier 4683). 

Les États-Généraux ne purent refuser au prince d'O- 
range de le soutenir dans la question d'Orange, auprès 
de la Cour de France. L'ambassadeur des États-Généraux 
fit des réclamations el prolesta au nom du prince (1). 

« M. Hcinsius, pengionnaire de Delft, après avoir 
srefusé très-longtemps d'aller en France, au sujet du 
» rasement des murailles d'Orange, fut enfin obligé d'ac- 
»cepter cet emploi. Gommeil vint me voir, + dit d’Avaux, 
« avant son départ, je lui dis que j'étais fâché qu'un aussi 
»honnête homme que lui eûtété chargé d’une pareille 
»commission, puisque je ne doutais pas que le voyage 
» qu’il allait faire ne fût fort inutile, et comme il était 
» pensionnaire de Delft, qui avait résisté avec plus de fer- 
» meté au prince d'Orange que pas une autre ville, je lui 
»témoignai que le Roi connaissait son mérile el ses bons 
sentiments , et je le priai de n’avoir aucun chagrin 
»s'il n'avait pas beaucoup d'agrément dans son emploi, 
» qu'il ne devait l’attribuer qu'au sujet de la commission 
» qui lui était donnée; qu'il savait bien lui-même qu'il ne 
»pouvait pas réussir ; et comme il n'aurait aucune part 
»au refus auquel il devait s’aitendre, je le priai de ne 
» prendre point part au chagrin que le prince d'Orange 
»en aurait, Il parut entrer dans mes raisons el promit de 
»ne se pas inquiéter de ce qui pourrait arriver. Néan- 
» moins, il est revenu de cet emploi autant ennemi de la 


(4) Samson, His. de Guillaume HU, t.1, p.227. — Wages le av, pe 
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» France et autant attaché au prince d'Orange qu'il avait 
» été avant son départ opposé à ce prince et attaché aux 
intérêts du Roi (4 mars 4683). » 

C'est ce même Heinsius qui devint conseiller pension- 
naire de Hollande après la mort de Fagel, en 1689; qui 
rendit de si éminents services à Guillaume LIL devenu 
Roi de la Grande-Bretagne, et qui, après la mort de ce 
prince et pendant la guerre de succession d'Espagne , 
aurait pu être, quelques années avant la paix d’Utrecht, 
l'arbitre des destinées de l'Europe et de la France, si, 
par un aveuglement fatal, il ne se fût laissé emporter par 
un désir immodéré d’humilier c@ même Louis X1V, alors 
malheureux, et qu'il avait vu tout-puissant lors de la mis- 
sion dont il est question ici. 

« Pour ce qui est du prince d'Orange, » dit encore 
d'Avaux, «lorsqu'il apprit à Dieren, où il était à lachasse, 
» la réponse que le Roi avait faite au sieur Heinsius, et 
» qu'il sut que le Roi d'Angleterre ne le soutenait pas 
» dans cette affaire, il ne fut pas maître de lui, et fut deux 
»jours dans un si violent chagrin, que pérsonne, pas 
» même le princesse d'Orange, n'osait l’approcher. Il 
»redit plusieurs fois dans ce temps-là, ce qu'il avait déjà 
»dit : quele Roi de France saurait un jour ce que c'était 
» d’avoir outragé un prince d'Orange (1). » 

Celui-d fut dépouillé de sa principauté qui fut adjugée 
au duc de Longueville. 

Quant à Charles IT, il se conduisit dans cette affaire 
avec sa duplicité habituelle; si, d'une part, il faisait espé- 
rer à son neveu le prince d'Orange de s'interposer en sa 
faveur auprès du Roi de France; de l’autre, il laissait 
toute latitude à Louis XIV de dépouiller le prince d'Orange 
d'une souveraineté qui le gênait. 


1) Négociations du come d'Ataux, 1, 1, p. 285. 
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Les lettres de lord Preston, envoyé d'Angleterre à 
la Cour de Versailles, sont là pour le prouver. Lord 
Preston commence par annoncer la prochaine arrivée de 
Heinsius et l’objet de sa mission, au secrétaire d'État 
Jenkins, et lui demande les ordres du Roi, sur la con- 
duite qu’il aura à tenir dans cette discussion. 11 pré- 
vient M. Jenkins :« Qu'il croit que tontes les instances 
»qui pourraient être faites à cet égard seront inu- 
»tiles; car, outre ce qui est personnel entre le Roi (de 
» France) et le prince, ils disent que c'est une affaire 
sparticulière et qui n’a aucun rapport avec celle de 
» l’Europe. Mais à cela, » ajoute lord Preston, « on poar- 
»rait leur dire que, puisque les intérêts du prince d'O- 
»range ont été pris en considération dans le traité de 
x Nimègue, ce qui vient de se passer à son égard et le 
» procédé des Français à Orange, ne peuvent être consi- 
: dérés que comme un acte contraire à ce traité (23 dé- 
» cembre 1682). » 

Aussi, après l’arrivée de Heinsius à Paris, il alla trou- 
ver l'ambassadeur d'Angleterre pour s'entendre avec lui 
au sujet de leurs démarches collectives dans l'affaire 
d'Orange. « 11 me demanda, » écrit lord Preston, « si 
»j'avais reçu des ordres pour agir de concert avec 
»lui dans l'affaire d'Orange, et je lui répondis que je 
»n’en avais pas. » Et lord Preston termine sa lettre au 
secrétaire Jenkins, en disant : « Je vois bien que 
»cela sera une grosse affaire el capable de donner du 
»trouble, » 

Charles IL n'était pas disposé à être troublé pour si 
peu de chose; il était, par conséquent, bien loin de 
donner à son ambassadeur les ordres promis au prince. 
Lord Preston annonce que Heinsius ne pouvant rien 
obtenir de la Cour, dans la question d'Orange, avait 
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pris le parti de demander son audience de congé (24 oc- 
tobre 1683) (1). 

VIT. Le terme fixé par Louis XIV à l'Espagne pour 
terminer les points en litige, qu'il avait proposé de sou- 
mettre à l’arbitrage du Roi d'Angleterre, expirait le 
45 janvier 1683. Cette époque passée, Louis XIV s'était 
réservé la faculté de se rendre justice à lui-même. Cette 
menace impliquait la guerre. La crainte d'en voir allu- 
mer une nouvelle sur leurs frontières, porta les États- 
Généraux à s'adresser au Roi d'Angleterre pour détourner 
le cabinet de Versailles de toutes mesures hostiles, et les 
représentations de Charles II furent écoutées ; le terme 
fatal, fixé par Louis XIV, fut prolongé au dernier jour 
d'août suivant. 

Van Beuningen, après avoir négocié sans succès pen- 
dant plusieurs mois à Londres, fut rappelé par les Etats (2). 
A son départ, le Roi lui remit pour le prince d'Orange 
une lettre dans laquelle le Monarque anglais pressait vi- 
vement son neveu d’interposer son influence pour faire 
agréer à la Cour de Madrid l'arbitrage proposé par celle 
de Versailles. « Nos intérêts sont les mêmes, » dit le Roi, en 
terminant sa lettre. «L'union de nos deux familles est le 
» moyen le plus certain de les mettre à couvert des atta- 
» ques de leurs ennemis. Je ne douterai jamais de votre 
»attachement, et, en revanche, j'attends la même justice 
» de vous (3). »— À cette époque, cependant, Charles I 
était entièrement soumis à l'influence et aux conseils de 
son frère; car le duc d’York, rappelé de son exil, n'é- 
pargnait rien pour fortifier le Roi dans le système qu'il 

() Dalkymple, App. 

(2) Lettres de l'ambassadeur Van Beuningen au prince d'Orange et au 
‘conseiller pensionnaire, écrites de Londres. (Inédites, Archives de la Maison 


<'Urange.) 
(8) Du ? mars 1683. (Inédite, ut suprd.) 
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avait embrassé depuis la dissolution du Parlement d’Ox- 
ford. Se séparer des intérêts de Louis XIV, était, d'après 
le jugement du duc d'York, se meltre à la merci des mé- 
contents et du parti révolutionnaire en Angleterre, qu'il 
fallait dompter, non par des concessions à l'opinion pu- 
blique, mais en le forçant au silence, Déjà le feu couvait 
sous la cendreen Angleterre, et les conseils imprudents 
de l'héritier présomptif devaient retomber plus tard 
sur sa tête, quand un jour il serait roi lui-même. En 
empêchant la portion sage de la nation de manifester 
d’une manière légale, dans une réunion du Parlement, 
ses griefs contre le gouvernement, la Cour venait à cette 
époque d'armer d’un poignard le bras des factieux. Un 
complot dirigé contre la vie de Charles II et celle de son 
frère augmenta toutes ses appréhensions, et le confirma 
dans sa résolution de ne pas se mêler d’une manière 
active dans les démélés de la France avec l'Espagne, 
pour éviter de convoquer le Parlement dont il n’attendait 
que des actes préjudiciables aux prérogatives de la 
Couronne (1). 

Le second terme fixé par Louis XIV à l'Espagne était 
prêt à échoir ; car la Cour de Madrid, malgré l'extrême 
faiblesse de ses moyens, persistait à refuser d'admettre la 
validité des prétentions du cabinet de Versailles et l'arbi- 
trage de celui de Londres, préférant, disait -elle, les ha- 
sards de la guerre aux décisions d'un arbitre dont elle 
avait de justes motifs de se défier. 

Dans ces circonstances, le complot dirigé contre la vie 
de Charles A fournit au prince d'Orange l'occasion 
d'envoyer à la Cour de Londres son favori, M. Ben- 


(4) Le complot du Rye-hows, dont il sera question dansle chapitre sui- 
vant, — Lettres du due d'York au prince d'Orange, des 2? juin, 3, 40 et 
40 juillet 4688. (Inédites, Archives de la Maison d'Orange.) 
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link. Le but ostensible de sa mission était un compli- 
ment de félicitation du prince au Roi de la Grande-Bre- 
tagne ; mais Bentinck était aussi chargé de représenter à 
Charles II les maux dont l'Europe était menacée par 
une guerre inévitable, si Louis XIV persistait à ne pas 
se relâcher de ses prétentions, prétentions dont le prince 
lui fit démontrer, par Bentinck, l'injustice et les consé- 
quences dangereuses. 

Ce langage dut déplaire à la Cour de Londres, où 
l'on professait des opinions tout opposées. « M. Bentinck 
» et moi nous nous sommes entretenus au sujet de la paix 
» générale, » dit Charles II danssa réponse au prince, « et 
» je vois avec peine que vous persistez toujours dans votre 
»opinion, qu’elle ne saurait être faite aux conditions que 
» la France propose. Je ne puis pas me figurer comment, 
» dans l'état présent des choses dans la chrétienté, on 
» pourrait obtenir des termes plus raisonnables ; je crains 
» mème qu'un plus long délai n'apporte aucun changement 
» favorable à la situation de l'Europe. Je persiste donc à 
» croire qu'on ne doit pas rejeter ces conditions. …. 

» Quoi qu'il en arrive, vous pouvez être sûr que je 
» vous aimerai comme si vous étiez mon propre fils, et 
+ que je ne manquerai pas de faire tout ca qui sera en 
» mon pouvoir pour l'affaire d'Orange, quoique je sache 
» bien que nous ne puissions rien faire à votre satisfac- 
»tion sans que tout le monde soit d'accord (1). » 

Un abandon aussi manifeste provoqua de la part de 
Guillaume la réponse suivante : 

« C'est une grande consolation pour moi que les assu- 
»rances que M. de Bentinck rn'a données de la part de 
» Votre Majesté, que quoique j’eusse le malheur de n'être 


() Lettre du Raï d'Angleterre, du 30 juillet août 1683. (Inédite. 
Archives de la Maison d'Orange.) 
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»pas lout à fait dans ses sentiments au regard des pré- 
»tentions de la France, cela ne refroidirait pas l'amitié 
»dont elle me fait l'honneur de m'assurer avec tant de 
» bonté. 

» Sire, je supplie Votre Majesté de croire que je ne 
»me flatte point par de vaines espérances; mais je la 
»supplie aussi de considérer que si les Pays-Bas espagnols 
»sont réduits à n'avoir que le nom d’un pays et point 
sl'effet, ce qui serait assurément le cas si Luxembourg 
»en était démembré, une telle barrière ne nous pourrait 
»offrir aucune sûreté, et qu’il vaudrait mieux n'en point 
»avoir, que d'en avoirune qui ne serait capable d'aucune 
»résistance (1). » 

La mort de la Reine de France rompit à cette époque 
les faibles liens qui unissaient Louis XIV à la Maison 
régnante en Espagne. Las enfin d'attendre, le Monarque 
français prit la résolution de faire marcher ses troupes si 
la Cour de Madrid n'avait pas fléchi devant sa toute-puis- 
sance avant le {+ d'août, et de se faire justice par lui- 
même, en recourant à des voies de fait, non d'abord par 
une guerre réelle, mais par une véritable exécution mi- 
litaire, qu’on réaliserait en faisant pénétrer dans les 
Pays-Bas espagnols une armée qui y lèverait des contri- 
bulions, et subsisterait à leurs dépens; se proposant, si 
cet expédient ne suffisait pas, de recourir ensuite à des 
hostilités plus effectives. Le Monarque décida que le 
A septembre quarante mille hommes, dont vingt- 
cinq mille d'infanterie, entreraient dans le territoire 
espagnol. 

Le 31 août, le baron d’Asfeld arrive à Bruxelles, et 
déclare, au nom de Louis XIV, au marquis de Grara, 


() Lettre du prince d'Orange au Ra d'Angleterre, {Inédite, Archives 
de la Maison d'Orange.) 
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gouverneur général des Pays-Bas, que les troupes de son 
souverain y vont entrer pour y subsister jusqu'à ce que 
la Cour de Madrid eût satisfait aux demandes du Roi; 
que ces troupes ne commettront, les premières, aucune 
hostilité, mais que, sil'on ose les provoquer, elles re- 
pousseroni la force par une forceévidemment supérieure ; 
que si des partis espagnols tentent de pénétrer en France 
pour y lever des contributions, outre qu'on les traitera 
en ennemis, on exercera de rigoureuses représailles sur 
le territoire d'Espagne; que d’ailleurs tous les villages 
de la domination du Roi ont défense de contribuer, et 
que si l'on en brûle un seul pour cause derefus, ou pour 
d’autres motifs, les Français en brûleront cinquante aux 
portes de Bruxelles. 

Le marquis de Grana, consterné d’une déclaration 
aussi inattendue, répond simplement : «Que, chargé par 
le Roi d'Espagne d'administrer et de conserver les 
» Pays-Bas, il n’a le droit d'en démembrer aucune par- 
»tie; que c’est donc à ce prince et non à lui qu'il faut 
»s'adresser ; qu'au surplus, les demandes du Roi de 
» France lui paraissaient contraires à l'esprit du traité 
» de Nimègue, et que tout ce qu'il peut faire es d'ins- 
» truire la Cour de Madrid et ses alliés de ce qu'il vient 
» d'entendre. » 

Le marquis de Grana envoya, de son côté, des man- 
dats de contribution dans plusieurs villages de la domi- 
nation française, et adressa, le 12 octobre, aux gouver- 
neurs des provinces, officiors généraux, etc., ete. , une 
lettre-circulaire qui était un véritable manifeste, avant- 
coureur d'une déclaration de guerre conlre la France, 
qui eut effectivement lieu à Madrid, le 26 octobre. 
Louis XIV résolut d'abord de s’en venger, en faisant 
brûler Ath et Mons avec des bombes. 
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Le marquis de Grana ne pouvait mettre d'armée en 
campagne, et Louis XIV la termina cette année après 
avoir pris Courtray et Dixmude aux Espagnols (1). 

De toutes parts on s'attendait qu'au printemps sui- 
vant, cette guerre prendrait un caractère plus sérieux et 
que Louis XIV ne déposerait pas de silôt les armes, car 
toutes ses démarches annonçaient son intention d’éten- 
dre les frontières de la France jusqu'aux rives du Rhin 
et de s'emparer de Luxembourg. Ces infractions aux 
droits des nations et aux traités les plus solennels, exci- 
tèrent de vives réclamations; mais toules les alliances 
diplomatiques étaient, pour ainsi dire, détruiles depuis 
la paix de Nimèguc. L'Espagne ct l'Empire étaient trop 
faibles pour défendre leurs droits ; Charles IL favorisait 
en secret les usurpations de la France. Dans les Pro- 
vinces-Unies, les États de Hollande voulaient le main- 
tien de la paix. Enfin, l'Autriche avait besoin de toutes 
ses forces pour résister à une attaque des Turcs. Ainsi, 
d’après la position particulière où se trouvaient toutes les 
puissances, Louis XIV était certain que, quelles que fus- 
sent les appréhensions de l'Europe, en général, il pou- 
vait être sans inquiétude, et que rien ne s’opposerait à 
ses envahissements, 

Ainsi l'alliance défensive conclue entre le Roi d'An- 
gleterre et la Cour de Madrid, en 4680, et une alliance 
par laquelle l'Empereur, les Rois d'Espagne et de Suède 
etles États-Généraux s’engageaient au maintien de la 
paix de Westphalie et de Nimègue, conclue dane le cou- 
rant de l’année 1683 (2), demeurèrent des lettres mortes, 
en présence de l'impossibilité de remplir les engagements 


(4) Mémoires militaires, annbe 4683; OEuures de Louis AIP, t. 19, 
p.263 et suive 
{2} Dumont, Corps diplomatique, +. 
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stipulés dans ces traités. Aussi l'envoyé du Hanovre, ar- 
rivé à La Haye pour participer, au nom de sa petite Cour, 
à ces traités d'association, repartit sans avoir signé de 
traité avec les États-Généraux, parce qu'on ne lui avait 
pas voulu donner de subsides. Il dit, dans les conférences 
qu'il eut à ce sujet : « que le Roi (Louis XIV) se moque- 
sait bien de tous leurs traités d'association et de leurs 
» signatures quand elles ne seraient pas accompagnées 
»de forces suffisantes ; que ce n'était point des papiers, 
»ni cette quantité de traités qu’on devait opposer à Sa 
» Majesté, mais de bonnes armées, et que, quand on con- 
» viendrait de quelque chose là-dessus, son maître entre- 
» rait volontiers dans le traité (1). » 

D'un autre côté, l'attaque à main armée de Louis XIV 
contre l'Espagne avait été habilement combinée avec celle 
des Turcs contre l'Autriche. Ainsi, les deux branches de 
catte Maison se voyaient pressées en même temps, l’une à 
l'Occident, l'autre à l'Orient de l'Europe, par des voisins 
redoutables et mis par là dans l'impuissance de s’en- 
t'aider. 

L'Empereur devait trouver des défenseurs dans ces 
valeureux Polonais qui, de tout temps, s'élaient fait gloire 
de servir de boulevard au christianisme contre l'infidèle, 
Iln’en était pas de même du Roi d’Espagne ; celui-ci ne 
pouvait compter sur la sympathie des États-Généraux et 
du cabinet anglais que comme souverain des Pays-Bas. 
Le danger écarté de ces provinces, le reste de la monar- 
chie d'Espagne ne les intéressait que faiblement; c'était 
là cependant une erreur qui désespérait le prince d'O- 
range. Le peu d'interêt que les Hollandais portaient à la 
monarchie d'Espagne, en ce qui ne concernait pas les 
Pays-Bas, qu’ils appelaient leur barrière contre la France, 

(1) Négocistions du comte d'Avaux, 1. 1, p. 296. 
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ressort du passage suivant des négociations de d’Avaux, 
11 dit : 

« Qu'on pouvait encore juger de leurs sentiments par 
la joie qu’ils avaient témoignée d'un bruit qui s'était 
» répandu que Sa Majesté voulait se mettre en posses- 
»sion de quelques places dans le Milanais, jusqu’à ce que 
» l'Espagne lui eût donné satisfaction ; cela faisait voir, » 
ajoute d’Avaux, « qu’ils ne se mettent guère en peine de 
» cette Couronne, lorsqu'ils ne croient pas que leur in- 
» térêt y est mêlé, et donnait assez à connaître le chemin 
» qu’on pouvait prendre pour réduire l'Espagne à ce qu’on 
» aurait voulu en l'attaquant en Catalogne (12 novembre 
» 4682) (4). » 

VII. On à déjà indiqué, mais en passant seulement, 
que les protestants révoltés de la Hongrie avaient été les 
auxiliaires qui avaient servi Louis XIV pour faire dépo- 
ser les armes à l'Empereur Léopold sur le Rhin et pour 
lui faireaccepter les conditions que la France, triomphante 
de tous ses ennemis, dicta à l'Empereur et à l’Empire à 
la paix de Nimègue. Mais après cette paix, les révoltés 
hongrois ne furent pas moins uliles à Louis XIV. Cepen- 
dant avant d'indiquer ce que les protestants de la Hon- 
grie firent pour ce Monarque, il esl nécessaire de jeler 
un coup d'œil sur la politique de Louis XIV à l'égard des 
peuples de l’Europe orientale, qui devinrent ses plusutiles 
alliés du jour où son ambition se fixa vers un point déter- 
miné: l'agrandissement de la France au détriment de la 
Maison d’Autriche. 

Vers le milieu du xvn' siècle, la Maison impériale avait 
des voisins et des ennemis très-incommodes, tant dans les 
Polonais que dans les Turcs, qui cherchaient à agrandir 
aux dépens des États de la domination autrichienne. La 


(4) Négreiations du comte d'Aveuæ, t. 1, p. 254. 
In. » 
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Hongrie, placée entre ces trois grandes puissances, devint 
le théâtre de leurs sanglantes querelles, tout comme dans 
l'Europe occidentale, les Pays-Bas furent constamment 
le principal théâtre des luttes armées entre les grandes 
puissances de cette partie de l'Europe. 

Voici l'origine de ces troubles : l’époque la plus glo- 
rieuse de la Hongrie est celle du règne de Mathias Corvin, 
qui, à peine âgé de seize ans, fut élevé au trône en 4458, 
par le choix libre de la nation. 

Emule de son père, du valeureux Jean Hunyade, qui 
avec Scanderberg arrêtèrent les progrès des Olomans 
en Hongrie, Mathias fut la terreur des Turcs pendant tout 
le temps de son règne; il leur enleva la Bosnie, et main- 
tint aussi dans la dépendance de sa Couronne la Tran- 
sylvanie, la Valachie, la Moldavie, lEsclavonie ct la 
Servie. Une partie de la Bohème devint également sa 
conquête; enfin, il dépouilla l'Empereur Frédéric LIL 
de l'Autriche, et vint, en 1485, fixer sa résidence à 
Vienne, où il mourut en 1490, à l’âge de quarante-sept 
ans. 

Avec Mathias la gloire de la Hongrie s'éclipse. Ses 
successeurs Uladislas IT, fils de Casimir IV, Roi de Polo- 
gne, et Louis, fils d'Uladislas, qui possédait en même 
temps la couronne de Bohême, étaient des princes faibles 
et indolents, sous lesquels la Hongrie fut déchirée par des 
factions et ravagée impunément par les Turcs, 

Soliman-le-Grand profita de la jeunesse du Roi Louis 
etdes divisions intestines pour former le projet de con- 
quérir la Hongrie. Après des succès signalés, il revint, 
en 4596, à la tête d’une formidable armée, et livra, le 
29 août, la fameuse bataille de Mohacz, qui coûla la vie 
au Roi Louis et à plus de vingt mille Hongrois qui res- 
tèrent sur le champ de bataille. Alors toute la Hongrie 
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fut ouverte au vainqueur ; mais, au lieu d'achever sa 
conquête, il se borna à mettre le royaume à feu et à 
sang. 

La mort du Roi Louis, sans postérité, rendit vacant le 
trône de Hongrie et de Bohème. Ferdinand d'Autriche, 
qui avait épousé la sœur du Roi Louis, réclama sa suc- 
cession, en vertu de différents traités passés entre les 
princes autrichiens et les derniers Rois de Hongrie. 

La Bohême reçut Ferdinand pour Roi, mais les Hon- 
grois appelèrent au trône Jean Zapolya, palatin de Tran- 
sylvanie. Ce prince se mit sous la protection des Turcs, et 
Soliman, venu à son aide, alla, en 1529, mettre le siége 
devant Vienne. Il échoua dans son dessein, et fut obligé 
de lever le siége après y avoir sacrifié près de quatre- 
vingt mille hommes. 

Le Roi Jean laissa à sa mort un fils au berceau; Soli- 
man le prit sous sa protection, et entreprit une nouvelle 
expédition dans la Hongrie; puis il le dépouilla de ses 
États, et le relégua avec sa mère en Transylvanie. 

Bude, la capitale, avec la plus grande partie du 
royaume, resta au pouvoir des Turcs, et le Roi Ferdi- 
nand d'Autriche consentit à payer un tribut annuel aux 
Tures pour la portion dela Hongrie qu’ils lui laissèrent. 

Au milieu de ces troubles intestins surgit un nauve 
élément de discorde. Les princes autrichiens s’aliénè- 
rent de plus en plus les Hongrois par les efforts qu'ils 
ne cessaient de faire pour extirper le protestantisme dans 
ce royaume. 

Les opinions de Lüther el de Calvin s'étaient propagées 
en Hongrie; elles y avaient fait de grands progrès, sur- 
tout dans la Transylvanie, où la langue et la littérature 
allemandesétaient très-répandues. Les vexations qu'éprou- 
vaient les partisans de la nouvelle doctrine, jointes aux 
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atteintes portées de temps à autre par les princes autri- 
chiens à l'ancienne constitution du royaume, suscilèrent 
des troubles, et favorisèrent les vues des mécontents et 
des ambitieux pour agiter l'Etat et pour empiéter sur le 
gouvernement. 

Les princes de Transylvanie se donnèrent successi- 
vement pour chefs aux mécontents, sous les règnes des 
Empereurs d'Allemagne, Rodolphe II, Ferdinand II et 
Ferdinand LI. Mais par les décrets de la dièle, en 1622 
et en 4647, ces princes furent forcés d'accorder l'exercice 
public du protestantisme, et de redresser plusieurs griefs 
politiques dont les mécontents de Hongrie avaient à se 
plaindre. 

Les mêmes troubles de religion qui agitèrent à cette 
époque la Hongrie embrasèrent aussi la Bohème, où les 
nouvelles opinions furent d'autant mieux reçues, qu’elles 
se trouvaient en rapport avec le système religieux des 
Hussites qui avaient encore de nombreux partisans dans 
ce royaume. Ce fut principalement sous le règne de Maxi- 
milien LL, fils de Ferdinand [*, que le protestantisme 
s'étendit en Bohême, et que tous ceux qu’on appelait 
auparavant Utraquistes, à cause dela communionsous les 
deux espèces qu'ils professaient, adoptèrent les confes- 
sions de foi de Luther ou de Calvin. Rodolphe II, suc- 
cesseur de Maximilien, fut forcé de leur accorder, à la 
diète de Prague, en 1609, le libre exercice de leur culte, 
par des leltres patentes connues sous le nom de Lettres 
de Majesté, dont l'expédition se ft à Prague le 41 juil- 
let et le 20 août 1609. Ces lettres ‘furent, à la vérité, 
confirmées par ses successeurs, Rois de Bohême. Toute- 
fois, la diverse interprétation qu'on leur donna souleva 
depuis, la guerre connue dans l'histoire sous le nom de 
guerre de trente ans. Les Etals de Bohême annulèrent 
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l'élection de Ferdinand I, et déférèrent, en 1619, le 
trône à Frédéric, Électeur palatin, prince protestant. 

La fameuse défaite de Prague, en 1690, entraîna, 
avec la chute de l’Electeur paletin, une révolution dans 
la Bohème. Tous les principaux chefs de l'insurrection 
furent exécutés à Prague et leurs biens confisqués. Fer- 
dinand, traitantalors ce royaume en pays conquis, déclara 
les Etats déchus de leurs droits et priviléges. Les Lettres 
de Majesté, qui accordaient aux protestants le libre exer- 
cice de leur culte, furent supprimées ; on priva même les 
protestants de leurs droits de cité, Les lois les plus atroces 
furent publiées contre eux, et on alla jusqu'à leur inter- 
dire la faculté de tester et celle de se marier légalement. 
Tous les ministres, sans exception, furent bannis du 
royaume en 1624, et les moyens les plus iniques em- 
ployés pour ramener les protestants à l'Eglise catho- 
lique. 

A la suite de ces persécutions , l'empire d'Allemagne 
se divisa en deux camps : le camp catholique et celui du 
protestantisme. On sait que celui-ci trouva aide, appui 
et assistance auprès de la France ; que Richelieu d'abord, 
puis Mazarin, s'unirent étroitement avec la ligue protes- 
tante pour écraser la ligue catholique dont l'Empereur 
était chef ; que la France recueilli un bénéfice immense 
de cette alliance; qu'elle la rendit toute-puissante dans 
l'Empire, en éparpillant plus que par le passé les forces 
morales et matérielles de l'Allemagne, au moment que 
la France s’agrandissait territorialement et centralisait le 
pouvoir au profit du chef de l'Etat ; que la ligue protes- 
tante, forte de l'assistance de la France, ne ful satisfaite 
qu’après avoir abaissé l’autorilé impériale, et après lui 
avoir donné un concurrent dans le Roi de France. Telle 
fut l’œuvre politique du protestantisme dans l'Empire : 
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ce fut le fondement de la grande puissance de Louis XIV 
dans le reste de l'Europe. 

Cependant les précautions qui avaient été prises aux 
Etats de Presbourg, en 4647, pour établir sur une base 
solide la liberté tant civile que religieuse des Hongrois, 
ne reudirent pas la tranquillité à ce royaume. La Cour 
impériale sentant la nécessité de resserrer les liens de sa 
vaste Monarchie, dont les parties disparales pèchaient 
par le défaut d'unité, saisissait toutes les occasions 
d'étendre son pouvoir en Hongrie, où il était fort limité 
par les lois constitutives du royaume. De là ces infrac- 
tions continuelles dont la nation sc plaignait, et ces 
troubles toujours renaissants, dans lesquels les Turcs, 
qui partageaient avec la Maison d’Autriche la domi- 
nation de la Hongrie, furent aussi le plas souvent 
impliqués. 

La Transylvanie était alors dans la dépendance des 
Turcs. Une guerre entre les deux Empires semblait de- 
venue inévitable par suite de contestations relatives à la 
Transylvanie. La diète de Hongrie, que l'Empereur con- 
voqua à ce sujet à Presbourg, en 1662, fut des plus ora- 
geuses. Les Etats, avant que d’opiner sur la guerre 
contre les Turcs, exigèrent le redressement de leurs 
griefs, et l'assemblée se sépara sans avoir rien conclu. 
Les Turcs, profitant de ces divisions, se rendirent mai- 
tres de plusieurs places fortes, et l'Empereur, hors d'état 
de leur résister, et ne se fiant pas aux Hongrois mécon- 
tents, sollicita des secours étrangers. Il en obtint de la 
diète de l'Empire, et Louis XIV lui envoya un corps de 
six mille hommes, sous les ordres du comte de Coligny, 
qui a laissé une relation de cette campagne, et dit que son 
corps d'armée, composé d'infanterie et de cavalerie, avec 
lequel il partit de l'rance, fut renforcé en Autriche, « où 
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» devaient aussi se frauver quatorze compagnies de cava- 
»lérie qui venaient d'Italie, où elles avaient été envoyées 
» par le Roi pour faire la guerre au Pape; mais la paix 
»ayant été faite, le Roi s'en servit pour faire la guerre 
»aux Turcs, qui sont deux choses bicn différentes (1). » 

Il y eut, le 4° août 1664, près de Saint-Gothard, en 
Hongrie, une bataille sanglante où les Français se signa- 
lèrent. Mais Montecuculli, qui commandait en chef l’armée 
impériale, ne sut point tirer parti de la victoire. Le 
17 septembre suivant, il fut conclu à Temeswar unetrève 
de vingt ans, par laquelle les Turcs restèrent en posses- 
sion de plusieurs places conquises par eux. Leur tribu- 
taire, Michel Abañi, fut maintenu dans la Transylvanie, 
et cette province dut être évacuée par les Tures comme 
par les Autrichiens (2). C'est cette trève impolitique de 
la part de la Cour impériale qui faisait dire au comte de 
Coligny, le 41 octobre 1664, dans une lettre au comte 
Bussy -Rabutin :« Nous avons été si sots que nous avons 
: fait la paix de Hongrie (3) ; » par allusion au mot de 
Bassompierre : [Vous serons si sols que nous prendrons 
La Rochelle. Mais ce fat là la dernière assistance que 
Louis XIV accorda à la Maison d'Autriche contre les 
infidèles. 

IX. Les Turcs et les révoltés hongrois étant devenus 
les alliés naturels de Louis XIV, il leur dut de pouvoir 
humilier la Cour impériale à la paix de Nimègue. 

La guerre civile était dirigée en Hongrie depuis 4677 
par le comte Eméric Tékéli, et les révoltés étaient 
soutenus sous main par la France et par la Porte (4). 


(4) Mémoires du comte de Coligny-Saligny, pe 85. 
€) Koch, Tableau des Révolutions do l'Europe, +. 1, p. 153, 462 et 273 
(3) Ménoires du comte de Coligny, p. 118. 

(4) Flasan, Histire de la Dipbmalie française, t: 19, p« 53 et suiv. 
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L'Empereur crut alors devoir plier; dans une diète 
qu’il convoqua en 1681, il remédia à plusieurs griefs dont 
les Hongrois avaient à se plaindre, mais le comte Tékéli 
ne déposa pas les armes; la guerre civile continua, et le 
comte trouva bientôt moyen d’intéresser dans sa querelle 
le prince de Transylvanie et les Turcs. 

Les conséquences dangereuses, pour l’Europe oœciden- 
tale, de cette guerre qui favorisait puissamment la poli- 
tique de Louis XIV, engagèrent le prince d'Orange « à 
»prier l'Empereur de s'accominoder avec Tékéli, et les 
» États-Généraux écrivirent à celui-ci pour le presser de 
» s'accommader avec l'Empereur (1). » 

Alors le Sultan Mahomet IV envoie son graud-visir à 
la tête d’une puissante armée, qui pénètre en Autriche 
et vient assiéger Vienne. La garnison et les bourgeois, 
commandés par le comte de Starhemberg, rivalisèrent 
de zèle dans la défense de cette ville. Ils furent secou- 
rus à temps par Jean Sobieski, roi de Pologne, par les 
Électeurs de Saxe et de Bavière et par quelques autres 
princes de l'Empire, qui, réunis au duc Charles de Lor- 
raine, général en chef des troupes impériales, attaquè- 
rent les Turcs dans leurs retranchements devant Vienne, 
en firent un grand carnage , et les forcèrent de lever le 
siége qui avait duré du 44 juillet au 42 septembre. 

Mais le véritable sauveur de la capitale de Léopold 
fut le valeureux Jean Sobieski, qui volail au secours de 
Vienne, tandis que l'Empereur s'enfuyait à Passaw. Le 
lendemain de l'action, Sobieski fut complimenté dans la 
tente même du grand-visir. Le butin fut immense, et So- 
bieski, qui en eut sa part, écrivait gaiement à sa femme : 
« Vous ne me direz donc pas, mon cœur, comme les 
» femmes tartaresà leurs maris, lorsqu'ils reviennent sans 


(4) Népociations du comte d'Avaus, ti 1, pe 205. 
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*butin: Tu nes pas un guerrier, puisque tu ne m'as rien 
» rapporté; car il n'y a que l'homme qui se met en avant 
» qui peut ultraper quelque chose (1). » 

Quand le danger fut passé, Léopold revint, et, pour 
preuve de sa reconnaissance, il voulut astreindre le Roi 
électif de Pologne à un avilissant cérémonial, en pré- 
sence du successeur des Césars. Sobieski refusa. Les 
deux souverains se virent à cheval. Tandis que Léopold 
articulait quelques froids remerciments à son libéra- 
teur, celui-ci ayant élevé la main, Léopold crut qu'il 
allait s découvrir, et ôta son chapeau; mais Sobieski, 
le bonnet sur la tête, et caressant fièrement son épaisse 
moustache : Mon frère, dit le vainquenr d'un ton sec, 
je suis bien aise de vous avoir rendu ce petit service. 

Sobieski poursuivit sa victoire en Hongrie. Battu 
d'abord à Barcan, il prit, le surlendemain, une éclatante 
revanche, défit totalement l’armée ottomane, et couronna 
cette glorieuse campagne par la prise de la ville de 
Gran (2). 

La chrétienté se réjouissait de cette victoire remportée 
sur les infidèles, mais le Roi Très-Chrétien neput parta- 
ger cetie joie; il avait compté sur les succès des Turcs 
pour dépouiller plus facilement la Maison d'Autriche. 
Ce fut probablement ce qui porta Louis XIV à garder si 
peu de ménagement envers le Roi de Pologne, que, peu 
de temps après, ce prince, d'ailleurs bien disposépour la 
France, alla grossir le nombre de ses ennemis. 

X. Il était évident pour tous, que les chicanes susci- 
tées par Louis XIV à l'Espagne, n'avaient pour but que 

(4) Lettres de Jean Sobieski à la reine Marie-Casimire, publiées dans 
l'Histoire de Pologne, par NI. de Salrandy, 

€) Maïler, Hist. univ. — Goger, Hisoire de Jean Sobieshi. — Histoirs des 


révolution: de Hangrie.— Vie de Charles F, dur de Lorraine. — Vi d'Eméric, 
conte de Téhéli, — Salrandy, Histoire de Pologne. 
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dese rendre maître de Luxembourg par la force ou par 
voie de cession, afin de compléter, par l'acquisition de 
cette forteresse, son système agressif contre tous les 
États voisins de son royaume. 

Si Casal devait lui ouvrir le chemin du Milanais, si 
Strasbourg lui assurait en tout temps une libre entrée 
dans l'Allemagne centrale, Luxembourg devait lui pro- 
eurcr le moyen de pénétrer plus facilement dans les Pays- 
Bas espagnols, et de tenir sous uneétroite dépendance les 
Provinces-Unies, les princes riverains du Rhin et l’Alle- 
magne septentrionale. C'était un système fort habilement 
combiné, et dont toute l’Europe avait à redouter les ef- 
fets. Personne plus que le prince d'Orange ne comprit 
sa portée dangereuse, el personne plus que lui ne mit 
tout en œuvre pour s'y opposer. 

C'est à ce sujet que se ravivèrent les jalousies et les 
vieilles haines du parti de Witt contre le prince d'Orange 
et le système politique de ce parti si hostile à la France. Le 
parti de Witt se jeta tout entier dans un système opposé, 
et devint fauteur des usurpations de Louis XIV. 

L'autre avait à.sa tête le prince d'Orange, puissamment 
secondé par le conseiller pensionnaire Fagel, et soutenu 
par le concours de cinq provinces d'une opinion souvent 
floitante. Le parti de Witl était guidé par d'Avaux, ap- 
puyé du vole de la ville d'Amsterdam et de ceux des 
provinces de Frise et de Groningue, ayant à leur tête 
leur stathouder particulier, le prince Henri-Gasimir de 
Nassau, partisan déclaré de la France à cette époque (1). 
C'est entre ces trois premiers personnages que se jouait 
le drame politique dans les Provinces-Unies ; tous les 
autres n’étaient point des acteurs, c'étaient des machines 


() Geci ameva une brouillerie entre Guillaume LIL et son parent, le 
prince de Nassau. 
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que le prince d'Orange ou d'Avaux faisait agir, soit par 
le sentiment de la crainte, soit par l'intérêt, et souvent 
on les voyait passer d’un camp dans l’autre, suivant le 
plus ou moins d’habileté que leurs chefs savaient mettre 
eu œuvre, ou ke plus ou moins dé crainte qu'ils savaient 
inspirer de la puissance de Louis XIV. Le jour où d'A- 
vaux avait parlé d'une guerre de la France contre la Répu- 
blique, la menace portait son fruit, et le parti français ou 
de de Witt se montrait résolu à ne pas s’y exposer; puis 
quand le prince, ou Fagel, avait fait un tableau rembruni 
de la puissance envahissante de Louis XIV, ce jour-là 
d’Avaux voyait baisser son crédit ; il fallait alors un nouvel 
ordre de sa Cour qui le mît à même de renchérir sur la ter- 
reur qui avait fait des ennemis à Louis XIV de ceux qui, 
la veille, tremblaient à l'idée de déplaire au puissant Roi 
en s’opposant à ses exigences. Ce spectacle dura pendant 
plusieurs mois, ct les négociations de d’Avaux offrent 
à cet égard les révélations les plus curieuses et les plus 
instructives ; car c’est en les étudiant qu’on parvient à se 
faire une idée juste du mécanisme gouvernemental dans 
la République, et de l'affreux chaos de petits intérêts et 
de petites intrigues qu'il fallait faire mouvoir el mettre 
en jeu, pour arriver à un résultat quelconque et faire 
faire un pas à ce char embourbé, appelé le gouverne- 
ment dans les Provinces-Unies. Aussi d'Avaux définit-il 
irès-bien celte lutte en disant :« Qu'on pouvait dire qu'il 
» ne s'agissait pas seulement de la paix ou de la guerre, 
» mais de voir qui serait le maître du prince d'Orange 
» ou des républicains, et à qui la République serait doré- 
» navant liée d'intérêt, à la France ou à l’Angleterre (1).» 

Deux choses sont à remarquer dans les négociations 
du comte d’Avaux, l'appréciation de la conduite du 

(4) Négociations, 1. m1, p. 409. 
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prince d'Orange et la relation des fails; quant à la 
première, elle est toujours empreinte de la plus violente 
animosité ; l'ambassadeur français ne cesse de représen- 
ter Guillaume III sous le jour le plus odieux, comme 
conspirant sans cesse à renverser le trône des Stuarts et 
à s'emparer d’un pouvoir illimité dans la République. 
C'est toujours l'adversaire politique de Louis XIV que 
d’Avaux cherche à flétrir. Quant à ce qui touche la re- 
lalion des faits, c’est une peinture animée et souvent 
dramatique des scènes auxquelles l'ambassadeur partici- 
pait, soit directement, soit indirectement; c'est un ta- 
bleau de l’époque qui est curieux à étudier, pour la 
parfaite connaissance des hommes et des choses d'a- 
lors; et rien aussi n’explique mieux la grande facilité 
avec laquelle Louis XIV triomphait de ses ennemis, et 
marchait de conquêtes en conquêtes. Sans vouloir dé- 
précier les talents et le génie de Louis XIV, on peut 
dire toutelois qu’il n’y à pas grande habileté à vaincre, 
quand on ne trouve de résistance sérieuse et bien orga- 
nisée nulle part. 

La Cour d'Angleterre était gagnée à la politique de 
Louis XIV; restait l’association, dans laquelle étaient cn- 
trés l'Empereur et l'Espagne, le Roi de Suède, plusieurs 
princes de l'Empire et les États-Généraux : mais cette 
association n'était viable qu’à la condition que les États- 
Généraux concourussent à son but, qui était le maintien 
des traités de Westphalie et de Nimègue contre tout em- 
pistement nouveau de la part du Roi de France. L’'Em- 
pire et la Maison d'Autriche étaient sortis très-mutilés 
des guerres qui avaient précédé ces traités ; empêcher 
de nouvelles mutilations à ces deux corps politiques, tel 
élait le but de l'association; c'était ainsi que le prince 
d'Orange l’entendait. 
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XI. Aussitôt après l'invasion des Français, l'envoyé 
d’Espagne à La Haye avait réclamé l'assistance des Étais 
en vertu des conventions existantes, et ceux-ci avaient 
fait passer, malgré les efforts de d'Avaux, un corps de 
huit mille hommes au marquis de Grana, gouverneur 
général des Pays-Bas. 

Tout ce que d'Avaux et les hommes de son parti 
avaient pu obtenir en cette rencontre, fut que ces trou- 
pes ne pourraient agir hostilement contre les forces 
françaises ; qu’elles seraient spécialement employées à la 
garde et à la défense des places dans les Pays-Bas qui 
servaient de barrière à la République. Mais, d'un autre 
côté, le prince d'Orange en sa qualité de capitaine-géné- 
ral de l’Union, avait fait marcher quelques régiments de 
plus; si bien que l’on pouvait porter ce secours à douze 
mille hommes. 

Le danger qui menacait les Pays-Bas espagnols en fit 
appréhender un semblable pour les Provinces-Unies. On 
voulut se mettre en mesure de soutenir les Espagnols et 
de repousser unc agression, Le prince d'Orange insisia 
sur l'urgence d'augmenter l’armée de terre, el dans ce 
but, comme capitaine-général de l’Union, il fit proposer, 
par l'organe du Conseil d'Etat, à l'assemblée des États- 
Généraux, de consentir à une levée de seize mille 
hommes. 

Cette proposition ayant été soumise à l'examen des 
États des différentes provinces, fut reçue par les uns sans 
difficulté, mais rencontra chez quelques autres une vive 
opposition. À ceux qui alléguaient des motifs d'économie 
« le prince d'Orange offrit d'abandonner tous ses appoin- 
» tements et le revenu de ses charges, pour aider à la levée 
» et à l'entretien des seize mille hommes (1). » 


(1) Négociations du comte d’dvauæ, t. 1, p. 255. 
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Mais la proposilion fut principalement repoussée par 
les adversaires politiques du stathouder, et la ville 
d'Amsterdam mit tout en œuvre pour l’arrêter. D'Avaux 
vint en aide aux magistrats d'Amsterdam, en leur pro- 
mettant l'appui du Roi de France, et l'opposition des 
provinces de Frise et de Groningue vint donner un nou- 
veau poids à celle d'Amsterdam. Alors l'ancien parti de 
Witt lève hardiment la tête, dans l'espoir de porter un 
coup irréparable au prince d'Orange et à son parti. 

Toutes les villes dela province de Hollande etle corps 
des nobles s'étant prononcés en faveur de la levée, et la 
ville d'Amsterdam persistant à y refuser son consente- 
ment, les États de cette province résolurent d'y envoyer 
une députation, et le prince d'Orange, en sa qualité de 
Stathouder, se mit à satête. Une mesure semblable 
n'avait lieu que dans des cas extraordinaires, et déno- 
tait que l'Etat était travaillé par un malaise profond; 
qu'une perturbation violente arrêtait le fonctionnement 
de la machine politique; que le pays, en un mot, était 
menacé d'une crise, On se rappelle qu'une mesure sem- 
blable fut employée en 4650 par Guillaume IT, à l'occa- 
sion de son différend avec les villes de la Hollande, rela- 
tivement au licenciement d’une partie des troupes après 
la conclusion de la paix de Westphalie. Cette tentative 
de conciliation ne fut pas heureuse alors; celle dont 
Guillaume III allait faire lessai ne devait pas l'être 
davantage. 

La députation trouva les magistrats d'Amsterdam iné- 
branlables dans leur détermination de s'opposer à l’aug- 
mentalion de l’armée de terre, et la discussion ne fil 
qu'’aigrir les esprits de part et d'autre. Voici les détails 
que l’on trouve à ce sujet dans les négociations de d’Avaux. 
ll dit : 
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« Le prince d'Orange alla, le lendemain de son arri- 
»vée, avec toute la députation à l'hôtel de ville : le 
spensionnaire Fagel y harangua pendant près de trois 
»heures, et donna par écrit ce qu'il avait dit, ce qui fut 
»mis entre les mains des commissaires. Messieurs d’Ams- 
»terdam, au sortir de l'hôtel de ville, donnèrent à dîner 
»au prince d'Orange et à toute la députation : ils n'omi- 
»rent rien pour les bien régaler. Les bourgmestres et 
>ceux du conseil de la ville y étaient. Le prince d'Orango, 
»qui avait amené quantité de bons buveurs, fit faire une 
»espècc de débauche aux bourgmestres d'Amsterdam, 
»pour voir s'ils ne les trouveraient pas plus traitables 
» dans le vin (1). Ses créatures coururent de tous côtés le 
sreste du jour et tout le lendemain; ils caressèrent, 
»prièrent, sollicilèrent, et firent toutes sortes de person- 
»nages pour gagner Messieurs d'Amsterdam; néan- 
» moins les avis que je recevais m’assuraient positivement 
»qu'’ils ne se relâchcraient point; ct l'on m’envoya deux 
»exprès le lendemain pour m’avertir que les commissaires 
savaient employé toute la journée à dresser leur avis, 
»qui n’était qu'une répélition du mémoire envoyé ci- 
sdevant aux États de Hollande, qui se réduisait à ces 
» quatre points : le premier, le refus formel de consentir 
1à la levée: le second, qu'il n'y avait d'autre parti à 
» prendre qu’à chercher des voies amiables pour terminer 
le différend qui était entre le Roi et le Roi d'Espagne; 
»le troisième, qu'on examinât l'état des finances du pays; 
ale quatrième, qu'on pressât les autres membres de 
» l'Etat de payer ce qu'ils devaient de reste. 


(&) Ceci rappelle la lettre de M=+ de Sérigné, où elle fait le tableau des 
Etats de Bretagne, et lorsqu'elle dit que les dons gratuits de la province ne 
#'accordsient qu'entre midi et deux heures ; car, à ectic heure, on se montre 
généremx, et l'on ne peut rien refuser à ses am 
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» Le prince d'Orange donna , le jour suivant, à diner 
»à Messieurs d'Amsterdam ; les bourgmestres et les 
» échevins s’y trouvèrent, et beaucoup d’entre eux s’en- 
»ivrèrent avec les courtisans du prince d'Orange; mais 
» le lendemain de la débauche, ils se retrouvèrent de sang 
»froid au conseil de ville, et ne changèrent pas d'avis 
»pour la bonne chère, ni pour les caresses qu'on leur 
» avait faites... 

» Messieurs d’Amsterdem rendirent, jeudi au soir, la 
» réponse au prince d'Orange... Il était extraordinaire 
» qu’on eût tellement gardé le secret au prince d'Orange, 
» que, quoiqu'il eût des créatures et des amis dans le 
- conseil d'Amsterdam, il en était si peu informé, que, 
lorsqu'on lui vint déclarer la réponse de Messieurs 
» d'Amsterdam, il en fut surpris et pâlit extraordinaire- 
» ment. Cependant, il ne s'en tint pas à ce premier refus; 
sil demanda que la ville d'Amsterdam nommât des 
» commissaires pour entrer en conférence avec les députés 
»de Hollande. Ils s'assemblèrent, et chacun demeura 
» dans son sentiment. Le pensionnaire Fagel ayant tra- 
» vaillé à faire une réplique à la réponse d'Amsterdam, la 
» porta avec toute la députation, et les somma d'y faire 
vréponse. Messieurs d'Amsterdam renvoyèrent, le len- 
» demain, les mêmes commissaires lui déclarer qu'ils 
» n'avaient d'autre réponse à rendre que celle qu’ils avaient 
» déjà faite; sur quoi le prince d'Orange demanda une 
‘nouvelle conférence ; on la lui accorda, et elle ne se 
» passa qu'en protestations de part et d'autre, du mal 
» qui arriverait de tout ce procédé. 

» Enfin, il voulut avoir une dernière réponse, et alla à 
» l'hôtel de ville pour la recevoir. 11 leur témoigna qu'il 
» devait rendre leur réponse aux Etats de Hollande; qu'il 
» voulait croire que toutes celles qu'ils lui avaient données 
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»jusqu'alors, n'étaient que les sentiments de quelques 
» particuliers, et non pas du conseil des Trente-Siæ ; que, 
» quoiqu'il vit assez le peu de désir qu'ils avaient de se 
» conserver plus longtemps dans l'Union, il voulait fer- 
»mer les yeux là-dessus, ne l'imputer qu'à des parti- 
»culiers, et les avertir qu'il leslaissait trop les maîtres; 
» qu'il n'avait que trop de sujet de se plaindre des intel- 
» ligences secrètes et des pratiques illicites qu'ils entrete- 
»naicnt avec la France; mais que, ne regardant que 
» l'intérêt de l'Etat, il s'était exposé à tout ce qui lui pou- 
» vait arriver de déplaisir dans leur ville, et qu'il y était 
» venului-même pour les persuader combien étaient justes 
»et salutaires les résolutions que les Élats de Hollande 
» avaient prises... » 

Le prince termina en disant : « Qu'il avait résolu 
»de leur demander encore lui-même en personne, au 
»nom de toute la députation, une réponse catégorique, 
»non pas des sentiments particuliers, comme il l'avait 
» déjà dit, mais du conseil des Trente-Siw, et de leur 
»représenter encore auparavant tous les malheurs et 
»les terribles suiles qu'une réponse qui ne serait pas 
»conforme aux résolutions des autres membres pourrait 
sattirer, afin qu'ils ne pussent s’excuser de les avoir 
rignorées, » 

À ce discours, le pensionnaire de la ville répondit, au 
nom du magistrat d’Arcsterdam : 

Qu'on aurait souhaité que le prince d'Orange n’eût pas 
insisté pour qu'on lui fit cette réponse catégorique, non 
par aucun scrupule de dire leurs sentiments, mais pour 
rendre la réponse plus honnête ct plus douce, ct cela par 
respect pour sa personne ; 

Que, pour ce qui était des sentiments des particuliers 


allégués par le prince, c'était une erreur ; qu'il n’y avait 
ur 2 
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pas un article qui ne füt conforme aux senlimenis de tous 
ceux qui composaient le conseil d'Amsterdam ; 

Que celui-ci n'aspirait qu’au bien de l'Etat, de la re- 
ligion et à la conservation de la paix, etque c'était à 
quoi il croyait que ses résolutions étaient conformes; 

Qu'il y aurait beaucoup à répliquer au discours du 
prince ; qu'il y avait des personnes parmi la députation, 
et même quelques-unes dépendantes des États, dont ils 
n'avaient que trop de raison de se plaindre (on voulait 
indiquer le conseiller pensionnaire Fagel), mais qu’on se 
réservait à le faire en temps et lieu ; 

Qu'on espérait que toutes ces raisons paraîtraient 
assez puissantes au prince d'Orange pour le persuader, 
non que la ville d'Amsterdam ne voulait pas accorder la 
levée par obstination, mais que n’y ayant aucune né- 
cessité à la faire, elle devait s’y refuser absolument; 

Que la ville d'Amsterdam se trouvait de plus dans 
l'obligation de songer au rétablissement des finances, afin 
qu'en cas de nécessité, on pût avoir de l'argent, lorsqu'il 
le faudrait employer au maintien de la République; qu’on 
se trouvait fort épuisé par les sommes considérables four- 
nies depuis l’année 4672, et qui s’élevaient, comme le 
prince d'Orange lesavait bien, à plus de quatre-vingt-dix 
millions, dont ils étaient obligés de demander le compte: 

Enfin, qu’ils déclaraient au prince qu'on trouvait rai- 
sonnable et nécessaire de faire examiner les propositions 
d'accommodement faites par le Roi de France et commu- 
niquées aux États-Généraux par son ambassadeur. 

« Ce discours, » dit d’Avaux, « irrita le prince d'Orange 
»à un point qui ne se peut dire, et donna lieu à une con- 
» versation fort aigre de part et d'autre, dans laquelle il 
»leur répéta si souvent qu'ils avaient des commerces 
illicites avec la France, que les quatre bourgmestres 
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»régents se levérent, et, après avoir conféré dans un coin 
» de la salle, ils vinrent se rasseoir, et lui dirent : qu'ils 
»convenaient d'avoir un commerce avec la France et 
> avec d'autres États; que c'était une chose indispensable 
» dans une ville aussi puissante et d'un aussi grand trafic 
» que la leur ; mais qu'ils n’avaient jamais eu aucun com- 
» merce dont ils n'eussent rendu compte à l'Etat, et que, 
» pour lui, il avait des ministres qui entretenaient des cor- 
»respondances dans plusieurs Cours de l’Europe dont il 
» n'avait pas donné part aux Etats-Généraux ; qu'ils lui en 
» demanderaient compte un jour, mais que ce n'en était 
» pas encore le temps. Il y eut un des bourgmestres qui 
» lui dit que, quand la ville d'Amsterdam aurait eu des- 
»sein de changer de sentiment, elle ne le ferait pas, pour 
» laisser un exemple à la postérité : que tous lesefforts du 
» prince d'Orange, ni sa personne même, n'avaient pu 
» faire changer les libres résolutions du conseil de la ville 
» d'Amsterdam. 

» Le prince d'Orange ne put tenir davantage, »ajoute 
d’Avaux; « il sc leva brusquement, et sortit outré de 
» l'hôtel de ville, en disant qu'il ne voyait que trop les 
rintelligences qu’ils avaient et avec qui ils s’entendaient, 
»mais qu'il jurait qu'ils s’en repentiraient. Messieurs 
» d'Amsterdam croyaient dîner avec lui au sortir de là, 
» et lui avaient fait préparer, et à toute la députation, un 
» grand repas, comme la première fois; mais lorsqu'ils 
»allèrent pour le prendre à son logis, ils furent surpris 
> d'apprendre qu’il avait fait mettre brusquement les che- 
> vaux à son carrosse, et qu’il s’en était allé avec Bentinck 
»et le pensionnaire Fagel, sans avoir pris congé de per- 
» sonne de la régence, selon la coutume (4). » 


(4) Négociations du comte d’Avauæ, des 18, 22 et 23 novembre 4688, t. 1, 
DECITS 


Google 


— 152 — 

Revenue à La Haye, la députation rendit compte de 
son résultat, ct les Etats de Hollande résolurent, vu l'ur- 
gence, de donner leur consentement à la levée de seize 
inille hommes, sans avoir égard à l'opposition d'Ams- 
terdam. 

On bläma le pensionnaire Fagel d'avoir conseillé au 
prince de se mettre à la tête d’une députation qu'on savait 
d'avance devoir être très-mal reçue: 

« Le prince va demain à Amsterdam, » dit un membre 
de l'opposition, « c'est encore là un méchant conseil du 
» pensionnaire, ct son plus grand ennemi ne pourrait pas 
»lui en donner un plus pernicieux. 11 ne voit donc pas 
» qu'il expose le crédit et l'autorité de Son Altesse à un 
» grand échec ; si le prince n'allait pas à Amsterdam, on 
: pourrait croire que cette dernière tentative serait capa- 
: ble d’arranger les choses; car je sais qu’il aura la mor- 
»tification d’essuyer un refus, et par là, les autres oppo- 
»sants lèveront le masque et suivront l'exemple de cette 
» ville (1). » 

Cependant la mésintelligence entre le stathouder et la 
première ville de la République prenait de jour en jour un 
caractère plus alarmant pour le repos public. Le lien qui 
unissait les provinces entre elles semblait à la veille de se 
rompre. Réciproquement, on s’accusait avec la plus grande 
violence. Le prince d'Orange disait hautement qu’Amster- 
dam sacrifiait le salut de l’Etat et de l'Europe entière à 
des vues d'intérêt particulier et à son aveugle attachement 
à la France. Les magistrats d'Amsterdam, de leur côté, 
protestaient énergiquement contre l'augmentation de l'ar= 
mée. Si l'on persistait à passer outre, nonobstant leur refus 


(4) Mémoires Inédits de M. de B°** sur Guillaume I et les principaux 
personnages de oette époque. (War. Biblicthèque de M. Tiedeman, profes- 
seur à l'Université de Leyden.) 
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d'y consentir, c’était, disaient-ils, une infraction auda- 
cieuse à l’Union, qui exigeait l’unanimité des votes, et 
qui n’admettait pas qu'une question quelconque pôt être 
résolue à la majorité des suffrages (1). 

Soit par feinte, soit sincèrement, les ennemis du sta- 
thouder manifestaient la crainte de voir se reproduire les 
événements de l’année 4650. Ils faisaient courir le bruit 
que le prince se disposait à suivre l'exemple de son père 
Guillaume 11, en arrachant par les armes un consente- 
ment forcé à la ville d'Amsterdam. Le comte d'Avaux, 
secondé par l'envoyé anglais, créature du duc d'York, 
fomentait de tout son pouvoir cette mésintelligence dont 
Louis XIV devait recueillir les fruits en empêchant la 
République de porter du secours aux Espagnols dans les 
Pays-Bas. D’Avaux entretenait des rapports actifs avec 
les magistrats d'Amsterdam, Il transmettait à sa Cour la 
relation de ses intrigues et de ses confidences secrètes; 
une de ces lettres ayant été interceptée, le prince ne 
laissa pas échapper une occasion si belle de rejeter sur 
les magistrats d'Amsterdam l’imputation d'entretenir une 
correspondance coupable avec une puissance étrangère. 
La lettre de l'ambassadeur de France fut soumise aux 
Etats de Hollande, seuls juges compétents dans une 


(4) L'ananimité exigée par l'Union d'Utreeht était un des vices prini- 
paux du gouvernement des Provinces-Unies. 11 suffisait qu'une seule ville 
opposêt son welo à une mesur: d'intérêt général, pour rendre illégale toute 
résolution prise à cet égard, non-sculement dans la province dont celte 
ville opposante faisait partie, mais encore dans l'assemblée fédérale des 
Etats-Généraur. Quand cette opposition venait de la part d'une ville vu 
d'une province peu considérable, on n’y attachait pas grande importance, 
on la laissait dire et protester, ct l'on passait outre 
une perturbation dans la République ; mais, quand 
province de Hollande, soit de la ville d'Amsterdam en particul 
était Loujours meracé d'un danger réel ; leur concours manquant, il y avait 
stagnation et marasme. ( Wiselius, Staathundige Ferliciting der 
Nederlanden.) 
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affaire où l'inculpé n’était pas un criminel ordinaire, mais 
P: 


un des principaux membres de la souveraineté de leur 
province, Voici ce qu’on lità cesujet dans les /Végoctaiions 
du comte d'Avau : 

«< Le 16 février 1684, le prince d'Orange alla, sur les‘ 
»onzeheures du matin, aux Etats de Hollande. Il en fit 
: fermer les portes, et ordonna que personne n’entrât ni 
»ne sorlt. Il exigea un serment particulier des membres 
»de l'assemblée, qu'ils garderaient inviolablement le 
»secret sur tout ce qui y devait être traité, et fit même 
» prêter serment aux huissiers, qu'il fit mettre en dehors, 
squ'ils ne diraient pas qu'on leur eût défendu d'ouvrir la 
+ porte à personne, Ensuite, il déclara aux Etats de Hol- 
lande, qu'il était venu en qualité de leur gouverneur 
3 (ce qu'il n'avait pas fait depuis qu'il avait été reçu en 
»cette charge, paraissant toujours dans les Etats de Hol- 
»lande comme premier noble), et qu’il avait à leur com- 
: muniquer des choses d’une grande importance; mais 
» qu’il demandait, avant que de s’en expliquer, que ceux 
: qui lui étaient suspects eussent à se retirer. On y con- 
»sentit. Sur quoi, il nomma le sieur Hooft, échevin 
: d'Amsterdam, et le sieur Hop, pensionnaire de la même 
» ville, qui passèrent dans une chambre voisine. Le prince 
» d'Orange exposa ensuite que ces Messieurs avaient eu 
»des correspondances criminelles avec moi, et, après 
»avoir beaucoup exagéré ce qu'il avait à dire contre leur 
» conduite, il ft lire mes lettres, qu'il avait fait voler cinq 
» semaines auparavant (qui étaient presque toutes déchif- 
» frées), et le pensionnaire Fagel fit des commentaires à 
»sa mode à chaque article. 

2 Après cette lecture, le prince d'Orange mit l'affaire 
» en délibération, et il y avait déjà eu scpt villes d'avis 
» de mettre ces deux députés d'Amsterdam en prison, el 
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»de leur faire leur procès, lorsque ces deux députés, 
» qui n'étaient pas sans inquiétude, s’entendirent nommer 
» par quelqu'un qui parla un peu haut, et, comme il leur 
» parut aussi avoir ouï lire quelque chose en français, ils 
»ne doutèrent pas que ce ne fussent mes lettres. Cela 
» les obligea de sortir brusquement de la chambre où ils 
» étaient et de passer par-dessus une enceinte d’environ 
» quatre pieds de haut, dans laquelle les députés des Etats 
» de Hollande sont enfermés au milieu d’une grande salle. 
» Le prince d'Orange fut étonné de leur hardiesse ; mais 
»il ne put empêcher qu’étant membres des Etats et en 
»leurs places, ils ne demandassent de quoi il s'agissait. 
» Les autres députés d'Amsterdam le leur apprirent. Ces 
» deux Messieurs avouèrent qu’ils étaient venus chez moi; 
» qu'ils étaient prêts à rendre compte de toutes nos con- 
» férences, et sommèrent les autres députés d'Amsterdam 
»de déclarer s'ils y étaient venus de leur chef, ou si ce 
» n’était pas par ordre de leur ville. Les députés d’Amster- 
» dam, qui avaient été d'abord assez intirnidés, reprirent 
»courage, et dirent que ces deux Messieurs n'avaient 
»rien fait que par ordre de la régence d'Amsterdam. Le 
»prince d'Orange ne se désista pas pour cela de son 
» accusation ; il demanda qu'on leur fitleur procès sur les 
»intelligences criminelles qu'ils avaient eues avec moi. 
» Les députés d'Amsterdam s’en défendirent vigoureuse- 
» ment et eurent même le courage de reprocher au prince 
» d'Orange l'envoi de la flotte des États-Généraux à Got- 
»tembourg sans leur participation (mesure hostile contre 
»la France, parce qu'à cetle époque Louis XIV avait 
» contracté une alliance avec le Danemarck, qui faisait de 
»lombrage aux Etats età la Suède), l'envoi de leurs 
»troupes sur les terres d'Espagne et surtout sun iutelli- 
» gence avec le marquis de Grana, à laquelle ils attri- 
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»buèrent l’opiniâtreté des Espagnols et la déclaration de 
» guerre que cette Couronne avait faite à la France. Enfin, 
»le prince insistant toujours qu’on mît en prison ces deux 
» particuliers et qu'on procédêt aussi contre Messieurs 
»d’Amsterdam', demanda qu'on mit le scellé sur les 
» papiers qu’ils avaient dans leur maison à La Haye, 
» assurant positivement qu’on y en trouverait qui décou- 
» vriraient leur intelligence. Cela fit naître beaucoup de 
» contestations entre les députés des autres villes. Enfin, 
» les sieurs Hooft et Hop s'étant offert de se présenter le 
» lendemain pour se justifier, et les autres députés ne 
» jugeant pas qu’on dût mettre en prison deux membres 
» des Etats qui n'avaient agi que par ordre de leurs supé- 
- »rieurs, sans les entendre auparavant, il fut résolu qu’on 
»se rassemblerait le lendemain matin, et que le secrétaire 
» de la province de Ilollande irail, avec les députés de 
» Delft et de Schiedam, mettre le scellé dans la maison 
» de Messieurs d'Amsterdam. 

» Les députés d'Amsterdam voyant qu'on avait mis le 
»scellé sur leurs papiers; qu'il fallait comparaître le len- 
» demain dans les États de Hollande, et que la foi publi- 
» que ne pouvait les assurer contre la violence du prince 
» d'Orange, sortirent à minuit par une porte de derrière 
» qui rend dans des jardins, auprès desquels ils avaient 
» fait venir deux chariots de poste, danslesquels ils allèrent 
»toute la nuit à Amsterdam, ne laissant à La Haye qu'un 
» bourgmestre et un secrétaire de la ville pour la garde 
» de lurs papiers. Aussitôt qu’ils furent arrivés, c'est-à- 
»dire vers les cinq heures du maire, ils firent assembler 
»le conseil de ville. La surprise et l'indignation furent 
» également grandes de voir qu’on eût osé traiter ainsi 
» les députés d’une ville considérable. On résolut d’abord 
» d'écrire aux autres villes pour se justifier de la prétendue 
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“accusation que le prince d'Orange leur faisait, et pour 
» leur faire de fortes plaintes du procédé qu'on avait eu à 
» l'égard de leurs députés, et surtout duscellé qu'on avait 
» mis sur leurs papiers à La Haye, dont ils demandèrent 
» réparation, et en même temps une sûreté suflisante pour 
» les députés qu’ils envcrraient aux Elats de Hollande. » 

Cette mesure de salut public porta l’irritation de la ma- 
gistrature d'Amsterdam à son comble ; elle déclara illégal 
et attentatoire à sa souveraineté tout ce qui avait été or- 
donné par les Etats, et menaça de ne plus contribuer aux 
charges publiques, si on ne leur restituait leurs papiers. 
Amsterdam s’abstint aussi pendant près de trois mois 
d'envoyer des députés aux Etats de Hollande, comptant 
par là arguer de nullité sur tout ce qui pourrait être fait 
et décidé pendant l'absence de sa députation aux États. 

L'ambassadeur de France prit chaudement le parti 
d'Amsterdam, et dit, en parlant de l'énergie que leprince 
d'Orange déploya à cette occasion : 

« ILest aisé de juger que le prince d'Orangese voyant 
»hors d'espérance, par la forte opposition de Messieurs 
» d'Amsterdam, de pouvoir exécuter la résolution qu'il avait 
» fait prendre de faire une levée de seize mille hommes, 
» n'avait pu retenir plus longtemps son ressentiment, et 
»s’était porté à des violences dont il n’y avait point 
»d'exemple depuis l'établissement de la République; 
» mais il est certain qu'il fit une grande faute dans la 
»manière dont il s'y conduisit. Il avait deux partis à 
»prendre, qui lui auraient également bien réussi. L'un 
» était d'envoyer quérirchez lui les députés d'Amsterdam, 
»de leur déclarer qu’il avait mes lettres, de leur en faire 
» voir les endroits les plus forts, et de leur dire qu'il avait 
»en main de quoi les perdre, mais qu'il ne s'en servirait 
» pas s'ils voulaient consentir à la levée, Il est hors de 
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» doute que, dans la crainte où ils auraient été de se voir 
» abîmés sans ressources, ils auraient accordé au prince 
» d'Orange tout ce qu'il eût souhaité. L'autre expédient 
» était, en cas qu'il les voulüt perdre absolument, de faire 
»arrêter de son autorité ces deux députés, et de leur 
» donner des commissaires, comme on a fait à Barneveld, 
»ou les mettre entre les mains de la cour de justice ; il 
» leur aurait fait couper le cou en vingt-quatre heures. 
» On n'aurait pas après cela approfondi cette affaire; le 
» peuple aurait cru Messieurs d'Amsterdam coupables de 
»rahison, et ils n'auraient pas été en état de s'opposer 
»à aucune chose de ce que le prince d'Orange aurait 
» voulu. Au lieu que l'usage qu’il fit de meslettres ne pro- 
»duisit, comme on va le voir, qu'une haine presque 
»irréconciliable entre lui et Messieurs d'Amsterdam, 
» qui trouvèrent des amis et des provinces entières qui 
»les secondèrent fortement, et donna lieu à Messieurs 
» d'Amsterdam de faire beaucoup d'écrits qui firent con- 
» naître l'intention du prince d'Orange et du pensionnaire 
» Fagel d'engager les Etats-Généraux dans la guerre. » 

Il est certain que, loin de diminuer, l'opposition ac- 
quérait journellement plus de force. Les Etats de Frise 
et de Groningue, ct à leur tête le prince de Nassau, sta- 
thouder de ces deux provinces, se prononcèrent contre 
l'augmentation de l'armée, et se liérent intimement sur 
celle question avec la ville d'Amsterdam. La présence du 
prince d'Orange en Zélande, où sa prérogative de pre- 
mier noblelui donnait le privilége de présider l'assemblée 
des Etats et d’y diriger les délibérations, ne lui fut d’au- 
cun secours pour vaincre l’opposition de Middelbourg, 
capitale de cette province. 

Le triomphe de d’Avaux fut complet; la défaite du 
prince ne fut pas moins absolue; car, sous cette dispute 
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d'intérêts domestiques dans les Provinces-Uuies, était 
cachée la lutte de la France d'une part, et de l'Europe 
de l’autre. 

En insistant si vivement sur l'augmentation de l'ar- 
mée, il n'est pas douteux que le prince ne projetât une 
nouvelle guerre contre la France, Cette guerre, allumée 
entre Louis XIV et la République, dans l'intérêt de la 
barrière de celle-ci, toutes les autres puissances du con- 
tinent, entraînées par le torrent, se seraient vues obli- 
gées d'y entrer successivement. Chacun avait sa part à 
réclamer, une spoliation à revendiquer, des offenses plus 
ou moins grandesà venger; tous avaient leur existence 
présente ou future à défendre. Ce dessin, tout à fait 
conforme à la politique de Guillaume II, mais si con- 
traire aux intérêts de Louis XIV, fut déjoué par l’habi- 
leté de son ambassadeur à La Haye. Pour parvenir à ses 
fins, d'Avaux travailla sans relâche à réveiller les vieilles 
haines du parti oligarchique contre le stathoudérat; 
l'inquiète jalousie de ce parti servit admirablement les 
desseins de Louis XIV, en enlevant au prince d'Orange 
le moyen de se mettre à la tête d’une armée pour pré- 
venir un nouveau démembrement des Pays-Bas espa- 
gnols. Dès lors un accommodement onéreux à la Cour 
de Madrid devenait une chose à peu près certaine, et 
les dissensions domestiques de la République devinrent 
une des principales causes de la trève qui fut signée 
l'année suivante (1). 

Malgré tous ces obstacles, le prince d'Orange n’en 
persistait pas moins à faire la levée. 11 délivra même des 
commissions pour les officiers de ces corps non encore 
formés ; mais, lorsqu'il fallut s'occuper du recrutement 


(4) Wage, t av, pe 189-218. — Négociations du comte d'Avaus, tn, 
p. 1-204.—Hogendorp, Disp. hist. pol. de Gulielmo LL. 
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des hommes, on vint se heurter contre un de ces obsta- 
cles qui brisent la volonté la plus énergique : une ques- 
tion d'argent vint en aide à l'opposition, et ici s’offre un 
exemple de vénalité qui ne doit pas être perdu pour 
l'histoire de cette époque. 

Le prince d'Orange pressa les solliciteurs d'avancer 
l'argent pour les levées. Ces solliciteurs étaient des indi- 
vidus qui étaient chargés de demander le payement des 
gages dus aux colonels, capitaines et autres officiers de 
l'armée. Comme les provinces, après avoir délivré des 
ordonnances de payement, étaient souvent longtemps 
sans les solder, les officiers seraient morts de faim, sans 
l'assistance de ces solliciteurs qui avançaient de l'argent 
aux officiers sur leurs ordonnances, à gros intérêts. 

« Il y à là-dessus un gain très-considérable à faire, » 
dit d'Avaux, « de sorte que plusieurs bourgmestres ont 
» leur argent entre les mains de ces solliciteurs, pour le 
» foire valoir à scptou huit pour cent, au lieu qu’il ne vaut 
sordinairement que trois et demi ou quatre au plus, et 
»par cetle raison, » ajoute d'Avaux, « ces bourgmes- 
2tres reculent souvent le payement des troupes, pour tirer 
»plus longtemps l'intérêt de leur argent; mais, dans 
x cette occasion-ci, tous ceux qui en avaient chez les sol- 
liciteurs, bien loin de songer à le faire profiter, le reti- 
srèrent, voyant bien qu’il n’y avait nulle sûreté à le don- 
» ner après les protestations de Messieurs d'Amsterdam. » 
Ainsi les régents s’enrichissaient aux dépens des défen- 
seurs de l'État : admirable peinture des mœurs et de l’es- 
prit de spéculation ! 

Le prince d'Orange voulait aussi faire négocier de 
l'argent par Suasso, famaux juif d'Anvers: mais Suasso 
refusa de s’en charger (1). 


(1) D'Avaux, Négocielions, Le 11, pe 226. 
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Ceci fit manquer complétement la levée de seize mille 
hommes si ardemment désirée par Guillaume; tout ce 
qu’il put obtenir dans ces circonstances, pour la défense 
des Pays-Bas, fat que le secours déjà envoyé au marquis 
de Grana fût augmenté. Maïs bientôt aussi ce secours 
devint à peu près nul; voici ce qui arriva à l'égard de 
ces troupes. 

XI. Les hostilités avaient recommencé à l'expiration 
du terme fixé par Louis XIV à l'Espagne. L'ambassa- 
deur de France voyant l’épouvante répandue en Hol- 
lande, et croyant toujours qu'on ne pourrait parvenir 
que par la terreur à faire faire aux États-Généraux ce 
que Louis XIV voulait, fit à cetle assemblée une notifica- 
tion par laquelle il déclarait que son souverain était 
encore disposé à accepter un des équivalents qu’il avait 
proposés, et dans le cas où l’on ne pourrait s’accorder 
sur ce point, qu'il voulait bien faire une trève de vingt 
années, tant avec l'Espagne qu'avec l'Empire ; qu’au cas 
que ces offres rencontrassent encore des difficultés, le 
Roi de France voulait bien consentir à suspendre toute 
agression hostile, dans cette partie des Pays-Bas, consi- 
dérée comme formant la barrière de la République, 
pourvu que les États-Généraux s’engegeassent par un 
traité, appuyé de la garantie du Roi d'Angleterre, à faire 
agréer au Roi d'Espagne, dans un terme limité, un des 
équivalents ou la trève ; à condition que si les Espagnols 
continuaient à refuser ses offres , les États ne leur don- 
neraient aucun secours, Vainement les États-Généraux 
exhortèrent le Roi d'Angleterre à se déclarer, conjointe- 
ment avec eux, en faveur d’une paix générale où la France 
serait obligée de restituer tout ce qu’elle avait usurpé 
depuis célle de Nimègue; Charles II, pour ne pas 
contrarier Louis XIV, se déclara pour la trève, proposi- 
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tion insidieuse qui équivalait à une prise de possession 
finale. 

Les Espagnols, de leur côté, sollicitèrent les États de 
rompre avec la France par une déclaration de guerre, 
ou d'envoyer du moins un plus grand nombre de troupes 
dans les Pays-Bas. Les États rejetèrent la première de- 
mande, mais ils accordèrent le secours ; on fit partir 
douze régiments d'infanterie et quinze cents chevaux. 
Amsterdam ne fut pas seule à protester contre cette 
mesure ; les provinces de Frise et de Groningue insis- 
tèrent vivement pour faire rappeler ces troupes. Elles 
menacèrent de suspendre leurs payements, si celles qui 
étaient à leur solde, n'étaient pas rappelées. Les États 
de Groningue allèrent plus loin, ils déclarèrent n'avoir 
plus de troupes à leur solde. Les conséquences de cette 
opposition furent que de deux régiments de ces deux pro- 
vinces, il ne resta dans l’armée des Etats qu'un très- 
petit nombre d'hommes; les autres, pour obéir aux in- 
jonctions des États qui les payaient, retournèrent dans ces 
provinces. Tout ceci se passait en dépit du capitaine- 
général de l'Union. Le prince d'Orange ayant fait saisir 
quelques-uns de ces transfuges, voulut les faire pendre 
comme déserteurs ; mais les députés de Frise l’arrêtè- 
rent, en menaçant de faire pendre autant de marchands 
hollandais des villes contraires à l'avis d'Amsterdam, 
qui étaient domiciliés en Frise. 

On vitalors qu'il ne restait d'autre parti à prendre 
que de recourir à la voie des négociations. Le comte 
d'Avaux présenta successivement, au printemps de 1684, 
deux mémoires aux États-Généraux, pour les porter à se 
joindre à sa Cour, afin de contraindre le cahinet de Ma- 
drid à souscrire aux conditions offertes par Louis XIV. 

Celui-ci promettait de restituer Courtray et Dixmude, 
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à condition que la ville de Luxembourg, avec toutes ses 
dépendances, lui serait cédée. I1 offrait encore de resti- 
tuer tout ce qu’il avait conquis depuis le 20 août de 
l’année précédente, à l’exception de Beaumont, Bouvi- 
nes, Chimay et leurs dépendances, et à renoncer à toutes 
ses autres prétentions. 

Durant ces négociations, l'Espagne, abandonnée à ses 
propres moyens de défense, eut à soutenir une lutte 
très-inégale, Louis XIV se mit à la tête de son armée; 
mais, pour dissiper les inquiétudes des Étals-Généraux 
et de la ville d'Amsterdam, qu'il fallait rassurer avant 
tout, pour la maintenir dans son sytème d'éviter une 
rupture avec la France, le Roi chargea d'Avaux de leur 
dire qu'il ne s'y décidait que dans l'espoir d’accélérer 
par là le rétablissement d’une bonne paix. 

L'envoyé d'Espagne présenta de son côté un mémoire 
aux États-Généraux (9 mai), dans lequel il disait : 

«< Qu'il avait balancé quelque temps, sans savoir s’il 
» devait encore assister aux conférences des alliés, puis- 
»qu'il voyait que les Etats-Généraux n'avaient aucun 
» égard ni à la dignité du Roi son maître, ni aux inté- 
»rêts de sa Couronne; que cependant les bons senti- 
» ments qu’il avait trouvés dans les ministres des alliés 
» l'avaient empêché de s'en absenter, et d’éviter la mor- 
» tfication qu'il avait eue d’y entendre lire, par les dépu- 
»tés des Etats-Généraux, le mémoire de l'ambassadeur 
» de France, qui portait qu’en Hollande on penchait plus 
» à l'acceptation d’une trève qu'à celle de la paix, et que 
»si les Etats-Généraux jugeaient plus à propos d’accep- 
»ter la trève que la paix, Sa Majesté Très-Chrétienne 
»leur donnait le choix de conclure la paix ou la trève, 
»aux conditions qu'elle leur avait fait proposer le 29 
»avril, » 
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Ce mémoire disait encore : 

« Qu'il semblait, à entendre parler l'ambassadeur de 
» France, que ce fût aux Etats-Généraux et non à l’Es- 
» pagne qu'on faisait la guerre, ou que les Etats eussent 
»un plein pouvoir de l'Espagne pour faire un accommo- 
» dement de ses différends avec la France; qu'il désirait 
»savoir si les Etats-Généraux étaient les maîtres de 
» Luxembourg et de toutes les autres places du pays que 
»le Roi de France prétendait retenir, ou si c'était le Roi 
» Catholique, et sila France s’imaginait que le choix qu'on 
» donnait aux Etats de la paix ou de la trève, pût contrain- 
» dre Sa Majesté Catholique à y consentir ; que les Etats 
» devaient considérer que le Roi d’Espagne n'était pas 
s leur pupille, mais leur ami et leur allié; que s'ils con- 
» tinuaient à traiter ainsi leurs alliés, ils s'en trouveraient 
» abandonnés au besoin, et que le Roi d'Espagne avait 
»en son pouvoir de quoi les faire repentir de leur con- 
» duile, puisqu’en accordant au Roi de France loutes ses 
» demandes, leur Etat serait infailliblement perdu. » 

Ce mémoire se terminait par un parallèle du siége de 
Luxembourg avec celui de Vienne. L'’envoyé espagnol 
priait les États. Généraux, au nom du même Dieu qui 
avait délivré Vienne, de ne pas négliger la conservation 
d'une place dont ne dépendait pas moinsque de Vienne, 
le sort de toute la chrétienté. 

XII. Toutes ces contestations devaient finir par la 
prise de Luxembourg, qui était investi depuis la fin du 
mois d'avril; car, du côté des Allemands, on était aussi 
pou à même de disputer l'occupation de cctte placo aux 
Français que du côté des Hollandais. On lit à ce sujet 
un passage curieux dans les négociations de d'Avaux, qui 
peint la vanterie des Allemands et l'incurie espagnole, en 
dépit de ses rodomontades castillanes. 
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«Le prince de Waldeck, »dit d'Avaux,« écrivit aux 
» Etats-Généraux qu’il y aurait à Coblentz, avant le 10 de 
* juin, un grand corps de troupes prêtes y passer le Rhin, 
» pour le secours de Luxembourg ; qu’il n’avait tenu qu'à 
* eux que ces troupes n'eussent été prêtes un mois aupara- 
«vant. Les ministres des alliés, qui tâchaient par toutes 
»sortes de moyens d'appuyer ces suppositions, tinrent, le 
22 juin, une longue conférence dans laquelle ils dressè- 
»rent l’état des troupes qui pouvaient être vers le 10 
» devant Luxembourg, qu'ils faisaient monter à cinquante 
» mille hommes, et demandèrent aux États-Généraux ce 
* qu'ils étaient dans l'intention de faire de leur côté ; mais 
*on ne leur répondit que par un compliment. Messieurs 
: d'Amsterdann, fatigués de toutes ces lettres du prince 
» de Waldeck, qui faisait monter les troupes qu’il com- 
»mandait au camp de Wetzlar à plus de trente mille 
» hommes, et des fausses listesque les ministres des alliés 
» leur en donnaient, prièrent un de leurs amis de Franc- 
» fort d’aller visiter le camp tant vanté de Wetzlar, et de 
» leur mander fidèlement la quantité de troupes qu'il y 
savait. Ils surent par lui qu’il n’y avait que quatre mille 
» cinq cents hommes, et firent voir cette lettre dans les 
» Etats de Hollande. Le pensionnaire Fagel en fut si 
» confus, qu'il ne reparla plus des lettres du prince de 
+ Waldeck, ni des tronpes des alliés (4). » 

El ailleurs, on lit encore que le duc de Hanovre avait 
fait un traité avec l'Espagne, par lequel ce prince s'était 
engagé à avoir douze mille hommes sous Luxembourg, le 
15 avril 1684, et les Espagnols devaient lui donner cinq 
cent mille livres dans le mois de février. « Comme ces 
»cinq cent mille livres n'étaient point arrivées, » dit 
d’Avaux, « dans le mois de février, qui était déjà écoulé, 


(4) Négociations du comte d’ Avauæ, t. 1, p. 120. 
ut. 30 
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»el qu'ils ne vinrent d'Espagne que dans la fin de juin, 
» après la prise de Luxembourg, les troupes de Hanovre 
»ne partirent pas de leurs quartiers (4). » 

Luxembourg fut pris par les troupes de France (2), 
et landis que cette clef des Pays-Bas et de l'Empire ou- 
vrait ses pores à Louis XIV, ses généraux bombardaient 
Fontarabie, pénélraient en Catalogne, et mettaient en 
déroute les forces de l'Espagne à Pont-Mayor, 

L'Europe, tout étourdie de ces succès, vit accroître 
ses dangers, et la terreur universelle augmenta quand on 
apprit laterrible vengeance que Louis XIV venait d'exer- 
cer sur Gênes; cette République ayant osé soutenir l'Es- 
pagne contre la France, Louis XIV fit bombarder la ville 
impitoyablement, 

Alors le Roi de France fait renouveler ses instances à 
La Haye, et d'Avaux, toujours fidèle à son système d’in- 
timidation, annonce que le Roi va bombarder une des 
autres villes des Pays-Bas (3). C'étail à l’aide de cette 
menace qu’il retenait les timides au point d'avoir fait 
convenir Amsterdam, que ce nouveaa bombardement 
était indispensable pour mettre un terme aux hoslilités, 
et que les bombes de Louis XIV ne porteraient pas cette 
ville à changer de langage ou à consentir à une mesure 

“hostile contre la France. Jamais ambassadeur français 
ne sut aussi habilement exploiter la peur que d’Avaux sut 
le faire en cette circonstance; peu s’en fallut que les 
magistrats d'Amsterdam ne fissent remercier le roi de 
France de ce bombardement si conformes à leurs desseins 
pacifiques. 

(4) Népocialions du comte d'Aveus, t. 1, p. 239. 

) La capitulation fat signée le 4 juin. (@Euvres de Louis XIV.—Mémoires 
ires, année 4684, +. 1v, pe 274 à 282.) 


(4) Namur, Charleroy, Mons ou Ath. (OEuurss de Louis XIW.— Mémoires 
militaires, t 17 pe 280.) 


— 67 — 

XIV. Toutes les ressources et les mille petites intrigues 
de la diplomatie furent alors mises en jeu par d'Avaur, 
pour enlever, en dépit de l'opposition du prince d'Orange, 
la signature d’un traité entre les Etats-Généraux et 
Louis XIV, par lequel les premiers prenaient l’engage- 
ment de ne donner à l'avenir aucune assistance aux 
Espagnols, si le cabinet de Madrid refusait d'accepter 
une trève de vingt ans, sous les conditions suivantes : 

Que la France gardcrait, pendant la durée de la trève, 
les villes de Luxembourg, de Beaumont, Bouvines et 
Chimay, avec les villages qui en dépendent; 

Qu'elle rendrait Courtray et Dixmude et toutes les 
places qu’elle avait occupées depuis le 20avril 1683 (1). 

Il ne restail d'autre parti à prendre pour la Cour de 
Madrid que d'accepter les conditions qui lui étaient im- 
posées par la France et par les Etats. Ce traité fut donc 
suivi peu après de la trève entre la France et l'Espagne, 
qui fut entièrement conforme au traité précédent entre la 
France et les Etats-Généraux (2). 

Enfin, cette même trève fut acceptée par l'Empereur 
et l’Empire, et signée à Ratisbonne, le 45 août 1684. Les 

* points principaux étaient : 

Que la trève durerait pendant vingt ans ; que les traités 
de Westphalie et de Nimègue seraient maintenus dans 
leur force et vigueur ; que le Roi de France resterait saisi 
de la ville de Strasbourg et du fort de Kell, de même 
que de tous les lieux et seigneuries qu'il aurait réunis 
jusqu’au 4‘ août 1681, en vertu des arrêts des chambres 
dites de réunion de Metz, de Brisach et de Besançon; 

Que le Roi de France exercerait librement et sans au- 


(4) Traité du 29 juin sigaé à La Haye.— l'égociations du comte d'Avaus, 
1, 1, — Dumont, Corps diplomatique, et, 11, pe 79. 
(2) Dumont, Corps dipl., t. vu, part. , p. 83. 
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cune contradiction, dans les lieux réunis, tous les droits 
de suprématie et de domaine suprême, ainsi qu'il avait 
coutume de les exercer sur ses autres vassaux et 
sujets ; 

Que le Roi laisserait les seigneurs et autres qui lui 
auraient prêté serment de fidélité dans leurs état et pro- 
priétés, comme aussi dans l'exercice des choses qui regar- 
dent tant le spirituel que le temporel, ainsi qu'il est porté 
par les traités de Westphalie et de Nimègue. 

La dernière partie de cet article était motivée par suite 
des innovations que les Français avaient faites dans le 
Palatinat et dans d'autres lieux réunis, où, contre la dis- 
position de la paix de Westphalie et la règle de l’année 
décrétale, ils avaient introduit le simultané et fait diverses 
innovations en matière de religion. 

Enfin, il était stipulé encore que tous les habitants des 
endroits réunis, soit qu’ils professassent la religion catho- 
lique, soit qu'ils fussent de la confession d’Augsbourg ou 
du culte réformé, seraient maintenus dans le libre exer- 
cice de leurs croyances religieuses, de même que dans la 
possession des biens ecclésiastiques de quelque nature 
qu'ils pussent être (1). 

Pour la garantie de la trève de Ratisbonne, il fut con- 
clu un acte particulier (4 novembre 4684) entre le Roi 
de France et l'Electeur de Brandebourg. 

D'Avaux s'était vanté que, dans le traité avec les Etats- 
Généraux, il avait empêché que l'on fit mention d'au- 
cune affaire que celle de l'Espagne, et il disait à cette 
occasion : 

« Je fus averti que le pensionnaire Fagel y voulait 
»insérer beaucoup de clauses que je n'aurais pu admet- 
»tre. Je le représentai à Messieurs d'Amsterdam, qui me 


4) Dumont, Corps dipl. 4 vu, part. 11, pe 84-88. 
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» mandèrent qu’ils ne souffriraient pas qu’on parlät d’au- 
» cune affaire que de celle de l'Espagne dont il s'agissait, 
»et firent retrancher tout ce que le pensionnaire Fagel y 
savait ajouté, De sorte que tous les efforts des créatures 
»du prince d'Orange et des ministres des alliés furent 
sinutiles, et les Etats-Généraux m'ayant demandé au- 
»dience le 26 juin, après diner, ils m'apportèrent un projet 
»de trailé qui n'était pas fort éloigné des intentions de 
»Sa Majesté, et dans lequel il n'était fait mention ni du 
»sud, ni du nord, ni de Gênes, ni de M. le duc de Hols- 
»tein, ni du duc de Lorraine, ni du prince d'Orange 
» (27 juin). » 

Le traité de Louis XIV avec la Cour de Madrid ne fut 
que la répétition de celui conclu avec les Etats ; il ne fut 
donc pas question de ces points divers dans la trève entre 
la France et l'Espagne. Il en fut de même dans celle 
signée à Ratisbonne; toutes ces questions y furent passées 
sous silence. Louis XIV se réservant par là une foule de 
questions litigieuses qui pouvaient lui venir en aide à 
colorer de nouvelles chicanes, tant à l’Empire qu'aux 
deux branches de la Maison d’Autriche. Un traité de paix 
n'était pour Louis XLV qu'un arsenal qui lui fournaissait 
des armes bien préparées pour une guerre nouvelle. Il 
fallait êlre aveugle pour ne pas s'en apercevoir, et bien 
plus aveugle pour se reposer sur de pareils traités. 

La trève de vingt ans peut être considérée comme le 
complément, le parfait achèvement de la paix de Nimègue, 
et le traité de Ratisbonne prouve combien Louis XIV 
avait habilement dirigé ses négociations au congrès de 
Nimègue en s'atiachant, même au prix de quelques sacri- 
fices, à rompre la grande alliance qui devait être le prin- 
cipal obstacle à ses projets. Celle-ci dissoute, Louis XIV 
sc proposait de reprendre son œuvre où il l'avait laissée, 
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et il comptait bien se dédommager, par de nouvelles con- 
quêtes, des sacrifices momentanés qu’il s'était imposés à 
Nimègue. Tout concourut, depuis celle époque jus- 
qu'à la trève de vingt ans, à faire obtenir ce résultat à 
Louis XIV. 

Ce n'était donc pas sans raison que le prince d'O- 
range avait considéré la paix de 1678 comme honteuse 
et ruineuse, puisqu'elle devait ouvrir le chemin à de nou- 
velles spoliations. Voilà pourquoi Guillaume IIT, après 
s'être si énergiquement cpposé à la paix, en 1678, s’op- 
posa aussi à la conclusion de la trève; à ses yeux, elle 
n'était qu'un piége nouveau que Louis XIV tendait à 
l'Europe, et, comme telle, il la déplora lorsqu'elle fut 
signée. 

Il n’en étail pas de mème à la Cour de Londres, car, 
pendant toutes ces discussions, cette Cour avait constam- 
ment travaillé, soit ouvertement, soit sous main, pour 
faire obtenir Luxembourg au Roi de France. La trève 
si odieuse au prince d'Orange était, au contraire, ar- 
demment souhaitée par les Stuarts et par le duc d’York 
en particulier, qui écrivait à ce sujet, dans les termes les 
plus pressants, à son gendre. 

On trouve dans ces lettres les passages suivants : 

« Quoique différant d'opinion avec vous, sur les af- 
»faires du continent, ce qui me chagrine, cela ne chan- 
> gera rien à la tendresse que j'ai pour vous ; car on peut 
»être bons amis, tout en différant d'opinion, tant en ma- 
stières politiques que religieuses (14 août 1683, o. s.). » 

Dans une autre lettre, le duc blème les Espagnols de 
ne pas vouloir de la médiation de son frère; car, dit-il, 
en parlant de l'invasion de Louis XIV dans les Pays- 
Bas : « Si celle médiation eût été acceptée, l'invasion 
»n'eût pas cu lieu ; toute la chrétienté eût joui de la paix, 
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set l'on eùt été libre d'assister l'Empereur contre les 
» Turcs (2septembre, v. s.). : 

Dans des lettres des 15 février, 10 et 25 mars168h,v.s., 
on retrouve la même pensée, et dans la dernière on lit : 

« Je vois, par vos lettres, que vous vous préparez à 
»la guerre, et que vous avez envoyé plus de troupes en 
» Flandre, outre celles qui y sont déjà ; malgré cela, nos 
»nouvelles de France font espérer le rétablissement de 
»la paix. Je vois, par ce que vous me dites, que la ré- 
» ponse faite par Sa Majesté aux propositions que M. Van 
x Citters (ambassadeur des États-Généraux à Londres) 
» lui afaites, au nom des alliés, ne vous à pas satisfait. 
»Je suis fâché, mais Sa Majesté n’en pouvait donner 
»d'autre (25 mars 1684, 0. s.). » 

Ailleurs encore, on lit : 

«Je suis bien aise d'apprendre que les Espagnols 
» commencent à prêter l'oreille à la trève proposée par la 
» France. J'espère que tous leurs alliés penseront de 
»même, et alors on pourra espérer d’avoir la paix (15 
»avril 1684, v. s.). » 

Enfin, après la prise de Luxembourg et la conclusion 
du traité entre Louis XIV et les Etats-Généraux, pour 
forcer l'Espagne d'accepter bon gré mal gré la trève of- 
ferte par le Roi de France, le duc écrit : 

« Je vois que vous êtes retourné à La Haye, et que 
» vos lroupes sont rentrées dans leurs garnisons en Hul- 
»lande. Je ne puis partager votre opinion sur ce que les 
» Etats ont fait; car, selon moi, ils n'avaient que cela à 
»faire, c'est-à-dire accepter ce que la France proposait 
»comme le seul moyen d'avoir la paix. C’esi là le véri- 
»table intérêt de la Hollande comme celui de l’Angle- 
»terre aussi ; c’est pourquoi je suis charmé de ce qu’ils 
» (les Etats-Généraüx) ont fait; ct si les Espagnols sont 
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bien avisés, ils en feront autant de leur côté; ainsi fai- 
*sant, la Flandre sera sauvée (26 juin 1684, v. s.) (4). » 

XY. Les acquisitions que la France fil par la trève 
de Ratisbonne, étaient. de la plus grande importance, 
sous le point de vue militaire et politique. 

Sans parler de Casal, dont Louis XIV devint légitime 
propriétaire en l’achetant, toutes les autres acquisitions 
furent autant d'actes de spoliation, et cependant le Monar- 
que français ne manque pas de parler de sa générosité 
et de son désintéressement. 

La possession de Luxembourg, de Strasbourg et du 
fortde Kell, et la continuation de l'occupation de la 
Lorraine, plaçaient les quatre Electeurs du Rhin dans 
la dépendance complèle de Louis XIV. Le Palatinat et 
les terres des Elcctorats ecclésiastiques pouvaient à tout 
moment étre inondés par les armées françaises. À la 
faveur de cette position menaçante, Louis XIV pouvait 
espérer de mettre le collége des Electeurs dans sa dé- 
pendance, et imposer un jour à l'Empire le Dauphin 
comme Roi des Romains (2). 

Guillaume IIL vit alors toutes ses appréhensions se 
réaliser, sans entrevoir la possibilité de détourner les 
funestes effets de cet état de choses. Il envisageait la 
situation avec d'autant plus d'amertume, que les divi- 
sions de ses concitoyens avaient puissamment contribué 
à river les chaînes que Louis XIV destinait à l’Europe. 


G) Doleymple, Appe 

(2) A cette époque il n’y avait encore que huit Électeurs, le neuvième 
Électorat wayant été créé que vers la Bu du xru* sitele, Outre les Électeurs 
du Rhin que Louis XIV tenait dans sa dépendance, l’Électeur de B: 
était beau-père du Dauphin. Ainsi Louis KLV paraissait pouvoir disposer 
Ca m'était done pas une 
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La France, depuis les traités de Westphalie et des 
Pyrénées, n'avait pas cessé de s'étendre; elle était 
devenue, à cette époque, une puissance à laquelle rien 
ne semblait pouvoir résister, parce que tout semblait 
possible à son Roi. A Ratisbonne, comme à Nimègue, il 
força les Rois et les peuples à accepter les conditions 
sous lesquelles il voulait bien consentir à respecter 
leur existence, devenue inoffensive pour la France, 
Mais, en négociant à de telles conditions, la balance 
des pouvoirs était anéantie en Europe ; la France y dic- 
tait la loi. 

A nulle autre époque plus qu'à celle de la trève de 
vingt ans, le nom de lac français put être attribué à la 
Méditerranée. Louis XIV y faisait promener ses flottes 
sans craindre d'y rencontrer des rivaux, et tenait tout le 
littoral de cette mer en respect, par la terreur qu'inspi- 
raient les bombes françaises ; car à celle époque la ma- 
rine de la République des Provinces-Unies commençait à 
déchoir, par suite des frais énormes qu'avait occasionnés 
la guerre continentale, ct la marine anglaise était fort 
délaissé par Charles IL. 

Gênes avait essuyé un bombardement (1684), pour 
punir cette République de n’avoir pas voulu se délacher 
de la cause de l'Espagne. Après avoir assisté à l’incen- 
die de ses palais, il fallut que le doge, accompagné de 
quatre sénateurs, vint implorer à Versailles la clémence 
du grand Roi, qui accorda la paix à la République, à la 
prière du pape Innocent XI. 

À la méme époque, une escadre française, comman- 
dée par Duquesne, bombarda Alger, et, en 1684, des 
ambassadeurs du Dey viennent implorer la clémence de 
Louis XIV (1). 


(1) Ménoires du marquis de T'élette, campagnes de 1583, 1684, 1685, 
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L'année suivante, Tripoli fut également bombardé par 
une escadre française, commandée par le maréchal 
d'Estrée ; Tunis, pour ne pas éprouver un sort semblable, 
fut obligé de recevoir la paix telle que Louis XIV voulut 
bien la donner à cette régence. 

Enfin, à la même époque, Cadix se vit menacé par 
une escadre francaise qui y fut envoyée pour soutenir les 
intérêts de marchands français participant au com- 
merce des Indes-Occidentales, malgré l'interdiction des 
Rois d'Espagne aux étrangers de s’y livrer. Néanmoins 
beaucoup de Français y prenaient part sous des noms de 
sujets espagnols; la Cour d'Espagne, en 1683, mit le 
séquestre sur la flotte des Indes, sous prétexte qu'elle 
portait des marchandises appartenant à des non-na- 
tionaux. Louis XIV prit la défense de ses sujets en 
envoyant ses vaisseaux devant Cadix (1686). 

À la même époque, une escadre hollandaise, com- 
mandée par le comte de Stirum, se présenta dans les 
eaux de Cadix pour rejoindre deux vaisseaux de guerre 
hollandais qui s'y trouvaient déjà. L’escadre hollandaise 
y avait été envoyée pour se réunir aux vaisseaux espa- 
gnols , d'après les conseils du prince d'Orange, loujours 
animé Ge la pensée de s'opposer à la France, et provo- 
quer, s'il était possible, une rupture; la guerre entre 
les Etals-Généraux et le Dey d'Alger, avait fourni l'oc- 
casion de faire cet armement dans la République (1). 

La réception de cette escadre mérite d’être rapportée. 
C'est le marquis de Villette qui parle : 

« Doux vaisseaux de guerre hollandais étaient plus 
» près de Cadix, et, entre eux et les Espagnols, il y avait 
»un grand nombre de vaisseaux marchands de toutes 
»nations.….. Je fis dire aux deux vaisseaux hollandais 


{i} Négociations du comte d'Araur. 
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» que, s'ils étaient de guerre, je les allais couler bas, 
»pour peu qu'ils tardassent à rendre au pavillon de 
» France le respect qu'ils lui devaient. Ils me saluèrent 
»aussitôt de treize coups chacun; je n’en rendis que 
» cinq en tout... » 

Plus loin, le marquis de Villette dit :« La garde or- 
» dinaire de notre armée était composée de quatre vais- 
»seaux; on m'en donna huit pour aller au-devant du 
»comte Stirum, qui venait avec le même nombre. J'al- 
»lai jusqu'au cap Saint-Vincent. Beslisle, qui avait élé 
» détaché avec un autre vaisseau sur le même cap, pour 
»avoir des nouvelles, y rencontra les deux vaiseeaux 
» hollandais que j'avais fait saluer le jour que je mouil- 
» lai devant Cadix. Les deux capitaines de ces vaisseaux, 
» qui étaient venus à mon bord, m’avaient donné leur 
» parole de passer le détroit, et ils ne me l’avaient pas 
»tenue. Leur dessein était de joindre M. de Stirum sur 


»le cap Saint-Vincent, pour fortifier de dix vaisseaux hol- 
»landais l’armée d'Espagne qui était de vingt. On peut 
»juger par ces mesures, et par beaucoup d’autres cir- 
» conslances, que les Hollandais étaient entrés avec les 
» Espagnols dans la résolution d’exclure les Français du 
» commerce des Indes-Occidentales, et de soutenir pour 
» cela l'Indultde cinq cent mille écus, et que la diligence 
»quele Roi avait fait faire pour assembler en si peu de 
» temps, et d’une manière si extraordinaire, de si gran- 
» des forces navales, était le seul moyen de soulenir ce 
»comnerce, sans être obligé de déclarer la guerre. 

» Beslisle combattit un des vaisseaux hollandais dont 
» j'ai parlé, et le fit rendre, après que le capitaine en eut 
» été tué. 

» Il'arriva dans ce temps-là une fausse alarme. .. On 
»avail eu avis que le comte de Slirum voulait passer par 
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»les intervalles de nos vaisseaux et entrer dans Cadix. 
»Mais enfin, ce ne fut qu'une alarme, et nous apprîmes 
»le lendemain que l'accommodement qui s'était fait à 
» Madrid avait été ratiñé et publié (4). 

L'Indult, ou le droit que le gouvernement espagnol 
voulait exiger des marchands français, fut considérable- 
ment diminué par cet accommodement (2) , et ils eu- 
rent la liberté de prendre toute la part qu'il leur plai- 
rait au commerce des Indes-Occidentales. 

Quand les Etats-Généraux voulurent faire des repré- 
sentations contre l'attaque du vaisseau hollandais, ils 
furent éconduits par le gouvernement français par une 
fin de non-recevoir, et l'affaire en resta là (3). Ÿ 

Dans le Levant, la puissance française sc consolida 
par l'alliance qui s'établit, à cette époque, entre la Porte 
et la France (4). En Palestine, la garde des Lieux-Saints 
était spécialement commise aux Français, et Louis XIV, 
hors de pair parmi les Rois de la chrétienté, élait aussi 
jaloux de la belle prérogative d'être considéré comme le 
protecteur-né des chrétiens dans l'Orient; il en donna 
une preuve bien frappante à cette époque :« J'oblins, » 
écrit d’Avaur, « que l'on ft une réprimande au résident 
»des Etats-Généraux à Constantinople, qui avait mis les 
* Hollandais, demeurant à Alep, sous la protection du 
+ conseil d'Angleterre, et qu’on lui envoyât un ordre bien 


(!) Mémoires du marquis de Villette, campagne de 1686. 

() Histoire de la Marine française sus Louis XV, à 1v, p« 494. — Mlé- 
moires du marquis de Sourches, +. 1, p. 109. 

@) Wages t. av, pe 824-398. 

(& L'alliance de la France à la Porte Ottorane, qui devint une des bases 
da système politique de Louis XIV, est encore une des bases de la politi- 
que française au xuxe siècle; seulement si, au xvut siècle, la Porte ét: 
alliée utile pour Louis XLY, contre la Maison d'Autriche qu'il voulait abat- 
tre,c'est aujourd'hui une alliée indispensable à la Wrance pour arrêter le trop 
grand développement de la puissance russe. 
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» précis de remettre les Hollandais sous la protection du 
» conseil de France (28 décembre 4684). » 

Déjà, en 1670, M. de Nointel, ambassadeur français à 
Constantinople, avait obtenu que tous les évêques, prélats, 
ecclésiastiques et religieux dans l'Empire Ottoman fus- 
sent considérés comme étant sous la protection du Roi 
de France et maintenus dans la jouissance de leurs biens 
et l’exercice de leurs cérémonies. Il avait fait supprimer 
tous les tributs que les Turcs levaient sur ceux qui étaient 
dans certaines églises. Des différends s'étant plus tard 
élevés entre la France et la Porte, on obtint, à la suite 
des négociations, un hatti-shérif qui, reconnaissant que 
la protection de la France était acquise à tous les reli- 
gieux latins , disait, entre autres clauses : « Les évêques 
set religieux dépendant de l'Empereur de France, qui 
»se trouvent dans notre Empire, seront protégés tant 
»qu'ils se conliendront dans leur état, et personne ne 
»pourra les empêcher d'exercer leurs rites suivant l’u- 
»sage. » Et ailleurs : « Les priviléges accordés aux autres 
»nations franques auront lieu aussi à l'égard desFrançais, 
» voulant qu'ils soient traités de la manière la plus digne, 
»vu qu l'Empereur de France est plus ancien ami de 
» notre Empire que les autres princes. » 

En effet, les Anglais et les Hollandais, avant leurs éta_ 
blissements, faisaient le commerce dans le Levant sous 
le pavillon de la France. Les premières relations diplo- 
matiques qui s’établirent entre les Etats-Généraux et la 
Porte Ottomance ne datent que de 1612; à cetle époque 
la République des Provinces -Unies fut reconnue comme 
Etat indépendant par la Porte, qui traita alors avec elle 
des intérêls commerciaux des Hollandais dans les Echelles 
du Levant (4); tandis que les priviléges accordés aux 

{1) Lettre de Goracille Haga (orateur envoyé des États-Généraux à la 
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Français remontent jusqu'à François I“, et qu’en 4604 
un traité fut conclu, qui erjoignait à tous les étrangers, 
voulant trafiquer avec la Porte, de le faire sous la ban- 
nüère et la protection de la France. 

Dans cette position brillante, combien Louis XIV ne 
dut-il pas donner de regrets à la Sicile, dont les popula- 
tions s'étaient montrées si disposées à accepter la domi- 
nation de ls France ! De ce point central de la Méditer- 
ranée, Louis XIV eût tenu les deux littorals en émoi et en 
respect, et depuis le détroit de Gibraltar jusqu'aux côtes 
de la Syrie, le pavillon français n’eût pas rencontré de 
rivaux. 

XVI. Au milieu de cet abaissement moral dont l’Europe 
offrait le spectacle, un seul homme restait debout, bra- 
vant fièrement la puissance de Louis XIV. Cet homme, 
c’est Guillaume TL. Il fallait l’abaitre à son tour, pour 
que le Roi de France demeurât sans adversaires. D’Avaux 
le conseillait, et ne cessait d'indiquer les moyens pour y 
arriver ; mais ces avis ne furent écoutés qu’à demi. 

C'est peu de temps après la conclusion de la trève que 
la chose eût été praticable. Beaucoup d’esprits dans la 
République s'étaient ralliés à la France, et ce parti, fort 
uombreux, élait disposé à abaisser l'autcrité du prince 
d'Orange; cet abaissement eût été infailliblement suivi de 
sa ruine; car, après ce premier triomphe, le parti hostile 
au prince ne se serait pas arrêté, il aurait voulu un triomphe 
complet, en revenant au système de Jean de Witt. 

Le comte d'Avaux, qui était plus que dans la confidence 
du parti opposé au prince d'Orange, puisqu'il en était 
le véritable boute-feu, le génie vivifiant, dit quelles étaient 


Porte Ottomans), du 6 juillet 4612.— Rapport du même aux États-Géné- 
raux, à son reteur de Constantinople, 3 novembre 1639. (Archives des États- 
Génirau.) 
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les vues el les espérances d'un parti qu’il avait su faire 
revivre par l'appui de sa Cour. 

Ces projets étaient vastes, et lout paraissait concourir 
à les voir se réaliser à cette époque. 

Le parti voulait d’abord faire chasser le conseiller pen- 
sionnaire Fagel de son emploi, et même, si la chose était 
possible, lui faire faire son procès, puis faire nommer un 
conseiller pensionnaire imbu des principes de Jean de 
Witt. 

Ge point obtenu, faire réduire l'autorité politique du 
prince d'Orange aux limites les plus étroites possibles, 
c’est-à-dire dépouiller le stathouder d’une foule de pré- 
rogatives qui lui avaient élé attribuées après la révolution 
de 1672. à 

Les passages suivants de la correspondance de d'Avaux 
font connaître la part qu'il avait dans tous ces projets, 
combienil les favorisait, et combien aussi il poussait à leur 
accomplissement par ses conseils et par ses instances, 

« 11 est certain, » dit d'Avaux, « que le dessein de Mes- 
»sieurs d'Amsterdam, lorsqu'ils conclurent la trève, était 
»de perdre entièrement le pensionnaire Fagel et de di- 
» minuer tellement l'autorité du prince d'Orange, qu'elle 
»ne püt plus leur être dommageable. Pour cela, ils avaient 
»résolu, aussitôt que la trève serait signée, de refuser de 
+ consentir à la continuation de la recrue de dix mille 
> cinq cents hommes qu'on avait fait deux ans auparavant, 
» de faire examiner, dans l'assemblée des États de Hol- 
lande, quel était le pouvoir de leur gouverneur (stathou- 
: der), quel était celui de leur capilaine-général, et quel 
s était celui du pensionnaire de Hollande. Ils voulaient, 
»par la discussion des droits altachés à ces charges, 
+ ôter au prince d'Orange le pouvoir qu'il avait usurpé 
» de faire marcher les troupes des États-Généraux dans 
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»toute l'étendue de leur domination, de casser les officiers 
»selon son bon plaisir, et de donner toutes les charges de 
»l'armée. 

» Ils voulaient rétablir le gouvernément des provinces 
»de Gueldre, d'Utrecht et d'Overyssel, qui n'ayant pas 
»été remissur l’ancien pied depuis la paix de Nimègue (4), 
»avait rendu le prince d'Orange absolu dans ces trois 
»provinces, où il nommait généralement tous œux qui 
»entraient dans le gouvernement. 

» Ils souhaitaient aussi de s'unir étroitement avec Sa 
»Majesté, dont la protection leur devenait en quelque 
s»façon nécessaire pour se soutenir contre le prince 
»d’Orange, et après qu'ils auraient été assurés del’amitié 
»de Sa Majesté par une alliange qu’ils voulaient faire, ils 
»devaient encore casser quinze mille hommes et n’en 
»garder que vingt-cinq mille. » 

D'Avaux informa sa Cour de ces projets, et Louis XIV 
lui répondit : « Que les desseins de Messieurs d'Amster- 
»dam s’accordaient si bien à ses intérêts, qu’ilne pouvait 
»apporter trop de soin et trop d'application à les faire 
»réussir (8 juillet 1684). » 

«C'étaientlà,» ajoute d'Avaux, « detrès-beaux desseins, 
»et Messieurs d’Amsterdem, qui trouvaient leur conserva- 
»tion particulière dans le rétablissement de la liberté de la 
»République, voulaient se mettre en état, par la conclu- 
»sion de ce traité, de les exécuter. Le pensionnaire Fagel 
»en fut si alarmé, qu’il fit courir le bruit qu’il se voulait 
»démettre de ses emplois, parce que, connaissant le na- 
»turel des Hollandais, qui est bon, il se persuada que 
»l'espérance qu'ils auraient de sa démission, ralentirait 
»leurs desseins qui s’évanouiraient dans la suite, 


(4) Ce n'était pas depuis la paix de Nimègue, mais depuis leur réadmission 
dans l'Union, après l'évacnation de ces provinces par les Français. 
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»Les minisres étrangers qui étaient à La Haye ne 
» furent guère moins inquiets ; il n’y en eut pas un, ni 
»ami, ni ennemi, qui n'eût vu avec déplaisir que les 
» Etats-Généraux se fussent alliés avec Sa Majesté, et 
» cette appréhension fit naître, aux envoyés d'Angleterre 
»etde Brandebourg, le dessein de raccommoder Messieurs 
» d'Amsterdam avec le prince d'Orange (4). » 

Ce rapprochement, si contraire aux vues de Louis XEV, 
s’effectua quelques mois après la conclusion de la trève. 
I fut dû en grande partie à l'existence d'un tiers-parti 
qui s'était formé pendant ces luttes et qui avait à sa tête 
Van Beuningen, l’un des bourgmestres d'Amsterdam, 
le même qui, depuis la conclusion de la Triple-Alliance, 
s'était toujours montrési ennemi de la France. 

Van Beuningen était poussé par deux mobiles contra- 
dictoires, et qui, par cela mème, neutralisaient son opposi- 
tion; son animosité contre le conseiller pensionnaire Fagel 
d’abord, puis son éloignement pour la France. 11 prétait 
volontiers la main à tout ce qui pouvait amener la chute 
de Fagel; mais reculait devant toute mesure qui pouvait 
mettre le prince d'Orange dans une dépendance trop 
étroite des Etats de Hollande, parce que c’eùt éé le signal 
d'une alliance entre la République et la France dont Van 
Beuningen ne voulait pas à tout prix, étant partisan de 
l'alliance avec l'Angleterre (2). Mais les intérêts et la 
politique du prince d'Orange et de Fagel étaient siétroi- 
tement unis, que Van Beuningen, en travaillant à la 
défense du stathouder, travaillait du même coup au main- 
tien de Fagel dans l'exercice de ses fonctions. C'était là 
une difficulté qui se présentait constamment et en toute 
rencontre pour d'Avaux, et devant laquelle son habileté 

(4) Négociations du comte d'Avauæ, t.1v, p. 8 à 12. 


(2) Négociations, ibid., t. 17, pe 80. 
üTa u 
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venait échouer; pour la vaincre, il eût fallu commencer 
par gagner Van Beuningen à Louis XIV, et celui-ci 
w’avait pas d’adversaire plus prononcé dans le conseil de 
la ville d'Amsterdam que le fier bourgmestre dont l'op- 
position à la France datait de l'époque de la Triple- 
Alliance, où, comme un autre Josué, il avait, disait-on, 
arrêté le soleil dans sa course. Il disait que « Louis XIV 
vétait un conquérant, et qu'il n’était pas de la nature 
» d’un conquérant de s'arrêter au milieu de ses conquêtes, 
*surtout quand rien ne pouvait s'opposer à ses desseins 
»et à ses entreprises. » Mais à cela d’Avaux répondait : 
1 Que Van Beuningen ne connaissait pas le Roi, et qu'il 
* était autant au-dessus des autres conquérants , que ces 
» conquêtes étaient au-dessus du commun des hommes 
» (20 juillet 4684).» Il n'y avait pas là de quoi rassurer 
l'ombrageux bourgmestre d'Amsterdam, que d'Avaux 
appelait un visionnaire. 

C'était devenu chez Van Beuningen une maxime de 
salut public, qu’il fallait éviter l'alliance avec la France 
et cultiver celle avec l'Angleterre, et cette maxime s'était 
tellement enracinée dans son esprit, d'ailleurs très-entier, 
qu'il était disposé à y sacrifier son désir de ramener le 
gouvernement aux principes de Jean de Witt. Ce fut là 
le grand obstacle contre lequel vinrent échouer les efforts 
de d’Avaux. 

La grande question, celle qui devait précéder et faci 
liter les autres, la question de la réduction de l'état mili- 
taire (4), parce qu'elle aurait jeté forcémentla République 
dans l'alliance française, ne put jamais être emportée, 
grâce à lopposition du tiers-parti. L'état militaire de 
1685 différait peu de celui de l'année 1684 (2). Dès lors 


(4) Négociations du comte d'Avaur, L, 1v, pe 90, 
{2) En 4685, 1888 et 468, l'armée était de cinquante mille hommes 
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toutes les autres réformes gouvernementales souhaitées 
par le parti français durent être ajournées, et cet ajourne- 
ment fut suivi de leur abandon du jour où plusieurs actes 
du gouvernement de Louis XIV vinrent inspirer de nou- 
velles alarmes aux Elals ; mais parmi ces actes, le plus 
significatif fut ce prélude de rigueurs contre les Calvi- 
nistes, qui devait conduire à la révocation de l'Edit de 
Nantes. 

XVII. La monarchie universelle paraissait être le but 
auquel Louis XIV visait ouvertement, Les craintes à cet 
égard étaient cependant exagérées ; car la monarchie 
universelle est une chimère qui ne se réalisera jamais, 
et le conquérant assez insensé pour vouloir l’établir, ver- 
rait bientôt son sceptre se briser entre ses mains (1). 

Le mot de monarchie universelle qui, à cette époque, 
était dans la bouche de tout le monde, qui effrayait peu- 
ples et Rois, n'était cependant qu'une apparition fantas- 
tique évoquée par Louis XIV lui-même, dans le délire 
de sa toute-puissance, et qui rendit des services réels à 
l'Europe, en la tenant dans une méfiance continuelle 
des desseins de la France et de son Roi. 

Certes, la prépondérance de Louis-le-Grand était 
alors parvenue à un si haut degré, qu'il croyait pouvoir 
se jouer impunément des droits des autres nations. La 
France était devenue un colosse qui étreignait l'Europe 
dans ses bras gigantesques et faisait gémir tous les peu- 
ples du continent; en acquérant Casal, Strasbourg et 


En 1685, elle était de trente-neuf mille neuf cents hommes, Le parti 
français avait espéré la réduire à vingt-iaq, .on Lout au plus à vingt-neuf 
mille hommes. 

(1) Napoléon y à visé bien plus ouvertement que Louis XIV, et il est 
allé bien plas loin. Eh bien! c'est cela même qui l'a perdu. S'il s'était con- 
tenté de la France considérablement agrandie, ayant le Rhin pour limites 
ct augmentée de la Belgique, il est prubable que le sceptre de Napolion 
ne st serait pas brisé dans ses mains, 
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Luxembourg, elle avait établi ses avant-postes en Ila- 
lie, en Allemagne et dans les Pay-Bas; au moindre 
signal de Louis XIV, tous ces pays pouvaient êlre inon- 
dés par ses armées. La faiblesse ou l’abaissement des 
autres souverains contribuait encore à rendre cette puis- 
sance plus dangereuse. 

L'Angleterre élait gouvernée par un Monarque fri- 
vole, qui recevait docilement toutes ses inspirations du 
cabinet de Versailles, L'Espagne offrait le tableau d'une 
vétusté complète ; c'était une monarchie qui s’en allait 
par lambeaux ; son Roi, dernier rejeton mâle d’une tige 
qui avait donné de grands princes à l'Europe, tenait 
d’une main défaillante le sceptre vermoulu de Charles- 
Quint. L'Empereur Léopold, peu rassuré dans ses États 
héréditaires, abandonnait au hasard le destin de l'Em- 
pire, dont la constitution défectueuse réclamait un chef 
capable d'y maintenir l’ordre et l'union. Les princes de 
l’Empire profitaicnt de la faiblesse de leur chef pour 
travailler à leur propre grandeur, aux dépens de l’indé- 
pendance et de la sûreté de l'Allemagne. L'Italie, frac- 
tionnée en petits États, manquait d'unité; plusieurs de 
ses provinces appartenaient à l'Espagne et partageaient 
le triste sort de cette monarchie. Les autres princes ou 
États, trop faibles pour se défendre eux-mêmes, trem- 
blaient en voyant le sort que Louis XIV réservait à ceux 
qui osaient lui résister. Le Pape éprouva dans sa capi- 
tale même, que le fils aîné de l'Eglise est parfois un en- 
fant rebelle et redoutable. 

La République des Provinces-Unies était divisées; 
l'esprit de parti, étouffé pendant un peu de temps, venait 
d’y relever sa tête redoutable avec une violence nouvelle. 
Les passions politiques y fermentaient avec véhémence. 
Son libéralcur et son vengeur était devenu suspect à une 
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partie de la nation, fascinée au point de croire que 
Louis XIV était le véritable protecteur de leur liberté. 

Tel s'offrait l'aspect de l'Europe après la conclusion 
de la trève de Ratisbonne. De toute part l'horizon politi- 
que était chargé d’épais nuages; une stupour générale 
s'était emparée de tous les esprits. Guillaume seul n’était 
pas sans espoir; seul il entrevoyait la possibilité de déli- 
vrer le continent de l'abaissement dans lequel Louis XIV 
voulait le retenir. En se reportant par la pensée au-delà 
des mers, Guillaume sentait renaître toutes ses espé- 
rances; car l'alliance entre les Stuarts et les Bourbons 
était trop antipathique au peuple aglais, et trop utile 
aux Français, pour pouvoir compromettre longtemps 
l'indépendance européenne. 

Tout semblait concourir, à cette époque, à l’affermis- 
sement de l’énorme puissance de Louis XIV. Mais c’est 
ici que se montre dans toute son imposante grandeur la 
faiblesse des calculs de la puissance humaine. Un évé- 
nement vint déranger des projets si profondément pour- 
pensés, si habilement préparés, si audacieusement en- 
trepris, si heureusement exéculés. Cet événement, c'est la 
mort de Charles [IL et l’avénement du Roi Jacques II. 
Alors la face des affaires change en Europe. Il s'opère 
unc révolution dans les esprits, qui réagit sur les Cours 
et les cabinets. L'élément catholique et l'élément protes- 
tant (1) se réunissent alors pour combattre la puissance 
qui menace de plus en plus l'indépendance du continent, 
et c’est sous de pareils auspices que s'ouvre le deuxième 
âge du règne de Louis XIV. 

XVILL. On a souvent soutenu cette proposition : c'est 


(4) On se sert du mot élément, parce qu'on prend ici le catholicisme 
et le protestantisme comme éléments politiques; l'Eglise etant en dehors 
de ces débats et le protestantisme n'ayant que des opinions et point d'É- 
give. 
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le protestantisme qui préserva l’Europe de la domina- 
tion de Louis XIV. 

Voyons jusqu'à quel point ceci est vrai; on tombe 
dans le domaine du paradoxe , en l’appliquant à la pre- 
mière partie du règne de Louis XIV, c'est à-dire depuis 
la paix de Westphalie jusqu’à l'époque qui suivit celle de 
Nimègue, et dont on vient de lire le tableau. 

4° Les agrandissements, le développement de puis- 
sance de la France, par suite du traité de Westphalie, 
furent dus à l'alliance de la France avec les princes et 
les Etats protestants, dans le but d’abaisser la Maison 
d'Autriche. L'appui du protestantisme procura à la 
France : 4° le moyen de dicter des lois à la Maison impé- 
riale, en 1648, et 2° d'imposer en 1659, à la paix des 
Pyrénées , des conditions bien plus dures encore à l’Es- 
pagne. 

2% Les avantages que Louis XIV obtint à la paix 
d'Aix-la-Chapelle, en 4668, furent dus à l'alliance de 
trois puissances protestantes : l'Angleterre, les Provin- 
ces-Unies et la Suède; elles ne signèrent la Triple- 
Alliance que pour dépouiller l'Espagne et pour livrer 
ses dépouilles à Louis XIV. 

8° Après la paix séparée avec les Etats-Généraux et 
l'Espagne, à Nimègue, Louis XIV demeura en guerre 
avec l'Empereur et l'Empire. Qui est-ce qui débarrasse 
le Roi de France de ces ennemis, et lui permet de leur 
imposer une paix onéreuse et ruinense? Ses alliés, les 
protestants hongrois, qui, soutenus par la France et 
par les Osmanlis, attaquent les domaines héréditaires de 
l'Autriche, et forcent par là l'Empereur Léopold à reti- 
rer ses lroupes du Rhin et à conclure la paix avec la 
France. 

4° Après ces {rois lrailés qui avaient agrandi si con- 
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sidérablement la France, au point de faire de Louis XIV 
l’arbitre suprême du continent, il restait encore une puis- 
sance protestante formidable, qui aurait pu rétablir 
l'équilibre sur le continent; cette puissance, c’est l’An- 
gleterre. Mais que voit-on dans cette terre classique du 
protestantisme ? Des querelles et des luttes incessantes 
entre les sectes nées du protestantisme, une guerre 
effroyable et barbare entre l'Église anglicane et l'Église 
presbytérienne, lutte politico-religieuse, à laquelle 
la royauté el lous les partis se mêlent, mais avec des 
vues bien différentes; la Cour, pour en faire sortir le 
triomphe du pouvoir absolu, ses adversaires, pour la 
défense des libertés nationales. Ces luttes politico-religieu- 
ses, deviennent un puissant auxiliaire pour Louis XIV; 
elles éclatent avec une violence sans égale, peu de temps 
après la conclusion de la paix de Nimègue; Louis XIV 
les fomente de tout son pouvoir, et pendant que l’Angle- 
terre protestante est livrée au délire, il en profite pour 
achever ce que la paix de Nimègue avait encore laissé 
incomplet; il augmente sa puissance en ajoutant de nou- 
velles conquêtes aux précédentes, et l'Europe est encore 
une fois obligée de ratifier ces nouvelles spoliations et ce 
nouveau pas vers la domination universelle, en acceptant 
de Louis XIV le traité dérisoire, connu dans l'histoire 
sous le nom de la Trève de vingt ans. 

L'auteur de cet ouvrage convient qu’en le commençant, 
il avait adopté l'opinion généralement reçue sur le pro- 
tesiantisme, comme il arrive souvent qu'on adopte une 
opinion qu'on trouve toute formulée el en quelque sorle 
consacrée comme une vérité, parce qu'elle à été dite et 
répétée mille fois, bien qu'on ne puisse pas parvenir à 
s’en rendre compte à soi-même d’une manière tout à fait 
satisfaisante ; mais il convient aussi qu'en examinant de 
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plus près toutes les circonstances qui concoururent au 
développement de la puissance de Louis XIV, il est arrivé 
à une conclusion entièrement opposée, et qu'il a fini par 
trouver que, pendant la première partie de son règne, 
Louis XIV n’a pas eu d'auxiliaire plus utile à lextension 
de sa grandeur et de sa puissance que ce même protes- 
tantisme qu’on se plaît à représenter comme le palladium 
de la liberté et de l'indépendance européennes, 

Louis XIV n’a trouvé dans le protestantisme qu’un 
principe essentiellement incohérent et désorganisateur, 
un puissant dissolvant utile à ses desseins de domins- 
tion en Europe. Pour arrêter et contre-balancer ses con- 
séquences dangereuses, il fallut la rare persévérance ct 
les talents politiques d’un homme de génie et de cœur. 
Aussi Guillaume TT n’apparut -il point, aux yeux de 
l'auteur, comme le champion du protestantisme, mais 
comme le défenseur de l'équilibre politique et de l'indé- 
pendance du continent. 
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